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KENTUCKY  -  JANUARY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         71°    on    the   23d   at   Pikeville 

Lowest  Temperature:  -24°    on    the    15+   at   Blaine   1    W 

Greatest  Total  Precipitation:  5.86    inches    at    Elkhorn   City 

Least  Total  Precipitation:  0.91    inch   at   Paducah 

Greatest  One-Day  Precipitation:  2.18    inches    on    the   1st    at    Williamsburg   2 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       15.5    inches   at   Cumberland 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        i0    inches    on   the    14+   at   Gest   Lock  3 


SPECIAL     WEATHER    SUMMARY 


January  was  relatively  dry  over  most  of  Kentucky.    Pre- 
cipitation over  most  of  the  State  ranged  in  general  from 
30  to  80  percent  of  normal,   with  only  a  few  locations  in 
the  extreme  southeast  having  near  or  above  normal 
amounts.     The  U.    S.   Department  of  the  Interior  Geolo- 
gical Survey  ("Water  Resources  Review"  of  February  1, 
1964)    stated  that  in  January,    "Streamflow  was  deficient 
. . .  Ground-water  levels  . .  .were  below  average  through- 
out the  State  and  ranged  from  half  a  foot  in  the  Eastern 
Coal  Field  region  to  about  10  feet  in  the  Mississippian 
Plateau  and  Western  Coal  Field  regions,   reflecting  pro- 
longed below  average  precipitation.  "      This  was  despite 
the  two  heavier  snowfalls  of  the  month,   occurring  on 
New  Year's  Eve  and  January  1  and  just  before  mid-month. 
Snowfall  totals  for  the  month  were  variable  from  2  to  4 
inches  in  the  extreme  west  and  ranged  from  5  to   16 
inches  over  the  remainder  of  Kentucky. 

High  winds  were  responsible  for  the  major  portion   of 
extensive  damage  reported  in  a  number  of  counties 
throughout  the  State  during  the  night  of  the  19th  and  the 
early  morning  hours  of  the  20th.      These  winds  were  as- 
sociated with  heavy  thunderstorms  as  a  fast-moving 
cold  front  oriented  north-south  moved  rapidly  eastward 
across  the  State.     One  woman  was  injured  when  a  trailer 
was  overturned.     Varying  types  of  wind  damage  were  re- 
ported.    Barns  and  outbuildings  were  flattened,    build- 
ings were  unroofed,   and  trees  were  blown  down.     At 
least  one  barn  was  set  afire  by  lightning. 


As  a  cold  front  moved  eastward  across  the  State  on  the 
24th,   a  tornado  in   late  afternoon  dipped  down  in  extreme 
western  Kentucky. 

In  Riceville,   Fulton  County,  several  persons  suffered 
minor  injuries  due  to  flying  glass.    A  commercial  garage 
was  demolished  and  there  was  varying  damage  to  several 
other  buildings  and  homes  in  the  community. 

Temperatures  for  the  month  averaged  above  normal  in 
"the  northwestern  half  of  the  State  and  near  to  below  nor- 
mal in  the  southeastern  portion.     During  a  cold  spell  at 
mid-month,   readings  dropped  to  new  record  lows  at 
some  locations  on  one  or  more  days  from  the  14th 
through  the  16th.      Some  extremes   ranged  from  5°  to  24° 
below  zero.     Highest  maximum  readings  of  the  month 
ranged  from  the  low  sixties  to  the  low  seventies  and 
were  recorded  from  the  21st  through  the  25th. 


Allen  B.   Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agronomy  Department 
Agricultural  Experiment  Station 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky       40506 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
JANUARY    1964 


Temperature 

Precipitation 

0  | 

1  X 

>  2 

<£ 

0> 

> 
< 

ll 

Is 

A 

at 

s 

a 

s 

S 
a 

a 

| 
a 

No.  of  Day 

3 

■a 
J 

Iss 

II 

a 

o 

6 

& 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

MIn. 

1 

3-0 

o 

a 

£ 

a 

i 

1 

0 

si 

si 

si 

5  % 

WESTERN  01 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  0AM  50 
GOLDEN  POND  S  N 
GREENVILLE  2  w 

♦9.5 

52.1 

47.7 
50.7 
49.8 

24,4 
23,8 
25.9 
21.0 
26.5 

37.0 
38.0 
36.8 
35.9 
38.2 

1.1 

67 
68 
68 
69 
67 

23. 

23 

22 

24 

23. 

-  3 

6 
5 

1 
0 

14 
15 
14 
14 
14 

863 
830 
866 
895 
828 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

3 
2 

2 

22 

23 
23 

28 
21 

1 

0 

0 
0 

1 

2.67 
2.21 
1.4' 
2,27 
2.82 

•  3,00 
-  2.17 

.97 
.76 
.45 
.65 
.85 

9 

9 

12 

8 

9 

2.0 
5.5 

5 

2 

6 

6 

14. 

13 

13* 

14. 

6 
4 

5 
7 
6 

i 

2 
0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEvILLE 
MAD1S0NVILLE  1  SE 

48.3 

46,9 
48.4 
50.7 
50.1 

25,5 
25,  6M 
22.6 
24,9 
26.1 

36.9 
36. 3M 
35.5 

37,8 
38.1 

0,8 

•  1.8 
0,3 

68 
68 
69 
66 
67 

22 

24 
24 
22. 
23. 

1 
5 
6 
•  5 
5 

14 
14 
14 
14 
14 

864 
889 
908 
834 
824 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

4 
2 
2 

22 
23 
28 
23 
22 

0 
0 
0 

1 

0 

1,21 
1,72 
3.58 
1,49 
2.49 

-  3.80 

-  1.77 

-  3.43 

.51 
.50 
.97 
,60 

.60 

9 
12 

9 
9 

13 

6.0 
5.0 

4 
2 

13 
14. 

4 
5 
8 
5 

8 

1 
1 
4 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MAYFIELD 

MILBURN  1  E 
MURRAY 

OwENSBORO  2  w 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

49.5 

49.3 
47,9 
47.5 

27.0 

25,1 
24,8 
25.5 

38.3 

37,2 
36.4 
36.5 

•  1.2 

0.6 

64 

69 
66 
65 

22 

24 
22. 

2 

6 

•  2 

1 

14 

14 
14 
14 

822 

855 

878 
879 

0 

0 
0 
0 

3 

2 
2 
3 

22 

23 
23 
22 

0 
0 

1 

0 

2.24 

2.31 
1,24 

1.21 

-  2.88 

-  3.41 

,44 

,83 
,44 
.30 

12 

9 
9 

12 

1.5 

1.4 
7.5 

3.0 

1 

1 

4 
2 

13. 

14. 
15* 
14. 

8 

6 

4 

6 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

50.9 
47.9 
51.5 
47.7 

27,6 
19.1 
22.4 
22.8 

39.3 
33.5 
37.0 
35.3 

.  0.4 
•  1.5 

68 
67 
69 
67 

22 

24. 

23 

23 

1 

1 

-  3 

3 

14 
15. 
14 
14 

791 
969 
862 
912 

0 
0 

0 
0 

2 
5 

1 

4 

21 
28 
26 
26 

0 
0 

1 

0 

,91 
3,27 
2,42 

3.77 

-  3.83 

-  2.78 

-  1.74 

,50 

.97 

.80 

1.00 

12 
9 
9 
9 

3 
7 

13 
1 

2 

9 
8 

a 

1 

3 

1 

4 

0 
0 
0 

1 

DIVISION  01 

36.9 

-   ,3 

2.18 

-  2.48 

4.0 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

46.5 
49. 8M 
47.9 
46.2 
47.2 

21.6 

24.  2M 
21.5 
19.4 
23.4 

34.1 
37. OM 
34.7 
33.8 
35.3 

-  0.3 
•  2.8 

66 
70 
67 
66 
68 

23. 

22 

22 

22 

22 

•  6 

-  5 

•  4 
-10 

-  3 

14 
14 
14 
14 
15 

951 
883 
932 
961 
912 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

4 
2 
3 

27 

28 
27 

23 

1 
1 

2 
3 

2 

2.17 
2.60 
D  3.10 
3,76 
3.92 

-  2.13 

-  1.78 

,65 

.73 

D   .70 

.79 

.77 

20 

12.0 
9,0 
10,0 
10.5 
14.2 

7 

6 
8 

1 

14. 
1 

6 

8 

7 
9 

1 

2 
2 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZABETHTOWN 

49,4 
44,5 
49,7 

25.2 

19.3 
22,8 

37.3 
31.9 
36.3 

•  3.0 

66 
65 
68 

24. 
23. 
25 

1 

1 

-  5 

14 
16 

14 

853 

1015 

885 

0 
0 
0 

3 

7 
3 

22 
29 
24 

0 
0 

1 

3.89 

D  4.08 

3.22 

•  1.08 

.97 

1.00 

.86 

12 

8.2 

12.0 

4 
7 

13. 
13. 

7 
8 
8 

3 

4 

1 

0 

I 

0 

FALLS  OF  ROUGH 
GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 
• IRVINGTON 
LEITCHFIELD 

47,7 
49.0 
47,4 
48.1 
46,6 

16.8 
24.4 
18.6 
24.5 
26.4 

32.3 

36,7 
33,0 
36.3 
36,5 

-  3.9 

0.0 
•  0,5 

68 
68 
69 
68 
63 

22 
22 
23 
22 
23. 

•  10 

-  1 

-  3 

2 

4 

15 
14 
15 
14 
14 

1007 
869 
983 
883 
877 

0 
0 
0 

0 
0 

3 
3 

7 
4 
4 

28 
26 
28 
24 
23 

3 

1 
3 
0 
0 

2.00 
4.24 
4.10 
2.53 
3,40 

-  1.25 

-  1.93 

-  1.93 

.86 

1.00 

1.07 
,60 
,67 

9 
6 
20 
1 
9 

8.0 

8.0 

14.2 

12.5 

6 
4 
4 
7 
8 

13 
1 
14. 
14. 
14 

8 

7 
6 
8 

3 
4 
3 
2 

0 

1 

1 

0 
0 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

47.8 
47.3 
49,6 
50.0 
49.8 

28.8 
24,5 
25.8 
27.7 
23,2 

38.3 
35.9 
37,7 
38,9 
36.5 

0.9 

70 
68 
69 
68 
68 

22 

22 

23. 

22 

22 

9 

-  1 
0 
5 

-  1 

14 
14 
14 
14 

14 

819 
895 
839 
803 
8  77 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
3 
3 
3 
3 

19 
22 
23 
21 
28 

0 

1 
1 

0 

1 

2.33 
2.45 
3.96 
3.97 
4.32 

-  1.65 

,60 
.72 
,82 
.78 
1.05 

12 
1 
6 
6 
1 

12.5 
15.1 
12.0 
11.0 

7.0 

7 
7 
6 
8 

4 

12 

14. 

13. 

1 

1 

7 
7 
8 
7 
7 

2 
2 

4 
6 

5 

0 
0 
0 
0 

I 

WOLF  CREEK  DAM 

48,8 

20,6 

34,7 

68 

24. 

0 

15 

932 

0 

3 

27 

1 

4.62 

1.12 

1 

10 

4 

1 

DIVISION  02 

35,6 

-  1.0 

3.40 

-  1.72 

11. 0 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

49,6 

41,9 
43.1 
45,4 

27,7 

22,2 

16,6 
21.7 

38.7 

32.1 

29.9 
33,6 

1.1 

0.5 

68 

63 
66 
65 

22 

22 

24 
24. 

6 

-15 

•  18 

6 

14 

14 
14 
14 

809 

1011 
1082 
965 

0 

0 
0 
0 

2 

8 

7 
7 

19 

25 
29 

28 

0 

2 
4 
0 

D  3.79 

2.88 

D  4.41 

3.29 

-  1,17 

-  .68 

-  1.81 

1.24 

,83 

1.78 

.93 

4.2 

15.3 
10.0 
10.5 

4 

7 
6 
6 

14. 

14. 
15. 
2 

7 

6 
6 

7 

2 

3 

3 
3 

1 

0 
2 

0 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FlEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

48.7 
44,7 
44,8 
45.4 
44,9 

25.0 
15.0 
24,5 
18.5 
25.0 

36.9 
29.9 
34,7 
32.0 
35,0 

-  3.8 

0.5 

66 
66 
64 
65 
66 

23 

24. 
22 

24* 
23. 

5 

-14 

-  4 

-  4 

-  2 

14 

15. 

14 

14 

14 

865 
1082 

936 
1017 

924 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
4 
3 

6 

25 

31 
23 
29 
23 

0 
2 
1 
1 
1 

2.96 
2.72 
3.19 
3.39 
2.83 

-  1.17 

-  .93 

-  2.11 

.79 

1.05 

1.08 

•  99 

.76 

9.4 
10.5 
14.8 
10.8 

6 

8 
6 

14. 

13 
2 

7 
7 
8 
9 

6 

2 
2 
1 
2 
3 

0 

1 
1 

0 
0 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 

43.7 

46.9 
46.2 
44.3 
43.8 

18.7 
24.1 
18.8 
23.6 
19.9 

31.2 
35,5 
32.5 

34,0 
31.9 

-  3.6 
.  3.1 

66 
65 
66 
65 
65 

23 
22 

23. 

23 

24. 

-  6 

-  1 
-18 

-  1 

-  1 

15 
14 

14 

14 
14 

1040 
905 

1001 
954 

1020 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 

2 

7 
8 

29 
25 
26 
25 
28 

2 
1 
4 
1 

2 

2.75 
3.73 
3.52 
3.23 
2.95 

-  1.42 

-  1.16 

-  1.73 

,56 

1.01 

1.37 

.93 

.85 

11.2 

15.0 
10.5 
10.0 

6 
6 

5 

6 

14 
17. 

14. 
14. 

8 

6 
7 
8 

10 

1 
3 
1 
4 
2 

0 

1 
1 

0 
0 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

43,7 
47.3 
42.3 

18.1 
25,3 
20.  2M 

30.9 
36.3 

31. 3M 

•  3.6 

-  2.7 

67 
65 
64 

24. 

22 

24 

-  7 
4 
2 

14 
14 

14 

1051 

883 

1046 

0 
0 
0 

6 
4 
8 

30 
24 
29 

2 
0 
0 

D  2.15 
3.72 

2.11 

-  1.85 

-  2.00 

.43 
1,00 

.67 

12.0 
9,0 
13.1 

7 
5 

7 

2 
2. 

15. 

7 
6 
5 

0 
4 
2 

0 

1 

0 

DIVISION  03 

33.3 

.  2.6 

3.15 

•  1.48 

11.1 

EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

45.8 
51.0 
46.6 
47.3 
50.4 

16,6 
21.5 
17.6 

11.0 
20.6 

31.2 
36.3 
32.1 
29.2 
35,5 

-  '.9 

68 
69 
67 
67 
68 

24 

23 

24 

24. 

23 

-10 

3 

5 

-24 

-  1 

15 

15 

17. 

15. 

16 

1042 

883 

1013 

1105 

904 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
1 
3 
5 
1 

28 
27 
30 
31 
28 

3 

0 

0 
5 
1 

1.89 
4.04 
4.32 
D  4,32 
4,45 

-  1.89 

.45 
1.00 

1.10 

1.74 

.71 

13. 
7 

7 
7 
1 

11.2 

8,2 

9,0 

13.0 

15.5 

9 
6 
7 

14 

3* 
13* 

6 

8 
9 

0 

4 

4 
4 

0 

1 
1 
1 

0 

DEMA 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  1*       R 

50.4 
47.7 
50.1 
44.0 

20.1 
18.9 
19.1 
18.3 

35.3 

33.3 
34.6 
31.2 

-  1.7 

70 
68 
67 
68 

23 

24. 
24. 
24 

0 

-  3 

-14 

-  9 

15 
15 
14 

15. 

915 
974 
933 

1039 

0 
0 
0 
0 

1 

5 
2 
8 

27 
30 
27 
29 

1 
1 
3 

2 

D  3.06 
2,75 
2,85 
2.14 

-  1.60 

,58 
,82 
.79 
.51 

1 

6 

1 

13 

6.6 
10,0 
11.5 
11.5 

4 
6 
7 
8 

14. 
14 
13 
15» 

8 

7 
7 
7 

1 
2 
3 
1 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   3   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCKY 
JANUARY    1964 


Temperature 


No.  of  Day3 


Precipitation 


11 


HYDEN 
JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 

M1DDLESB0R0 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  1  N 

STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCE8URG  DAM  32 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

DIVISION  0* 


46.7 
47,9 

48.0 
51.8 

45.6 

47.3 
50.9 
48. 4M 
51.0 
48.5 

45.6 
45.8 
46.6 
45.2 
47.7 


18.3 
17.9 
23.7 
19.8 
16.1 

19.5 
24.1 
24. 2M 
22.9 
22.5 

20,7 
15.6 
23.9 
16.8 
21.5 


32.5 

32.9 
35,9 
35.8 
30.9 

33,4 

37,5 
36. 3M 
37.0 
35.5 

33.2 
30.7 
35.3 

31.0 
34,6 

33.8 


5.1 
4.3 


999 
988 
896 
898 
1052 

973 

846 
878 
860 
904 

981 
1055 

915 
1045 

933 


I   I 


3.86 
3.74 
4.07 
4.17 
3.92 

5.ZS 

4.63 
4.05 
3.71 
2.83 

5.19 
3.55 
2.71 
2.68 
5.76 

3.76 


-  ,06 

-  1.40 
1.10 

-  .74 


.86 
1.05 
1.03 

.97 
1.16 

1.15 

1.06 

.96 

.77 

.66 

1.12 
,95 
.48 
.75 

2.18 


7.5 
7.1 
9.1 
7.0 
9.3 

11.5 
9.0 

11.3 


10.9 
10.6 
10.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


-g 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1   | 

2    3 

4  |  5  |  6 

7  | 

8   9 

10 

11   12 

13  j  14   IS 

16  j  17  |  18 

19  |  20 

21 

22  |  23  1  24 

25   26   27 

28  |  29  |  30 

31 

WESTERN  01 

BEAVER  0AM 

2,67 

.A3 

•  3A 

.97 

.32 

.03 

.30 

.26 

.06  . 

BENTON  2 

2.21 

•  76 

.25 

.08 

.75 

.36 

.01 

CADIZ  LOCK  E 

2.87 

.18 

•  AA 

.17 

.82 

.06 

.16 

.18   .03 

.66 

.11 

.32 

CALHOUN  LOCK  2 

2.07 

.22 

.2A 

■  08 

•  50 

.12 

.26 

.32   T 

.23 

.02 

T 

.08 

COBB 

2.63 

T 

■  A9 

•  72 

* 

.55 

•  36 

.61 

.12 

Duf-DEE  A  ESE 

2.68 

.Al 

.03 

.25 

.05 

,58 

.26 

.20 

•  20 

.60 

.10 

DUN MOP 

A.27 

.80 

.02 

.76 

.13 

1,21 

.12 

•  32 

.10 

.65 

.20 

.18 

EDDYV1LLE  LOCK  F 

1,80 

.15 

•  47 

.16 

•  26 

.15 

.16 

.05 

.66 

ELKTON  2  S 

3.93 

.30 

T 

.75 

•  16 

1,27 

.16 

•  30 

.18   T 

.62 

T 

.20 

.19 

FORDS  FERRY  DAM  50 

1.A7 

T 

,39   ,12 

.25   .65 

T 

T     T 

T     T 

.07 

.17 

.02  ! 

FRANKLIN  1  E 

D  3. AS 

D  .800 

.10 

T 

•  55 

•  65 

D  .10 

D  .15 

.AO 

.20 

•  53 

GOLDEN  POND  a  N 

2.27 

.10 

.35 

.65 

•  55 

.10 

.33 

.17 

GREENVILLE  2  W 

2.82 

•  A2 

*A2 

T     .85 

.37 

.06 

.20 

.38 

.07 

.05  ! 

HARTFORD  6  Nw 

1.73 

.31 

T 

•  22 

■  53 

.22 

T     .26 

.12 

.09 

HENDERSON  7  SSW 

1.21 

.03 

•  51 

.25 

.07 

.12 

.16 

•  06 

.03  '. 

HICKMAN  1  E 

1,72 

.01 

T     .67 

.02 

.50 

.10 

.22 

.09 

.31  . 

HOPKINSVILLE 

3.S8 

.13 

.65 

.12 

•  97 

.12 

.60 

.09   T 

.66 

.21 

.03 

LOVELACEVILLE 

1.A9 

•  60 

.31 

.10 

T 

.26 

.26  '. 

MADISONVILLE  1  SE 

2.A9 

.20 

.21 

•  53 

.16 

.20 

•  60 

.60 

.19 

MAYFIELO 

2.2^ 

.15 

■42 

.22 

.66 

.13 

.63 

.08 

.26 

.13  '. 

MIL8URN  1  E 

MURRAY 

2.31 

.AO 

.83 

.10 

.36 

.09   T 

.33 

.13 

.03 

.06  . 

OLNEY 

D  2.3« 

■  14 

.15 

•  55 

.16 

.36 

•150  .30 

.30 

.05 

,20 

OwENSBORO  2  * 

1.2A 

.33 

.05 

•  66 

.08 

•  07 

.17 

.10 

OWENSBORO  DAM  A6 

1.89 

.1A 

.1A 

,06 

T 

•  66 

.07 

.26 

.15   .20 

.27 

.03 

T 

.07 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

1.21 

1 

•26   .13 

•15   .30 

T 

T 

.22 

.17 

PACUCAH 

.91 

.61 

.50 

T 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

3.27 

.30 

.03 

.50 

.10 

•  97 

.13 

.30 

.16 

.33 

,06 

.23 

PRINCETON 

2.A2 

.15 

.29 

.80 

.36 

.12 

.32 

.26 

.16  ! 

RUSSELLVILLE 

3.77 

•  S3 

.62 

.03 

1.00 

.22 

.23 

•06   .05 

.57 

.28 

.18 

SEBRFE 

1.63 

T 

.OA 

.55 

.35 

.05 

.*3 

.05 

.16 

UNIONTOWN  DAM  69       // 

1.27 

T 

T     T 

.60 

T 

T     .05 

•  05   T 

T 

T     .23 

T 

.24 

.30 

CENTRAL  02 

ADDISON  DAM  AS         // 

1.70 

.AS 

.15 

.06 

.07 

.62 

.01 

.07   T 

.22 

.04 

.20 

ALBANY  A  N 

S.A2 

1.20 

T 

.05 

1.05 

■  51 

.14 

.30 

.32 

.81 

1.06 

ANCHORAGE 

2.17 

•  65 

.20 

•  66 

.68 

.02 

.16 

T    . 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

2.60 

.68 

.09 

•  35 

• 

.31 

.01   .73 

.16 

.27 

• 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

D  3.10 

D  .70 

.30 

•  60 

.20 

0  .30 

.65 

.65 

.10  . 

BONNIEVILLF  A  N 

3.76 

•  9A 

.79 

T     .67 

.46 

.05 

T     .70 

.52 

.03 

.18  . 

BOILING  GREEN 

3.85 

•  50 

,38 

.23 

•  75 

.08 

.32 

,07 

.75 

.30 

.67 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

3.92 

.77 

T     .50 

.63   .15 

T     .69 

•  10 

•6B   .08 

.69 

■  23  ! 

BRADFORDSVILLE 

BROWNSVILLE 

3.A9 

.Al 

.67 

.02 

.69 

.12 

.61   .08   T 

.39 

.36 

.36 

. 

BURKESVILLE 

A.5A 

•  9A 

T 

,06 

.77 

.61 

•     ,78 

.85 

T 

T 

.53 

, 

CAMP8ELLSVILLE 

3.89 

.97 

.81 

T 

.36 

.02 

.40 

.05   .01 

.80 

.31 

.07 

1   .11  . 

CANEYVILLE 

3.72 

.65 

T 

•  59 

•  96 

.16 

.59 

.18   .02 

.33 

T 

.08 

.18 

1 

CECILIA 

D  A. 08 

D  .55 

.38 

.36 

.20 

1.00 

D  .600  .05 

.36 

.60 

CLERMONT  1  SSF 

3.22 

.86 

.66 

■  32 

.02 

.40 

.26 

.39 

.11 

•  38 

.02  ! 

EDMONTON 

3.93 

.80 

.12 

.10 

.60 

. 

.60 

.07 

.25   ,10 

.74 

.55 

.20  . 

ELIZABETHTOWN 

FALLS  OF  ROUGH 

2.00 

.01 

.07   .03 

.01 

T 

•  86 

.23 

ft 

,60 

•06   .07 

•  06 

.02 

GAMALIEL  1  S 

A, 86 

.91 

T 

T          ,09 

.69 

•  65 

.03 

.31 

.17   .01   T 

•  90 

T 

.30 

,60 

GLASGOW 

A,A9 

1.1A 

.30 

.56 

.31 

.10 

.65 

.25 

.78 

.06 

.58 

GLASGOW  WKAY 

A.2A 

.70 

1.00 

•  63 

,30 

.20 

.95 

.A7 

.19  . 

GLENOALE  I  E 

2.90 

.20 

T 

.60 

.28 

•  62 

T 

.10 

.20   .03 

•  53 

T 

.56 

GREENSBURG 

A. 10 

.85 

.08 

.11 

,65 

•  26 

.08 

.06 

.37   .02 

1.U7 

.55 

T    '. 

GREENSBURG  1  ESE 

3.3A 

.85 

,08 

.07 

•  26 

.08 

.06 

.37   .02 

1.07 

.68 

IRVINGTON 

2. S3 

.60 

.28 

•  38 

.56 

•  06 

.23 

.02 

.22 

T    '. 

LEITCHFIELD 

3.A0 

,A8 

T 

.65 

.35 

.67 

.06 

.53 

.15   ,01 

.37 

T 

T 

.33 

LIBERTY 

3.89 

1.09 

.06 

.11 

•  65 

.62 

.11 

.02 

.63   .02 

.39 

.39 

LOUISVILLE 

2.33 

•  36 

.26 

.17   .26 

.60 

.06 

.17 

.31 

T    . 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

2. AS 

.72 

T     .26 

.28   .19 

.56 

.05                  T 

T     ,20 

.21 

T    , 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.61 

.18 

.13 

•  OA 

.20 

.32 

.10 

T 

.15   T 

,28 

.03 

T 

.18 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.96 

.81 

•  82 

.55 

.68 

.12   T 

,66 

.A2 

.12 

T 

MILLERSTOWN 

3.68 

.36 

1.07 

■  OS 

.60 

.30 

•10   .06 

.66 

.34 

.18 

MUNFORDVILLE 

3.83 

,65 

,69 

.65 

•  38 

.13 

.10 

•05   .06 

.85 

■  22 

.63 

ROCHESTtR  LOCK  3 

3.19 

.69 

.03 

■  A2 

.19 

.98 

.11 

.21 

•10   .03 

.31 

.10 

.22 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

3.97 

.35 

.78 

.35 

.60 

.09 

.76 

.33 

.13  '. 

SCOTTSVILLE  2  Sw 

A.2S 

.90 

T 

.30 

.60 

.62 

.07 

.68 

•30   ,18 

.65 

.17 

.38 

SHEPHERDSVILLE 

D  2.5A 

D  .700 

.10 

.20 

.10 

.37 

0  .35 

D  ,30 

.25 

.17 

SUMMER  SHADE 

A. 32 

1.03 

.75 

.52 

T 

.65 

.08 

.76 

.31 

.22  . 

VANBUREN 

2.5A 

.A5 

.08 

•  A7 

.21 

.10 

.32 

.02 

.20   .08 

.60 

.21 

. 

WOLF  CREEK  DAM 

A, 62 

1.12 

.01 

.16 

.79 

•  58 

.17 

.25 

.32   T 

.76 

.11 

.37 

• 

WOODBURY  LOCK  A 

3.SA 

.62 

T 

.71 

•  27 

.70 

.06 

.33 

.13   .01 

.36 

T 

.20 

.17 

. 

BLUE  GRASS  03 

BEPEA  COLLEGE 

D  3.79 

1.2A 

.68 

.A5 

.09   ,51 

0  .32   T 

.65 

.16 

1 

1   .09  . 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

2.88 

.83 

.18 

T 

.01   ,31 

T 

.50 

•  08 

.51 

.66 

T          T 

.02  . 

CYNTHIANA 

3.0A 

.74 

.19 

.16 

.61 

.18 

.02 

T 

.66   .09   T 

.91 

.30 

CYNTHIANA  2 

D  A.A1 

D  .AO 

1.78 

.20 

D  .60 

1.12 

.31 

DANVILLE 

3.29 

.93 

.18 

,06 

.31 

.14 

.06 

T  j   .39   .03   T 

,66 

.02 

.33 

DIX  DAM 

2.96 

.7' 

.06 

.3' 

.3" 

.14 

.09 

1   ,66   T 

.65 

T 

T 

.16 

FALMOUTH 

2.72 

1.05 

.10 

•  21 

.12 

■  09 

T   |   ,56   ,06 

.36 

T 

.23 

FLEMINGSBURG 

3.01 

1.07 

.13 

.12 

•  39 

.21 

.07 

T 

.66   .03 

.27 

T 

.26 

m 

FLEMINGSBURG  2 

3.19 

1.08 

.67 

.25 

.33 

.36   .05 

T     .25 

.05 

.20 

.17  ! 

FORD  LOCK  10 

3.19 

.85 

.15 

,06 

.32 

.22 

.05 

.55   .02 

.96 

.03 

.18 

, 

FRANKFORT  LOCK  A 

3.39 

■  99 

.27 

.21 

.32 

.23 

■  12 

T 

•AT    .06 

.38 

T 

.16 

,, 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.73 

.85 

.02 

.39 

•  22 

.11 

•  11 

.68   .02 

.21 

.32 

GEST  LOCK  3 

3.00 

.99 

.23 

.06 

.23 

.19 

.06 

T 

.53   .02 

.66 

.29 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.37 

.90 

.15 

.22 

.63 

.13 

.13 

.67   .02 

.72 

T 

.18 

KEENE  1  SSW 

2.87 

.82 

•  20 

•  30 

.22 

.36   .10 

.75 

.12 

LA  GRANGE  2  NNW 

D  1.86 

.38 

.28 

D  .04 

.18 

.07 

.25 

•  OA 

.62 

T    '. 

LANCASTER 

2.8A 

.91 

.06 

.68 

.37 

.07 

.33 

.62 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

2.83 

•  76 

.67 

.28 

T 

.29 

.01   T 

.63 

■  14 

T 

.03  . 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3.0A 

•  90 

.10 

.09 

.60 

.19 

.05 

.65   .06 

.70 

.12 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.  55 

.70 

T 

,07 

T 

.39 

.12 

T 

.56   T 

.38 

•  33 

MAYSVILLE  DAM  33 

2.75 

.56 

.AS 

.06 

•  68 

.15 

.10 

.26   .05 

■  29 

.03 

•  36 

MIDWAY 

3. A3 

1.08 

.01 

.33 

•  38 

.13 

.10 

T 

•57   ,03 

.37 

.02 

.23 

MOUNT  STERLING 

3.73 

1.01 

.50 

.33 

.90 

T 

.62 

T 

.08 

.67  . 

OWENTON  2  S 

3.52 

1.37 

.32 

.Al 

T 

.45 

.36 

.39 

.16 

.08 

T    . 

RICHMOND 

3.23 

•  93 

.10 

T 

•  33 

.30 

.10 

.51   .05 

.30 

.06 

.13 

SALVISA  LOCK  A 

3.37 

.86 

.17 

.27 

•  65 

.16 

.06 

T 

.50   .02 

.70 

T 

.16 

SHELBYVILLE 

2.95 

.AS 

.10 

.13 

•  16 

.28 

.10 

.37 

.36   .06 

.1A 

.26 

SPRINGFIELD 

3.31 

.95 

.05 

.33 

■  33 

.31 

T 

.12 

.33   T 

.66 

.21 

TAYLORSVILLE 

2.96 

.50 

.20 

.33 

.15 

.23 

,08 

.15 

.33   .06 

.A7 

.02 

.60 

TYRONE  LOCK  5 

3.63 

•  86 

.18 

.32 

.69 

.22 

•  10 

.32   .02 

.68 

T 

.26 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.89 

.85 

.D6 

.13 

.62 

.20 

•  02 

T 

.38   T     T 

.64 

T 

.19 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

J    2.15 

.A3D 

•  20 

T          .02 

.25 

.07 

.13 

.38   .03 

.29 

,03 

T 

.30 

g  Station    Indei 


DAILY  PRECIPITATION 


To 

Day 

of  Month 

Station 

O 

H 

1  | 

2    |    3 

4        5        6 

7        B 

1  9 

10    |    11    |   12 

13   | 

14    |    15 

16  |   17   |   13 

19  |  20 

21 

22       23      24 

25   j  26   |   27 

28   [  29   [  30 

31 

WAYNESBURG  7  NE 

3.72 

1,00 

T 

.06 

.66   T 

.45 

T 

T 

.60 

.01 

,53 

T 

•  41 

. 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

2.11 

.67 

T 

.17 

.0*. 

.24 

T 

T 

.58 

.06   T 

.33 

.02 

• 

EASTERN  04 

ASHLAND 

1.89 

•  23 

.22 

.03 

,*»5 

.22 

.04 

.45 

.06 

.12 

.01 

.06 

BARBOURVILLE 

4.04 

,68 

1.00 

.70 

.18 

.22 

• 

.24 

.62 

.40 

BAXTER 

4,32 

• 

,65 

T 

1.10 

.47 

.11 

.13 

.89 

.04 

.45 

.03 

.45 

T    ! 

8LMNE  1  w 

D  4.52 

D  .50 

1.7* 

.28 

.30 

D  . 'OD  .10 

.80 

.10 

BUCKHORN 

3.59 

.38 

,25 

.95 

.50 

.20 

.05 

.65 

,04   T 

.35 

.02 

.15 

.05  ! 

BURDINE  2  NE 

4.07 

.70 

1.02 

.40 

.05 

.30 

.70 

.05 

.50 

.35 

CLAY  CITY  1  WNW 

CUMBERLAND 

4.45 

.71 

.51 

.65 

.55 

T 

.46 

,47 

.07 

.40 

.34 

.23 

.06  . 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

5.30 

1.07 

.53 

.37 

•  65 

•  54 

.65 

.46 

.65 

.20 

.18  . 

DELPHIA  1  E 

4. IS 

.55 

.03 

1.12 

.45 

.13 

.18 

.70 

.08 

.60 

.03 

.31 

DEMA 

D  3.06 

.58 

.27 

.38 

.45 

.06 

D  ,03 

.40 

.39 

.20 

.30  . 

DEWEY  DAM 

2.75 

.38 

.10 

.82 

.42 

.25 

T 

.50 

,08 

.15 

.05 

T 

ELKHORN  CITY 

5.86 

,40 

.35 

1.90 

.54 

.30 

,20 

I. 00 

.80 

.37 

FARMERS 

2.85 

.  79 

.14 

T 

.53 

.26 

.09 

.57 

.03 

.30 

T 

.14 

FnURMILE  KY  UTIL  PARK 

5.07 

.97 

.02 

1.01 

.60 

.41 

1.13 

.02 

.52 

.39 

FREEBURN  2  Sw 

3.56 

.30 

.01 

.88 

.46 

.25 

.12 

.49 

.05   T 

.36 

.24 

.40 

FRENCH8URG 

4,33 

.84 

1,10 

•  >5 

.28 

.19 

.60 

.14 

.36 

.27 

GRAYSON  I  SE 

2.14 

.45 

.15 

.01 

.<•<• 

.22 

,04 

.51 

,04 

.17 

T 

.11 

HAZARD  WATER  WORKS 

4.07 

.56 

.07 

.89 

,57 

.18 

.07 

.81 

.17 

.36 

.1! 

.24 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

HYDEN 

3,86 

.58 

.02 

.86 

.58 

.17 

.13 

.70 

.07   T 

.42 

.03 

.30 

1      • 

JACKSON 

3.74 

.51 

.10 

1.05 

,43 

.27 

.03 

.75 

.05 

.32 

.06 

.16 

.01  . 

JEREMIAH 

3.88 

.60 

.9*   •  <.*   ,U 

.07 

.76 

.12 

.46 

.12 

.23 

, 

LLOYD  GREENUP  DAM 

1.89 

.31 

•  30 

,04 

.32 

.26 

,05 

T 

.30 

.02 

.14 

.02 

.13 

LONDON  FAA  AP 

4.07 

.46 

1,03 

.1*   T 

.55 

T 

.83 

.01 

.01 

.38 

.31 

.16 

.19  , 

LOUISA  2 

1.84 

.20 

.80 

.18 

.16 

.03 

.26 

.03 

,18 

MANCHESTER  4  SE 

4.17 

.70 

.97 

.59 

.27 

.16 

.83 

.05 

.32 

.28 

MARTIN 

3.51 

.60 

,09 

.86 

.51 

.12 

.60 

.10 

,12 

.20 

MC  KEE 

3.92 

,67 

.11 

1,16   T 

.39 

.22 

.06 

.66 

.04 

.43 

,08 

.10 

T    ! 

MIDDLESHORO 

5,25 

.95 

.02 

1.15 

.64 

.07 

.13 

1.02 

.06 

.41 

.02 

.78   T 

MONTICELLO 

4.63 

1.06 

.05 

.85   T 

.37 

.12 

.33 

.41 

.03 

.59 

.82 

MOUNT  VERNON 

4.05 

•  96 

.76 

.15 

.61 

.50 

.15 

.04                           .65 

.10 

T 

.13  ! 

ONEIDA 

3.02 

.30 

.98 

.44 

.30 

.50 

.35 

.15 

, 

PAINTSVILLt  t  S 

3.04 

,46 

.90 

.35 

.25 

T 

.59 

.07 

.32   T 

.10 

PIKEVILLE 

3.71 

.52 

T 

.34 

.33 

.58 

T 

.36 

.36 

.01 

.77 

.10 

.25 

.09  ! 

RAVENNA  LOCK  12 

2.92 

,80 

.05 

.56 

.22 

.08 

.68 

,08 

.35 

T 

.10 

. 

SALYERSVILLE  2  St 

3.29 

.48 

.06 

.99 

,33 

.19 

.70 

.18 

.21 

.15 

, 

SOMERSET  1  N 

2,83 

.30 

•61 

.02 

.38 

.01 

.46 

.01 

.66 

.11 

.03 

I  .24  . 

STEARNS 

5.19 

1,04 

.13 

1.12 

.65 

.20 

.23 

.64 

.05 

.43 

.70 

a 

TOMAHAWK  1  WSW 

3.55 

.38 

.01 

.95 

.36 

.41 

.22 

.51 

.08 

.25 

,ZI 

.10 

• 

VANCEbURG  DAM  32 

2,71 

.45 

.40 

,06 

,48 

.19 

.12 

T 

.44 

.01 

,23 

.02 

.31 

, 

WEST  LIBERTY 

2.68 

.38 

.13 

.75 

.22 

.10 

.60 

.08 

.27 

.15 

a 

WILLIAMSBURG  2 

5.76 
3.571 

2,18 

,05 

.OH 

,98 

.47 

.10 

.28 

.77 

,04 

.41 

.40 

1 

WTLLOW  LOCK  13 

,78 

.18 

,05 

,78 

.20 

.10 

.01 

.60 

.45 

.36 

,06 

See  lelerence  notes  following  Station     Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JAMUARY    1964 


Station 

Day 

Of  Month 

0 

oi 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WESTERN  01 

BEAVER  0AM 

MAX 

32 

50 

61 

52 

56 

50 

43 

48 

53 

33 

45 

41 

27 

31 

40 

42 

42 

49 

59 

60 

66 

67 

67 

62 

63 

53 

51 

38 

48 

56 

49 

49.5 

M1N 

20 

16 

41 

23 

21 

37 

22 

29 

28 

17 

17 

25 

14 

-  3 

4 

7 

8 

ii 

38 

38 

28 

39 

45 

46 

30 

35 

24 

11 

10 

27 

37 

24.4 

BENTON  2 

MAX 

41 

56 

62 

55 

56 

51 

49 

52 

49 

40 

46 

42 

27 

33 

41 

44 

46 

55 

66 

62 

67 

67 

68 

64 

64 

58 

55 

41 

49 

57 

50 

52.1 

MIN 

24 

29 

45 

14 

13 

43 

13 

28 

31 

12 

13 

27 

15 

7 

6 

11 

11 

19 

44 

39 

23 

34 

51 

42 

22 

24 

23 

11 

8 

20 

37 

23.8 

FCPDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

38 

55 

58 

52 

55 

49 

42 

52 

43 

35 

46 

33 

25 

30 

38 

37 

43 

53 

62 

54 

66 

68 

65 

63 

45 

54 

41 

28 

45 

55 

4B 

47.7 

MIN 

21 

24 

39 

24 

22 

29 

19 

30 

22 

18 

19 

17 

15 

5 

17 

le 

13 

28 

47 

33 

36 

49 

51 

36 

30 

30 

17 

12 

13 

28 

40 

25.9 

GCLDEN  POND  8  N 

MAX 

33 

40 

55 

62 

55 

58 

51 

48 

55 

45 

41 

46 

33 

24 

33 

41 

45 

60 

61 

63 

56 

67 

67 

69 

65 

59 

58 

48 

30 

46 

57 

50.7 

MIN 

12 

20 

20 

21 

19 

22 

20 

21 

32 

15 

15 

21 

15 

1 

2 

10 

15 

16 

30 

40 

27 

27 

47 

46 

30 

26 

27 

11 

9 

10 

25 

21.0 

GREENVILLE  2  » 

MAX 

36 

50 

62 

54 

55 

51 

43 

45 

43 

35 

45 

43 

25 

28 

39 

43 

46 

90 

60 

58 

65 

67 

67 

63 

62 

56 

52 

41 

48 

57 

56 

49.8 

MIN 

20 

26 

46 

22 

21 

41 

18 

28 

30 

15 

18 

25 

15 

0 

7 

17 

12 

28 

42 

38 

33 

49 

50 

50 

30 

33 

26 

11 

11 

25 

37 

26.5 

HENDERSON  7  SSw 

MAX 

38 

55 

61 

53 

55 

50 

40 

46 

50 

33 

44 

38 

24 

26 

36 

38 

40 

49 

62 

54 

66 

68 

66 

61 

64 

52 

42 

36 

46 

55 

47 

48.3 

MIN 

19 

27 

42 

27 

23 

39 

16 

18 

25 

15 

19 

23 

14 

1 

13 

16 

10 

27 

39 

36 

35 

43 

47 

49 

26 

32 

24 

10 

11 

25 

38 

25,5 

HICKMAK  1  E 

MAX 

35 

40 

48 

60 

48 

50 

48 

48 

42 

38 

40 

39 

36 

26 

30 

36 

39 

42 

56 

66 

67 

67 

66 

68 

64 

44 

43 

44 

30 

42 

49 

46,9 

MIN 

23 

27 

29 

34 

20 

26 

14 

O. 

30 

9 

18 

29 

16 

5 

8 

18 

17 

22 

32 

38 

39 

42 

48 

50 

34 

32 

30 

13 

17 

24 

25.6 

H0PK1NSVILLE 

MAX 

30 

38 

52 

61 

52 

53 

49 

41 

53 

46 

38 

44 

33 

24 

29 

42 

45 

45 

54 

60 

55 

66 

68 

69 

63 

46 

57 

50 

32 

49 

55 

46.4 

MIN 

I  1 

21 

23 

27 

ZZ 

23 

23 

14 

31 

18 

18 

24 

13 

6 

7 

12 

16 

20 

27 

39 

?« 

29 

38 

49 

29 

29 

29 

11 

11 

17 

26 

22.6 

LCVELACEVILLE 

MAX 

38 

53 

60 

52 

56 

51 

50 

50 

50 

41 

44 

40 

27 

31 

39 

40 

44 

54 

64 

60 

66 

66 

65 

64 

62 

58 

55 

41 

46 

58 

47 

.50.7 

MIN 

23 

24 

43 

20 

17 

42 

16 

27 

31 

14 

17 

24 

14 

-  5 

6 

10 

14 

20 

39 

37 

32 

42 

54 

45 

28 

27 

29 

12 

10 

22 

38 

24.9 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

38 

55 

62 

55 

55 

50 

42 

47 

52 

35 

45 

42 

27 

30 

39 

40 

45 

52 

60 

59 

65 

67 

67 

63 

63 

55 

51 

38 

47 

57 

51 

50.1 

MIN 

?3 

27 

45 

25 

18 

35 

18 

28 

29 

14 

15 

25 

14 

5 

13 

16 

12 

25 

38 

37 

32 

43 

49 

47 

30 

34 

25 

11 

12 

26 

39 

26.1 

MAYFIELO 

MAX 

36 

50 

59 

55 

56 

52 

51 

51 

54 

37 

41 

39 

25 

32 

39 

44 

46 

50 

61 

58 

61 

64 

63 

60 

60 

56 

50 

32 

42 

55 

54 

49,5 

MIN 

ZZ 

26 

43 

24 

21 

40 

19 

26 

28 

16 

22 

ZZ 

13 

2 

16 

20 

17 

27 

44 

36 

36 

43 

51 

60 

28 

31 

28 

11 

14 

24 

38 

27.0 

MRBURN  1  E 

MAX 
MIN 

MURRAY 

MAX 

33 

39 

55 

60 

51 

56 

51 

50 

55 

41 

40 

46 

35 

23 

33 

41 

46 

48 

55 

64 

54 

66 

67 

69 

64 

47 

58 

46 

29 

47 

57 

49,3 

MIN 

13 

2B 

33 

23 

22 

23 

20 

26 

34 

19 

19 

26 

19 

6 

15 

17 

19 

19 

33 

33 

32 

33 

45 

61 

29 

31 

29 

12 

14 

17 

37 

25.1 

OkENSBORO  2  ml 

MAX 

36 

46 

58 

52 

54 

51 

40 

50 

52 

40 

45 

36 

27 

25 

37 

39 

42 

50 

68 

56 

66 

66 

65 

61 

60 

51 

41 

35 

47 

51 

47 

47.9 

MIN 

19 

18 

39 

25 

23 

38 

21 

29 

28 

15 

20 

25 

14 

-  2 

9 

12 

10 

23 

37 

37 

30 

39 

45 

50 

26 

29 

24 

11 

12 

23 

38 

24, a 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

38 

52 

59 

50 

54 

48 

47 

50 

45 

40 

42 

33 

25 

29 

37 

39 

42 

91 

62 

55 

65 

65 

63 

63 

46 

56 

43 

28 

44 

54 

45 

47,5 

MIN 

24 

29 

37 

25 

20 

24 

19 

28 

22 

18 

23 

15 

9 

1 

12 

17 

13 

22 

48 

38 

37 

44 

51 

35 

29 

34 

23 

12 

14 

26 

40 

25.5 

PADUCAH 

MAX 

39 

55 

60 

53 

56 

50 

47 

48 

49 

39 

44 

43 

26 

31 

39 

38 

45 

54 

66 

63 

67 

68 

66 

65 

64 

55 

53 

39 

46 

57 

52 

50.9 

MIN 

23 

29 

46 

21 

18 

41 

17 

30 

30 

16 

25 

26 

15 

1 

8 

15 

14 

22 

44 

40 

38 

44 

54 

53 

29 

34 

30 

13 

14 

26 

40 

27,6 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

31 

37 

51 

62 

53 

57 

42 

32 

53 

43 

37 

47 

30 

25 

33 

41 

43 

46 

53 

60 

55 

66 

67 

67 

63 

47 

56 

50 

31 

49 

58 

47.9 

MIN 

12 

20 

24 

21 

17 

19 

20 

24 

29 

13 

13 

18 

15 

1 

1 

5 

13 

15 

21 

39 

19 

20 

33 

42 

30 

30 

25 

10 

10 

12 

22 

19.1 

PRINCETON 

MAX 

41 

53 

62 

54 

53 

54 

47 

51 

54 

39 

44 

42 

29 

35 

43 

44 

47 

53 

63 

59 

67 

b! 

69 

62 

63 

57 

61 

41 

49 

52 

52 

51.5 

MIN 

21 

19 

39 

17 

15 

31 

17 

28 

30 

12 

17 

22 

14 

.  3 

4 

10 

15 

20 

30 

39 

23 

32 

46 

40 

28 

23 

25 

11 

10 

21 

38 

22.4 

RLSSELLVILLE 

MAX 

31 

37 

48 

60 

50 

52 

46 

35 

53 

47 

40 

45 

32 

23 

28 

38 

42 

49 

54 

60 

54 

65 

67 

66 

63 

54 

55 

48 

40 

46 

55 

47,7 

MIN 

15 

25 

25 

23 

19 

27 

23 

26 

29 

17 

17 

21 

15 

3 

5 

15 

11 

14 

22 

34 

33 

40 

45 

52 

30 

31 

25 

11 

11 

17 

27 

22.8 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

MAX 

26 

47 

55 

48 

54 

46 

36 

45 

52 

30 

42 

35 

24 

28 

36 

38 

41 

46 

58 

57 

62 

66 

66 

59 

62 

49 

44 

36 

45 

53 

54 

46.5 

MIN 

19 

19 

40 

21 

19 

28 

25 

29 

29 

16 

13 

22 

12 

-  6 

6 

7 

5 

19 

30 

35 

24 

31 

37 

40 

27 

32 

iZ 

10 

10 

19 

29 

21,6 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SO- 

MAX 

30 

46 

57 

55 

56 

54 

46 

55 

55 

34 

46 

44 

26 

28 

37 

40 

45 

60 

58 

63 

70 

67 

62 

63 

50 

47 

43 

47 

57 

54 

49,8 

MIN 

24 

22 

44 

26 

17 

35 

27 

26 

34 

17 

13 

23 

14 

-  5 

14 

10 

8 

39 

38 

43 

32 

42 

24 

10 

11 

22 

42 

24.2 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

32 

47 

58 

50 

53 

48 

34 

56 

50 

47 

47 

40 

22 

29 

31. 

41 

47 

54 

60 

52 

63 

67 

54 

65 

62 

52 

50 

30 

40 

54 

48 

47.9 

MIN 

18 

20 

29 

21 

17 

31 

24 

24 

27 

17 

15 

19 

15 

-  4 

0 

3 

10 

29 

32 

40 

27 

31 

33 

41 

30 

32 

25 

12 

11 

14 

24 

21.5 

BCNNIEvILLE  *  N 

MAX 

29 

45 

56 

49 

53 

45 

39 

55 

5* 

33 

44 

39 

36 

29 

36 

41 

46 

46 

60 

54 

63 

66 

65 

62 

57 

54 

50 

37 

47 

55 

50 

48.2 

MIN 

21 

11 

3a 

20 

13 

28 

22 

27 

30 

13 

12 

23 

11 

-10 

-  8 

-  1 

4 

22 

26 

35 

2? 

31 

37 

35 

26 

31 

20 

9 

6 

16 

28 

19.4 

BCwLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

34 

42 

52 

45 

53 

45 

33 

55 

53 

40 

44 

37 

23 

27 

40 

41 

43 

52 

58 

53 

65 

68 

65 

63 

47 

58 

49 

30 

46 

56 

47 

47.2 

MIN 

21 

18 

37 

24 

17 

33 

24 

28 

23 

18 

16 

23 

13 

0 

.  3 

4 

8 

21 

40 

34 

30 

34 

46 

44 

31 

30 

27 

13 

14 

24 

34 

23.4 

BRADF0RD5V1LLE 

MAX 
MIN 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

31 

43 

55 

54 

52 

49 

43 

57 

55 

34 

45 

43 

29 

26 

35 

39 

46 

53 

61 

58 

61 

66 

66 

66 

61 

53 

51 

45 

47 

55 

53 

49.4 

MIN 

21 

18 

39 

28 

18 

35 

26 

25 

33 

16 

16 

25 

14 

1 

10 

15 

12 

25 

31 

38 

29 

38 

45 

45 

30 

34 

27 

12 

15 

24 

35 

25.2 

CECILIA 

MAX 

28 

30 

40 

55 

46 

50 

45 

32 

52 

52 

39 

42 

28 

21 

25 

34 

38 

45 

53 

57 

56 

65 

65 

64 

50 

50 

48 

48 

26 

44 

53 

44,5 

MIN 

22 

19 

19 

23 

19 

21 

23 

28 

31 

15 

12 

15 

11 

2 

2 

1 

5 

8 

22 

38 

25 

29 

36 

42 

28 

28 

22 

9 

10 

12 

22 

19.3 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

30 

47 

57 

58 

55 

53 

47 

50 

53 

38 

45 

43 

23 

27 

35 

40 

45 

50 

59 

56 

64 

67 

67 

64 

68 

50 

48 

44 

46 

56 

55 

49.7 

MIN 

23 

20 

42 

24 

19 

28 

25 

30 

33 

13 

6 

23 

15 

-  5 

5 

10 

5 

23 

30 

37 

26 

36 

44 

40 

28 

34 

22 

7 

12 

20 

30 

22.8 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

FALLS  OF  ROUGH 

MAX 

38 

38 

56 

65 

50 

56 

51 

32 

64 

41 

45 

46 

26 

36 

29 

38 

40 

44 

49 

58 

53 

68 

67 

65 

62 

43 

37 

42 

46 

46 

48 

47,7 

MIN 

19 

18 

26 

20 

15 

15 

21 

20 

28 

10 

11 

10 

16 

11 

-10 

0 

-  1 

5 

24 

8 

23 

24 

34 

41 

29 

34 

20 

9 

12 

13 

16 

16.8 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

29 

45 

57 

48 

53 

47 

41 

56 

55 

35 

47 

40 

27 

28 

37 

41 

47 

54 

60 

55 

64 

68 

66 

60 

62 

52 

52 

40 

49 

56 

48 

49.0 

MIN 

22 

21 

40 

21 

17 

31 

23 

24 

30 

16 

15 

27 

14 

-  1 

7 

12 

14 

29 

32 

39 

25 

42 

49 

41 

30 

32 

25 

11 

15 

23 

31 

24,4 

GPEENSBURG 

MAX 

31 

30 

47 

57 

50 

56 

47 

36 

56 

53 

35 

48 

32 

23 

30 

31 

42 

47 

55 

63 

52 

63 

69 

b' 

62 

45 

55 

50 

32 

48 

57 

47,4 

MIN 

18 

14 

15 

24 

15 

15 

25 

26 

27 

19 

14 

13 

18 

-  2 

-  3 

0 

5 

10 

24 

41 

23 

23 

28 

37 

33 

32 

25 

14 

12 

12 

20 

18.6 

irvington 

MAX 

30 

47 

57 

50 

55 

48 

42 

52 

52 

31 

44 

39 

25 

29 

35 

40 

45 

90 

60 

57 

64 

68 

65 

61 

63 

47 

45 

36 

45 

56 

50 

48.1 

MIN 

20 

22 

37 

28 

23 

36 

25 

29 

30 

15 

15 

23 

12 

2 

10 

12 

6 

28 

38 

31 

31 

40 

45 

50 

21 

28 

23 

9 

11 

23 

38 

24,5 

leitchfield 

MAX 

29 

43 

57 

50 

53 

46 

41 

51 

51 

31 

42 

39 

23 

25 

35 

39 

43 

48 

58 

56 

63 

61 

63 

60 

60 

50 

*5 

37 

44 

54 

48 

46.6 

MIN 

22 

20 

.  39 

28 

25 

39 

25 

29 

27 

16 

18 

23 

13 

4 

9 

15 

15 

27 

40 

37 

30 

41 

47 

50 

29 

30 

28 

10 

15 

27 

39 

26,4 

LOUISVILLE 

MAX 

35 

48 

58 

50 

54 

46 

35 

54 

54 

36 

42 

36 

22 

28 

36 

40 

42 

48 

60 

57 

*6 

70 

65 

68 

45 

52 

49 

31 

46 

54 

S3 

47.8 

MIN 

24 

28 

42 

31 

27 

33 

28 

31 

21 

19 

19 

18 

12 

9 

17 

17 

17 

36 

36 

43 

4? 

46 

52 

45 

31 

36 

26 

13 

17 

38 

39 

28.8 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

33 

48 

59 

50 

55 

48 

34 

51 

54 

33 

43 

36 

22 

27 

36 

39 

41 

48 

60 

59 

64 

66 

67 

64 

47 

50 

46 

30 

46 

54 

53 

47.3 

MIN 

19 

23 

40 

28 

23 

33 

29 

31 

22 

18 

15 

20 

11 

-  1 

13 

12 

12 

25 

32 

37 

33 

34 

39 

42 

30 

33 

23 

12 

13 

22 

37 

24.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

29 

48 

57 

52 

55 

48 

42 

54 

54 

35 

41 

42 

29 

29 

38 

41 

43 

52 

59 

59 

64 

69 

69 

bl 

61 

54 

52 

44 

47 

56 

53 

49,6 

MIN 

22 

22 

40 

24 

21 

40 

24 

25 

31 

12 

14 

26 

13 

0 

9 

20 

14 

30 

41 

38 

31 

43 

50 

44 

29 

32 

24 

9 

9 

26 

36 

25.8 

3m  R«l«r«ac«  NolM  following  Station  IncUx 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY  196* 


Station 


Day  01  Month 


19      20      21       22       23      24       25       26      27 


28      29      30      31 


sc0ttsv1lle  3  ssw 
slmmer  shade 
wolf  cheek  dam 
blue  grass  03 
berea  college 
carrollton  lock  1 
covington  wb  airport 
cynthiana  2 
danville 

D1X  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OhENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

EASTERN  04 
ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  w 
CUMBERLAND 
DEMA 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HYDEN 
JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 
MIODLESBORO 


30   45   56 
21   21   32 


30   45   56 


44   55 
23   41 


34   44 
22   24 


31   47 
20   23 


40   54 
22   39 


33   43 

20   20 


40   50 
22   36 


34   45 
19   20 


40   50 
22   38 


29   32   44 


41   53 

22   38 


42   54 
22   40 


33   40 
21   23 


32   45 
20   21 


34   45 
22   24 


41   55 
19   35 


34   46 
12   12 


36   48 
19  22 


44   56 
21   34 


32   45 

U   20 


37   42 
23   16 


2B   28   40 


54   47 
18   30 


49   56 
16   20 


54   55 
31   25 


42  49 

26  24 

50  44 

28  17 

53  46 


54  53 
29  24 

55  47 
20  15 

46  48 

29  22 

55  48 

25  17 

45  50 

28  28 

53  45 

29  19 

49  51 

28  27 

52  53 

11  12 

53  47 

27  23 

53  46 

28  24 

52  41 

30  16 

51  49 

28  22 

52  43 

29  26 


60   46 
17    3 


53   47 

18   13 


60   48 
27   15 


47   51 
25   17 


55   54 
24   12 


57   45 
25   12 


40   55 
25   25 


23   21   31 


43   58 
22   28 


44   57   55 
30   23   34 


34   43 
24   29 


M 
20 

44   33   35 
30   25   24 

47   34   56 

28  25   25 

44   50   53 

29  28   24 

44   37   51 

30  19   31 

39   48   54 
28   28   34 


45   34 
29   28 


36   48 
29   27 


43   34 

30   26 


42   51 
29   26 


47   34 
29   26 


45   33 

30   28 


41   55 
29   25 


43   33 
27   27 


45   36   53 
33   24   29 


49   55   52 
37   24   45 


31   25   30 


49   48   51 
33   12   14 


46   34   51 
31   29   32 


48   43   53 

33   26   26 


44   57   69 
31   26   27 


45   55   62 
25   20   40 


47   40   50 
35   22   28 


45   47   52 


18   19   30 


35   49   40 


15   12   20 


34   46   43 
18   15   25 


27  37  30 

14  11  17 

28  31  42 

15  9  12 

52  32  45 

15  13  13 

37  46  46 

16  14  23 


40   34 
13   14 


34   42 
12   12 


43   33 
16   22 


42   40 
9   21 


32   43 
16   24 


31   41 
16   18 


30   40 
11   11 


34   44   41 
15   16   25 


28   40 
13   14 


61  32  42 

19  11  11 

46  38  39 

15  10  30 

59  33  50 
11  11  12 

60  43  40 
15  4  4 

41  53  43 

14  9  22 


64  33 

20  9 

43  45 

17  8 

59  30 

18  9 


61  35  47 

16  11  9 

32  45  33 

17  13  30 


50 

ID 


54   32   45 


58   37   48 
18   13   13 


31   30   40 


32   29   38 

15-1    9 


33   24 

18    2 


30   29 
16    6 


19   24   29 
0  -15   14 

25  24   25 

16  -18  -17 

28   22   28 

14  6   11 

27   28   34 

15  5   15 

26  23   30 

16  -14  -14 

25   20   29 
15  -•  4   15 


41   48   53 

20   19   30 


42   49    54 
14   15   25 


40   41    49 
10    12    17 


20   14   35 


32   34   *3 

11    16   20 


32   38   42 
2-2-1 


36   41   43 
15   14   12 


39   42   52 
13   13   27 


36   40   43 
1    2     B 

35   42   46 


26   23 
16-4 


22   22 
8-2 


29  72 

18-5 


28   22   32 


22   29   35 

14  .18  -  1 


28   20   24 
15-1   10 


29   24 
14  -  1 


20   27 
-7-5 


28   25 
14    4 


23   20 
12    2 


14 


34   41 


17   12   26 
34   39   43 


38   43   49 
16   10   29 


39   42   50 
1    0   18 


31   39   43 
15   16   20 


33  38   42 

8    0    2 

34  36   41 


22   26 
•  9  -10 


38   39 

8    3 

26   26 


26  22 
.24  .24 


41  30  36 

16  11  12 

34  25  38 

20  11  0 

36  27  26 

26  3-3 

29  25  37 


29   22   24 


34   23   2t 
22   13    5 

37   26   26 


33   21   30 


32   30   39 


32   20   22 


10 


38   44   51 
15   18   31 


32   36   37 


37   44   42 


48   53 
10   30 


39   46 
5   10 


42   45 
.10  -  5 


51   54 
16   21 


47   53 
6   14 


32   44   45 


41 

48 

59 

2 

1 

13 

31 

39 

40 

10 

6 

6 

35   41   46 


37   43   48 


35   44   54 


36   40   46 


35   35   49 


61   57   63 


62   58   53 


59   66 
35   36 


51   50 
33   30 


47   55 
21   38 


52   57 

30   37 


57   67 
32   38 


50   56 
14   14 


63   52 
33   35 


49   58 
18   39 


55   53 
38   32 


48   53 
22   25 


54   54 
31   36 


54   51 
26   35 


49   56 
35   39 


47   56 
26   36 


49   56 
22      22 


55   55 

38   34 


46   52 
25   30 


52   56   46 
20   28   22 


55   52   48 


56   56   60 
33   36   27 


40   4b   50 


68   67   61 
32   38   41 


63   68   68 


68   66   62 


63   62   59 


60   65   66 
30   34   32 


61   65   65 


66   65 
44   42 


66   66 
25   31 


62   58 
45   42 


65   65 
28   34 


60  66  65 

25  27  34 

65  63  60 
36  42  40 

66  66  61 
27  35  36 


65   63 
40   46 


67   67 
26   35 


65  63  60 

29  44  48 

58  63  64 

32  40  43 


62  69  68 

21  26  31 

66  67  59 
28  35  39 

67  70  65 
23  28  29 

61  66  65 

19  24  30 


59   65   67 


33   35   22 


60   52   54 
32   35   26 


55   42 
27   32 


60   48 
28   23 


59   43 
29   29 


55   51 

30   28 


60  47  46 

28  32  28 

62  44  49 

30  30  24 


58   48 
28   33 


62   43 
34   31 


60   50 
29   32 


52   47 
28   25 


60   43 
29   29 


60  42  47 
27  27  25 

61  42  46 
32  32  26 


55   50 
21   32 


♦5 

59 

64 

68 

61 

55 

21 

22 

27 

33 

35 

25 

62 

67 

69 

66 

59 

57 

22 

2* 

30 

31 

37 

34 

45 

59 

64 

67 

60 

43 

22 

22 

24 

31 

34 

24 

-t 

60 

67 

67 

65 

61 

16 

16 

18 

25 

21 

21 

60 

66 

68 

59 

60 

53 

20 

21 

35 

30 

36 

2b 

60 

66 

70 

62 

64 

56 

23 

24 

28 

2  8 

33 

30 

49 

61 

68 

68 

63 

46 

22 

22 

24 

29 

30 

41 

60 

67 

67 

67 

61 

50 

19 

23 

28 

30 

31 

35 

45 

59 

66 

68 

61 

42 

31 

24 

25 

33 

30 

34 

48   56   48 
14   23   30 


48   55   54 
13   28   33 


27   41 
10   12 


47   31 

11     6 


44   31 

12    9 


40   43 
10   10 


48   33 

11   10 


30   46 
10   12 


45   31 

15   10 


44   44 
11   11 


40   45 
10    7 


50   28 
10   11 


40   31 
12   10 


47   45 
10   14 


48   50 
21   37 


45   52 
8   18 


48   55 
11   24 


54   54 
24   32 


46   52 

9   11 


49   5  3 
23   31 


47    54 
10   20 


52   52 
24   37 


45   51 
11    19 


48   52 

20   21 


52   51 
14   25 


48   54 
18   26 


43   53 
15   24 


45   53 
8   18 


53   50 

25   38 


44   50 
15   26 


49 
17 

31 

10 

42 

10 

50 
20 

53 
16 

43 

7 

52 
22 

52 
25 

56 

21 

31 

11 

♦9 

11 

54 
17 

55 

10 

40 
3 

46 

4 

52 
11 

45 
22 

47 
8 

56 

15 

52 
23 

57 
13 

51 
9 

55 

16 

49 

28 

58 

IB 

32 

7 

56 

9 

52 

14 

48 
12 

47 
6 

53 

17 

53 

?1 

50   29   41   49 


42 

52 

58 

2^ 

50 

54 

27 

24 

18 

10 

10 

la 

45 

55 

54 

31 

49 

54 

35 

12 

11 

10 

10 

16 

53 

57 

36 

49 

5* 

52 

?n 

26 

16 

12 

21 

28 

56 

60 

56 

51 

57 

51 

?8 

21 

15 

7 

15 

24 

43 

51 

55 

29 

50 

55 

25 

20 

12 

5 

6 

15 

44 

57 

56 

32 

48 

57 

32 

24 

21 

9 

9 

18 

S«m  R«f«r«Dc«  NolM  Following  Station  IncUx 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JANUARY    1964 

Day  01  Month 

0 

o> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

32 
23 

50 
20 

58 
38 

57 
25 

55 

16 

69 

37 

43 
34 

60 
22 

58 
34 

36 
16 

45 
13 

43 

30 

32 

16 

30      39 

.     1          4 

42       48 
9        12 

56 
27 

50 

38 

60 
37 

63 
22 

69 

30 

68 
42 

59 
38 

60 
33 

56 
35 

56 
24 

46 
14 

50 
10 

56 

20 

51 
28 

50,9 
24,1 

MOUNT    vERNON 

MAX 

MIN 

32 
15 

41 
21 

54 
37 

50 
28 

53 

16 

47 
32 

47 
30 

53 

20 

55 

35 

48 
16 

46 
10 

41 
26 

28 
15 

25        34 
2          7 

39      45 

8       10 

53 
32 

58 
40 

56 
35 

60 
31 

66 
33 

65 
48 

63 

41 

58 
33 

52 
35 

29 
10 

48 
8 

55 
23 

52 
29 

48.4 
24.2 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

35 
26 

5* 
16 

62 
22 

50 
30 

50 
17 

42 
22 

42 
35 

55 

26 

64 
45 

47 

20 

50 
13 

38 
26 

37 
19 

30      43 

15           4 

45       49 
6       10 

54 
22 

44 
21 

45 
31 

64 
25 

68 
24 

71 
30 

61 

30 

61 

40 

57 

34 

62 
25 

47 
21 

51 
12 

56 

18 

47 
24 

51.0 
22.9 

SOMERSET    1    N 

MAX 
MIN 

31 
23 

40 
17 

54 

17 

48 
25 

53 

13 

47 
24 

43 
33 

55 
34 

57 

34 

34 
15 

45 
12 

40 
26 

33 

16 

27      35 
.6-1 

40       48 
5       11 

54 
19 

56 
33 

52 

40 

61 
40 

66 
27 

65 
36 

65 
35 

59 
31 

54 
28 

55 

30 

42 
12 

42 
22 

55 
22 

49 
24 

48.5 
22.5 

STEARNS 

MAX 
MIN 

30 
16 

31 
12 

43 
13 

55 
30 

43 

20 

53 
23 

48 
25 

42 
26 

55 

30 

56 

10 

33 

.  10 

36 
18 

32 

17 

19       24 

7          8 

35       41 

8        15 

50 
16 

53 
32 

58 
38 

46 
26 

61 
26 

66 
36 

62 
32 

58 
33 

42 
26 

54 
26 

55 
12 

28 
12 

50 
12 

54 
28 

45.6 
20,7 

TOMAHAWK    1    WSW 

MAX 
MIN 

30 
12 

35 

13 

47 
15 

60 
25 

47 
13 

50 
15 

44 
28 

41 
28 

56 

31 

61 
18 

33 

8 

41 
9 

33 

21 

21       26 

-6-4 

35       45 
.4           3 

45 

4 

51 
14 

52 
19 

45 

20 

60 
20 

66 
23 

67 
28 

62 
30 

45 
29 

53 
21 

47 
16 

31 
12 

40 

7 

51 
15 

45.8 
15.6 

VANCEBURG    DAM    32 

MAX 
MIN 

33 
23 

44 
26 

53 

40 

51 
31 

49 
20 

44 
27 

40 
28 

48 
28 

59 
34 

34 
17 

37 
13 

38 
23 

32 

16 

29       34 
1         5 

39       41 
15        12 

47 
25 

54 
25 

52 

36 

59 
27 

64 
29 

65 
33 

59 
35 

62 
34 

47 
36 

47 
26 

41 
14 

42 
12 

49 
21 

53 
28 

46.6 
23.9 

WEST    LIBERTY 

MAX 
MIN 

29 
14 

33 
24 

*7 
26 

57 
26 

44 
13 

50 
17 

47 
31 

37 
29 

50 
31 

59 

18 

32 

8 

42 

8 

31 
23 

27       24 
•    6-6 

35       40 

-    1         0 

43 

4 

50 

16 

55 
20 

46 
21 

59 
21 

66 
24 

64 

30 

62 
31 

44 
31 

49 
22 

52 

15 

30 

7 

47 

7 

51 
16 

45.2 
16,8 

WILLIAMSBURG    2 

MAX 
MIN 

32 

17 

34 
23 

*7 
23 

60 
31 

46 
15 

51 
18 

49 
36 

45 
23 

55 
23 

62 

19 

34 

11 

46 
11 

35 
21 

22 
9 

25 

6 

38 
10 

44 
9 

49 
13 

54 
37 

57 
41 

47 
22 

61 
23 

64 
34 

68 
38 

61 
38 

45 
35 

55 
25 

59 
16 

30 
9 

49 
10 

55 

20 

47,7 
21,5 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 

m.  p.  h 

Relah 

ve    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

g 

Hi 

•  >•  a 

Station 

3 

> 

°§.s 

o  a  > 

s  a  s 

ft,  a  a. 

■ 
3 

8 

> 
< 

£  1 

g        1 
l-ol 

s    J 

-2 
£  £ 

<3J 

< 

O  l/> 

O  UJ 

O  </> 
O  UJ 

a 

O  <si 
O  UJ 

a 
o  t/» 

O  UJ 

• 
o 
3 

H 

8 

s 

A 

01 

A 

in 

0> 

k 

3 

N   3 

o 

1^  s 

R     S    C 

$  s  => 

ft*  a  E 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

21 

11 

10.7 

30++ 

25 

25+ 

70 

75 

62 

65 

4 

3 

3 

3 

0 

0 

13 

5S0 

5.7 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

20 

10 

10.1 

28++ 

25 

25 

68 

72 

61 

63 

3 

2 

3 

3 

0 

0 

11 

- 

5.0 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

18 

9 

9.0 

31 

w 

26 

65 

71 

56 

55 

4 

1 

5 

2 

0 

0 

12 

62 

5.7 

2      DATA    FROM   CINCINMATTI    ABBE    OE 

S.,    OH 

0 

Sa  u.l.ciori  Nolo  Fo Uo wU>9  SUtka  1c d. J 
-   9    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
JANUARY    196* 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTERN  01 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

2.5 

6 

T 

6 

4 

3 

2 

T 
T 

T 

T 

HENDERSON  7  S5W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

1.0 

T 

T 

3.0 
3 

1.5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2 

T 

1.3 
2 

1.0 
2 

0.5 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.4 
1 

T 

1 

T 

T 

T 

0HENSB0R0  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

4 

3 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2.0 
4 

4 

4 

2 

1 

T 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

2.0 
2 

T 

2 

* 

1 

T 

T 

T 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

. 

. 

. 

3 

. 

. 

. 

CENTRAL  02 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4.0 

1.0 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

a 

5 

0.2 

5.0 

3 

1.0 
6 

6 

4 

3 

2 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
* 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

1.0 
4 

0.2 
3 

3 

2 

1 

T 

IRVIN6T0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.2 

7 

2 

T 
T 

6.7 

T 

0.3 
7 

7 

6 

2 

1 

1 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

7.2 
5 
■  6 

4 
.4 

1 

0.3 

T 

7.0 

T 

0.6 
7 
.6 

7 
.6 

5 
.5 

3 

.3 

T 

2 
.2 

1 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6,0 
6 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

1.0 
6 

T 

3 

5 

4 

4 

3 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

4 

3 

T 

T 

3.9 

4 

1.2 
5 

3 

4 

3 

2 

1 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

2.0 
2 

2 

T 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.2 

4 

T 

4 

3 

2 

2 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQU1V 

7,6 

3 

•  6 

7 
.8 

5 
.8 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

0,9 

T 

3.2 

L.4 
6 
.5 

7 
.5 

6 
.5 

5 
,5 

2 

.2 

0.2 

T 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3  1.8 

2   4 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.8 
5 

1.1 

6 

T 
4 

4 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.3|  1.5 

5|   6 

5 

1 

T 
T 

4.0 

4 

0.5 

4 

3 

2 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2.0 
3 

4 

2 

T 
T 

10.0 
10 

0.2 
10 

8 

3 

3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

5.6 

5 

,7 

6 

.6 

4 
.6 

T 

T 

T 

4.7 

T 

0.5 
5 
.3 

T 

5 
.3 

4 
.4 

2 
.3 

1 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

4.0 

5 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.2 
5 

0.5 
6 

5 

4 

1 

T 

T 

T 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6,7 
6 

T 

5 

3 

T 

T 

T 
T 

5.8 

6 

0.6 

7 

T 
7 

6 

3 

EASTERN  04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
7 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.5 

7 

1.0 
5 

3 

1 

T 

T 
T 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

1.0 

4 

T 

T 
T 

5.0 

5 

1.0 

6 

4 

2 

1 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7.0 

7 

0.3 

6 

5 

3 

2 

1 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
3 

T 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2.0 
5 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
4 

5 

3 

T 

T 

0.1 

3.9 

T 

0.1 
3 

T 

4 

2 

2 

1 

T 

MIDOLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
9 

6 

3 

4 

2 

3.5 

4 

2 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

3 

1.0 
5 

. 

. 

. 

2.0 

2 

1.0 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.2 

3 

T 
T 

2.0 
2 

4.0 
6 

0.1 

6 

4 

2 

T 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

3 

Z 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  DAM  *5 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

8ARBOURVILLE 

BARDSTOMN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
i  BEREA 
BLAINE  1  « 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHORN 

8URDINE  2  NF 
BURKESVILLE 
CAOI2  LOCK.  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
iNEYVILLE 
ARRQLLTON  LOCH  1 


COUNTY 


CILIA 
AY  CITY 

ERMONT 


SSE 


CLINTON 

COBB 

COLLEGE  MILL  LOCK  U 

•COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  P: 
CYNTmIANA 
CYNTMIANA  2 


MM 


DELPHI 

DEMA 

DEWE 

DIX  DAM 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

DYER 

EODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 

ELKHORN  CITY 
ElKTON  z    s 
FALLS  OF  ROUGH 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEM1NGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  5 
FOURMILE  KY  UT1L 

FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 

GRfENSBURG  1  ESE 

GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HA2ARD  WATER  WORK 

HEIDELBERG  LOCK  1 


0031  BRECKINRIDGE 

0063  CLINTON 
0155  JEFFERSON 


15  MARSHALL 


137| CUMBERLAND 


.63  CALDWELL 
10*1  ESTILL 
155,  BOONE 


998  HARRISON 

003  HARRISON 
0*0  BOYLE 
53  MARTIN 


21*  MERCER 

358  OHIO 

366  MUHLENBERG 

391  BPECKENRIOGE 

445  LYON 

469  METCALFE 

510  HARDIN 


37  55 

36  *5 

38  16 


85  28 

86  08 
83  20 
86  52 


4  37  21 

1  37  13  j 

2  36  *T 
2\   36  46  I 
3,  37  32 

3  37  20 
3  37  25 
4'  38  41  j 
B!  37  40 
4!  37  52 


39  04  ! 
36  58  ' 
36  50 


2770 

GRAYSON 

3  37 

36 

66  33 

2775 

PENDLETON 

5  38 

40 

84  20 

2791 

ROWAN 

5  38 

09 

83  33 

2903 

FLEMING 

5  38 

25 

83  43 

2908 

FLEMING 

5  38 

83  45 

2953 

MADISON 

4  37 

5* 

84  16 

296  1 

CRITTENDEN 

7  37 

78 

88  06 

1006 

BELL 

2  36 

47 

83  45 

1028 

FRANKLIN 

4  38 

14 

84  52 

K  Ifi 

SIMPSON 

3  36 

41 

86  34 

3046 

PIKE 

1  37 

33 

82  10 

3052 

MENIFEE 

5  37 

57 

S3  39 

3112 

MONROE 

3  36 

38 

85  48 

3194 

SCOTT 

4  36 

12 

84  33 

3203 

HENRY 

4  38 

25 

84  53 

3241 

BARREN 
BARREN 

3  37 

3'  37 

00 

85  55 
85  55 

3252 

HARDIN 

3  37 

36 

85  54 

3295 

TRIGG 

2  36 

54 

88  00 

3392 

CARTER 

7  38 

82  56 

}*30 
349] 

GREEN 
GREEN 

MUHLENBERG 

3  37 

3  37 
31  37 

15 
12 

85  30 
85  30 
67  12 

3539 

CHRISTIAN 

3'  37 

03 

87  20 

3652 

OHIO 

3  37 

32 

86  54 

3762  HENDERSON 


HIGH  BRIO 
HODGENVIL 
MOPKJNSVI 


IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

KEENE  1  SSW 

4369 

JESSAMINE 

LA  GRANGE  2  NH 

4595 

OLDHAM 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

LEITCMF1ELD 

4703 

GRAYSON 

LEXINGTON  WB  A 

IRPORT 

FAYETTE 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

LITTLE  HICKMAf 

LOCK  8 

*825 

JESSAMINE 

LLOYD  GREENUP 

JAM 

4848 

GREENUP 

LOCKPORT  LOCK 

2 

4857 

HENRY 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

LONDON  3  W 

4693 

LAUREL 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

LOUISA  2 

LAWRENCE 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

•LOUISVILLE  WB 

49  54 

JEFFERSON 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

LOVELACEVILLE 

BALLARD 

LUCAS 

5002 

BARREN 

MADISONVILLE  ] 

SE 

5067 

HOPKINS 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

2  36 

44 

87  34 

6  36 
3  37 

3* 

32 

89  10 
8*  43 

85  4i. 

2    36 

51 

87  30 

3  37 

10 
53 

83  23 

86  17 

*  37 

33 

83  23 

4  37 

10 

82  56 

MANCHESTER  4  SE 

MARTIN 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KEE 

MC  KINNEYS8URG 
,  META 

MIDOLESBORO 
,  MIDOLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILBURN  1  E 
1  MILLERSBURG  2  N 

.LERSTOWN 


5111  CLAY 

S171  FLOYD 

5230  GRAVES 

5243  MASON 

5291  JACKSON 

5301  PENDLETON 

5370  PIKE 

5389  BELL 

5394  BELL 

'  5407  WOODFORD 


5438    GRAYSON 


MONT 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE   5555  ROwAi 

MOUNT  STERLING  5640  MONT. 

MOUNT  VERNON  5648  ROCKi 

MUNFORDVILLE  ,  5684  HART 

1  MURRAY  I  5694.  CALL' 
OLIVE  H 


3 

37 

21 

84 

55 

4 

3/ 

38 
38 

45 
26 

84 
84 

35 

5R 

* 

37 

51 

84 

02 

7 

37 

08 

84 

Dfl 

7 

17 

05 

84 

05 

1 

38 

07 

A? 

3a 

7 
7 

38 

14 
11 

85 

44 

I 

38 

17 
58 

85 
88 

50 

3 

36 

53 

3 

37 

19 

87 

29 

3 

37 

11 

86 

05 

4 

37 

06 

83 

43 

1 

37 

34 

82 

45 

3A 

19 

3a 

38 

83 

42 

2 

26 

8* 

00 

5 

1 
? 

38 
37 
36 

36 
34 
37 

M 
82 

83 

16 

27 

2 

36 

38 

83 

* 

w 

09 

84 

*1 

6 

36 

48 

aa 

S3 

3 

38 

37 

77 

84 
86 

09 

0  3 

2 

36 

50 

84 

=>0 

5 

II 

83 

ih 

5 

38 

04 

83 

56 

2 

37 

21 

84 

20 

3 

37 

16 

85 

53 

OLNEY 
ONEIDA 
OWENSBORO  2  V 

! OWENSBORO  DAM  «(, 

| OWENTON  2    S 

i PADUCAH  FAA  AIRPORT 

1 PADUCAH 
PADUCAH  SEWAGE  PLAN 
PAINTSVILLE  1  S 

|  PARADISE  STEAM  PLAN 


j  6013|  CARTER 

1  6070  HOPKINS 
602B  CLAY 

, 6091  DAVIESS 
6096|  DAVIESS 
6106; OWEN 

, 6110l MC  CRACKEN 
6115  MC  CRACKEN 
6117  MC  CRACKEN 
6136  JOHNSON 
6155  MUHLENBURG 


4  37  34  '  84  18 
i;  3B  02  ,  82  57  1 


55  I   85  40  1 


4  37  02    83  07 
1  37  25    82  48 


33    86  43 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1005 

504 

7A 

690 

730 

864 

e&6 

4  90 

780( 

80S 

6P 

710 

4001 

7A! 

<V00 

6  30 

626 

519 

5P. 

740 

4291 

B69 

8801 

bti 

I 

382; 

hP[ 

512! 

375. 

sp' 

544 

788 

540 

7« 

920| 

Bl 

650| 

6P' 

790 

7A 

966  MID  MID 


773| 


62o| 


4P 

n 

7A   7A 

7A 

5P 

5P 
7A 

7A 

MID  MID 

6P   6P 

5P 

719   8A   8A 

955   7*   7A 


653   7A   7A 


340   SP   5P 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G.  BARRET 


aTER 


NT 


FELTON  I 
ST,  JOSEPH  PREP.  SCHOOL. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  HOMER  NOLAN 
E.G.  YOUNG 
j  JAMES  M.  MILLER 

I  RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

MRS.GAYLE  D.DALE 

JOHN  LEE  BURTON 

ODUS  MCDOWELL 

JAMES  R.  EOWARDS 
.  FED.  AVIATION  AGENCY 

JAMES  T.  MULLINS 


EDWIN  E.  JOHNSON 

MARVIN  M.  LEE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
;  ALVA  MC  KINLEY 
. G.  V.  COX  SR. 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  WILLIAM  S.  VERTREES 
I  JOEL  W.  MOUNTZ 
1  BERNHEIM  FOUNDATION 

!  EftL  SENSING 

MRS  BENNIE  6.  WHITE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 


MID|    k 

6A 

5P|    I 

7A   7AC 
IP 

7A 


.  OEPT. 
.  CARD1I 


THOMAS  M.  GRAHAM 
1SHMAEL  HOPKINS  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 
MRS  OALMAS  GIVENS 


P1KEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

SADIEVILLE 
I  ST  MARY 
1  SALV1SA  LOCK  6 
j  SALYERSVILLE 

!  SALYERSVILLE  2  SE 
I  SCOTTSVILLE  3  SSW 

SCOTTSVRLE  2  SW 
1  SEBREE 
1  SHEL8YV1LLE 
1  SHEPHERDSVILLE 
I  SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  2  NE 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELO 


■  STEARNS 

I  SUMMER  SHADE 

TATHAM  springs 

TAYLORSVILLE 
!  TOMAHAWK  1  WSW 

TOMPKINSVILLE 

TYRONE  LOCK  5 
.  UNIONTOWN  DAM  49 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN8UREN 

'  VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  0AM 
WAYNES8URG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  3  NW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


6353 

PIKE 

657S 

CALDWELL 

WTi 

ESTILL 

6805 

MADISON 

6882 

OHIO 

7  w,J 

LOGAN 

TOT* 

SCOTT 

rose 

MARION 

mi 

WOODFORD 

7129 

MAGOFFIN 

38  23 
8  37  35 

*l  37  56 


I  7508  PULASKI 
;  7510  PULASKI 
1  7604  WASHINGTON 

7677  MC  CREARY 
7B0O|  METCALFE 
7924  WASHINGTON 
794B  5PENCER 
7955  MARTIN 
:  8060|  MONROE 
1  ANDER; 


819 


NION 


8759  LEWIS 
8446  GALLATI, 
8486  LINCOLN 
I  8551  MORGAN 
8709  WHITLEY 
8714  GRANT 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
ALTON  M.  HARV1LL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  MRS.  GLADYS  TALLEY 
CLEM  F1GHTMASTER 
JOHN  B.  BAUER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 

I  FORREST  C.  WILLIS 
NOBLE  ALLEN 
MRS.  IDELL  F.  DEER1N' 
ORLANOER  C.  CRAIG 
.  0.  CROUCH 


HEM 


ATER 
E.    SIMPSON 


85 

43 

85 

09 

85 

21 

82 

37 

85 

43 

51 

87 

1  7 

84 

76 

85 

10 

RS    GLADYS 


FIT 


5,  37    55         83    15    I 

2l  36    43    ,      84    09    I 
4'  38    39    :      84    37    I 


CORP 


OF    ENGINES 


504 

C 

1 

CHAS. 
CHARLIE    S.    KAYS 
MRS.    KATHRYN    B.    CARR 
MRS    WM    T    WILLIAMSON 
CLYDE    EUBANK 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.     EONA    LOVE 

CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    RITA    RIDDER 
REYNOLD    V    BROWN 
|  ESTIL    M.    MEADOWS 
HAROLD    R.    CONNLEY 
CORPS   OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 


WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGlNEtRS 
KENTUCKY    UTILITIES 

CORPS    OF    ENGINEERS 


CORPS    OF    ENGINEER 
EMILY    M.    BEAM 
.  RADIO    STATION    WKA 
MRS    INEZ    E.HILL 


ALBERT  G.  SWA 
HOWARD  PICKET 
JOHN    0    I 


CLEATUS    E.    DflIN 


CORPS    OF    ENGINEER 
I  FRANK    STREET 


HOBAR' 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 


:  CORPS  OF  ENGINEERS 
BLAINE  MALONE 
WILLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORNt  JR. 

national  park  service 

nora  s.  white 
mrs.  betty  preflatish 
mayfield  elec*  wtr.co 
corps  of  engineers 
mrs.  winnie  e.  moran 
1  Richard  t.  syonor 
mrs.  edith  j.  smith 
mrs  ruth  l  conner 
city  of  m1ddles80r0 
city  of  midway 

russell  0  sullivan 
blue  star  nursery 

ova  m.  lawler 
alvin  l.  bertram 
prof.  henry  c.  haggan 


RTM I L 


RED    i 
WILLIAM    H   COX 

KENNETH    EARL    WALTERS 
JOHN    E.    SCOTT 
I  GEORGE    E.    DUVAL 

MELVIE    PARLEE    NEISZ 
ALEX    DAVIDSON 
VIRGIL    0.    CLARK 
CORPS    OF    ENGINEERS 
ALGER    A    REDMON 
FEO.    AVIATION    AGENCY 
RADIO    STATION    WPAD 
CITY    OF    PADUCAH 
JAMES    D    HUGHES 


1-BIG  SANDY,      2-CUMBERLANOi       3-GREEN 


LICKING,       6-MISSISSIPPIi       7-OHIOi       8-SALT,       9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 

ation  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist ,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Experiment  Station,  Lexington 
r  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

i  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day 

ired  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evapo 
in  pan  as  recorded  during  24  hours 

ils  based  on  the  period  1931-1960. 
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and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  i 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00 
a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G.  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

No  record  in  the  "CI imatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

tt      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

tered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day 
epresent  the  value  for  a  full  month. 

unts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

,  EST  of  the  following  day. 

Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  SJperintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this 
state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather 
Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  CI imatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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KENTUCKY  -  FEBRUARY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         64°  on  the  3d  at  Hickman  1  E 

Lowest  Temperature:  -6°  on  the  13+  at  Blaine  1  W 

Greatest  Total  Precipitation:         5.  68  inches  at  Cumberland 

Least  Total  Precipitation:  1.  47  inches  at  Paducah 

Greatest  One- Day  Precipitation:         1.  64  inches  on  the  16th  at  Middlesboro 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:         28.4  inches  at  Cumberland 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        9  inches  on  the  29th  at  McKee  and  on 

the  10th  at  Mount  Sterling 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


February  was  relatively  cold  and  much  of  Kentucky  had 
above  average  snowfall.     In  many  areas  average  tem- 
peratures for  the  month  ranged  from  2°  to  5°  below  nor- 
mal.   At  a  number  of  locations,  days  with  minimum 
temperatures  freezing  or  below  totaled  26  to  28,   7  or 
more  days  greater  than  long-time  averages. 

Some  locations  in  the  southwest  observed  only  a  trace  of 
snow.     However,  much  of  the  eastern  two-thirds  of  the 
State  had  totals  at  least  2  times  greater  than  long-period 
averages.     A  number  of  stations  in  the  eastern  half  mea- 
sured monthly  totals  ranging  from  10  to  20  inches  and 
several  areas  had  from  20  to  28  inches  --  among  the 
greater  totals  of  record  for  a  February. 

Despite  the  snowfall  recorded  over  a  large  part  of  the 
State  it  was  a  relatively  dry  month  over  the  greater  part 
of  Kentucky.     Precipitation  over  the  western  two-thirds 


of  the  State  in  general  ranged  from  50  to  80  percent  of 
normal  while  over  the  most  of  the   eastern  third  totals 
were  near  or  above  normal.     The  U.   S.   Department  of 
the  Interior  Geological  Survey  ("Water  Resources   Re- 
view" of  March  1,    1964)  stated  that,    "Groundwater  levels 
generally  rose  about  half  a  foot,  but  were  below  average 
throughout  the  State,   reflecting  the  effects  of  the  pro- 
longed deficiency  in  precipitation.  " 


Allen  B.   Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agronomy  Department 
Agricultural  Experiment  Station 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 
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8 

7 

12 
12 
12 
11 
12. 

1004 
886 
957 
943 
967 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
0 
3 
3 

28 
23 
28 
26 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

2.62 

3.56 
2.68 
3.38 
2.26 

-  .77 

-  .12 

-  1.28 

.64 
.93 
1.36 
.60 
,49 

7 
10 

6 
11 

6 

12. B 

6.0 
16.0 
6.5 

4 
9 

5 

6 

11 

10 

11 
11 

9 
8 
4 
12 
5 

1 
2 

1 

2 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  T  NE 
WILL1AMST0WN  3  NW 

41.9 
42.6 
40.2 

19,1 

24.6 

20. 4M 

30,5 
33.6 

30. 3M 

-  5.7 
•  5.6 

57 
58 
55 

26 
5 

26 

10 
10 
8 

13 
23 
12 

992 

904 
1000 

0 
0 
0 

2 
2 

3 

29 

26 

0 
0 
0 

2.00 
3.72 
2.15 

-  1.28 

-  1.24 

.66 
,69 

.70 

6 
28 

6 

3.0 
10.0 
6.5 

2 
6 
5 

11. 

28 

11 

6 
9 
6 

1 
2 
I 

0 
0 
0 

DIVISION  03 

32.0 

-  5.5 

2.64 

-   .92 

8.3 

EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVTLLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

41.7 
46.8 
42.3 
42.6 
45.2 

18.8 
24.2 
22.0 
13.8 
22,6 

30,3 
35.5 

32.2 
28.2 
33.9 

•  8.3 

58 
59 
57 
58 
59 

6 
5 
6 
6 
5. 

5 

10 

10 

•  6 

10 

29 
29. 

24. 
13. 
12 

10O0 
848 
945 

1062 
893 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

0 

1 
0 
0 

28 
26 
28 
28 
28 

0 
0 
0 
2 
0 

3.56 
4.69 
4.91 
D  3.89 
5.6B 

.49 

.67 
.95 

1.32 
.99 

1.35 

7 
16 
16 
14 
15 

7.2 

13.1 
28.4 

7 
3 

7 

11 
29 
28 

10 
11 

11 

7 
11 

2 
3 

3 
3 
4 

0 
0 

1 

0 
2 

DEMA 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  1*      R 

44.6 
42.5 
44.3 
40.5 

45.0 

23.3 

21.1 
20.7 
18.7 
22.8 

34.0 
31.8 
32,6 
29.6 
33.9 

-  5.2 

61 
54 
58 
56 

58 

5 

18 

5 

6 
6* 

7 
3 

0 
2 
6 

29 
29 
12 
12 
29. 

894 
955 
931 

1017 
897 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

2 

1 

25 
27 
27 
28 
25 

0 
0 

1 

0 
0 

3.23 

4.29 
3.59 
3.39 
3.68 

-   ,04 
•   ,32 

.70 
.72 
.76 
,66 

,70 

13 

7 
6 
7 
6 

4.7 
10.0 
12.2 
11.0 
14.5 

5 
5 

6 
6 
8 

27 

29 

11 

12. 
29 

10 
11 

10 
10 

11 

2 

4 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCKY 
FEBRUARY  196* 


Temperature 

Precipitation 

'J 

•I 

*  9 

s| 

>  a 

• 

a 

1 

< 

.1 

a  a 
•  2 

1 
1 

• 

1 

a 

£ 

a 

0 

i 
I 
& 

No.  of  Days 

3 

s  a 

!» 

a 

■s 
£ 

6 

• 
a 

Saow,  Sleet 

No.  oi  Day* 

Station 

Max. 

Mia. 

1 

4  c 

£  o 

• 
Q 

0 

■ 
1 

0 
o 

J 

0 

s 

■A 

si 

S  t 

•ol 

HYDEN 

43.6 

22.6 

33.1 

59 

6 

9 

29* 

917 

0 

1 

28 

0 

3.90 

.68 

16 

5 

29 

10 

3 

0 

JACKSON 

44,0 

20.9 

32.5 

61 

6 

7 

29 

938 

0 

1 

28 

0 

4,10 

,67 

16 

8 

29 

11 

2 

0 

LONDON    FAA    AP 

43.6 

23.6 

33.6 

58 

5 

5 

29 

902 

0 

2 

26 

0 

3.82 

1.25 

15 

7.3 

6 

29 

7 

3 

1 

MANCHESTER    *    SE 

46.1 

22.9 

34.5 

60 

5 

3 

29 

877 

0 

0 

25 

0 

3,46 

.64 

15 

T 

T 

22. 

11 

1 

0 

MC    KEE 

42.6 

16. 0 

30.3 

56 

6. 

3 

29 

1000 

0 

2 

27 

0 

3.96 

.60 

28 

13.0 

9 

29 

12 

3 

0 

MIDDLESBORO 

44.6 

22.6 

33.6 

59 

5 

10 

23 

902 

0 

0 

26 

0 

5.16 

1.64 

16 

2 

29* 

11 

3 

1 

MONTICELLO 

45.  T 

24.1 

34.9 

59 

5 

5 

29 

863 

0 

0 

24 

0 

3.84 

.76 

28 

10.5 

8 

28 

10 

2 

0 

MOUNT    VERNON 

43.6 

22.8 

33.2 

57 

5 

9 

29* 

916 

0 

2 

26 

0 

3.05 

,55 

6 

8.5 

7 

28 

9 

2 

0 

PIKEVILLE 

45.1 

25.9 

35.5 

61 

5 

14 

22 

849 

0 

0 

24 

0 

3,63 

-       .17 

.66 

15 

11.5 

6 

28 

10 

2 

0 

SOMERSET    1    N 

44.7 

24.2 

34.5 

59 

5 

4 

29 

880 

0 

2 

26 

0 

3.22 

.58 

6 

5 

28 

7 

3 

0 

STEARNS 

42.7 

23.5 

33.1 

57 

6 

15 

13* 

918 

0 

2 

28 

0 

4,10 

1.08 

16 

9 

3 

1 

TOMAHAWK    1    WSW 

42.4 

IB. 6 

30.5 

59 

6 

1 

29 

993 

0 

0 

28 

0 

4.64 

.74 

11 

22.0 

7 

29 

13 

3 

0 

VANCEBURfi   DAM   32 

42.2 

23.0 

32.6 

57 

5 

8 

11 

931 

0 

1 

27 

0 

3.37 

-       .03 

.75 

7 

6 

11 

10 

1 

0 

WEST   LIBERTY 

41. a 

18.0 

29.9 

58 

6 

2 

29* 

1012 

0 

2 

28 

0 

3.77 

.72 

11 

13.0 

7 

11 

9 

2 

0 

WILLIAMSBURG    2 

45.2 

22.6 

33.9 

-    6.9 

61 

3 

10 

23 

896 

0 

1 

26 

0 

4.07 

-       .35 

1.04 

16 

10 

4 

1 

DIVISION   0* 

32.7 

•    6,8 

3.96 

•       .07 

11.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13      14      IS 


22       23       24       25       26       27 


WESTERN    01 

ARLINGTON 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

COBB 

DUNDEE 

OUNMCR 

EODTVILLE  LOCK  F 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  w 
HARTFORD  6  NW 


3.02 
2. 37 

1.90 


ESE 


SSW 


HENDERSON 
HICKMAN  1  E 
MOPKINSVILLE 
LOVELACEvILLE 
MAOISONVILLE  I  SE 

HATFIELD 
MURRAY 
OLNEY 

OwENSBORO  2  a 
OwENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 


CENTRAL  02 

ADOISON  DAM  45         / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

80NNIEV1LLE  *  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

BURKFSVILLE 
CAMPBELL5V1LLE 
CANEYV1LLE 
CECILIA 
CLERMONT  I  SSE 

EOMONTON 
ELIZABETHTOWN 
FALLS  OF  ROUGH 
GAHALIEL  1  S 
GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GREENS8URG 
GREENSBURG  1  ESE 
IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  wB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 
MUNFORDVILLE 
ROCHESTER  LOCK  3 
SCOTTSVILLE  3  SSW 


S- 


SCOTTSVILLE 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMFR  SHADE 
VANBUREN 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 

RLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTH1ANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DI<  DAM 
FALMOUTH 

FLEMING S9URG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  * 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
"AYSVILLE  DAM  33 
MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
WARSAW  MARKLAND  DAM 


2.9C 
2.71 

2.20 


2. SO 
3.28 
2.62 


1.65 
3.58 
2. SI 
2.35 
1.55 

1.71 
2.64 

2.05 


2.23 


.24 


3.01  .30 

2.02  .06 
2.18  .IS 

D  2.9t!  .12 

2.39  .06 


2.74 


,20 


2.94 
3.18 

1.77 
2. BO 
1.98 

2.961 


2.88 

2.44 
3.03 
2.61 
2.92 

3.89 

2.32 
3.02 
2.49 
2.62 
2.78 

3.56 


.02 

•I? 


.06   .31 
•  23 

.08   .03 


■  OS 

)  .30 


.03 

.05 
.34 


.47   .07   .16 


T 
•  01 

•  03 

.08 

.02 

.01 
•  04 

T 

.05 
.  18 

T 

T 

.05 
.06 

.36 

.03 

.04 

.04 

.30 

.08 

T 

•  36 

T 

.05 

.33 

.05 

.40 

•  06 

.02 

.01   T 

02   T 

0  ,05   ,06 


01   T     .01 


.09   .05   T 


03  T 
04 

04  T 


.30   .03 

T 

,30   ,07 


,47 

,66   ,07 


a  following  St.lion    Indi 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I   14   I   15 


EASTERN  04 

ASHLAND 
BAR80URVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  w 
BUCKHORN 

BUR01NE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PIC 

OELPHIA  1  E 

DEKA 

DEWEY  DAM 

ELKHORN  CITY 

FARMERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

FREEBURN  2  SW 
FRENCH8URG 
GRAYSON  1  SE 
HA2ARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HYDEN 

JACKSON 

JEREHIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 
MANCHESTER  4  SE 
MARTIN 
MC  KEF 
MIDDLESBORO 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PAINTSV1LLE  1  S 
PIKEVILLE 

RAVENNA  LOCK  12 
SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  1  N 
STEARNS 
TOMAHAWK  1  WSW 


VANCEBURG  DAI 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLOW  LOCK  13 


32 


3.9A   .29   T 


3.0C 
3.9?! 
3.22 


.460  .03D  .03 


.03   .06   ,10 


.18   .39   .S4   .22 


3,3* 

3.71 
4,07 
3.30 


.79   .16   .0-   T 
•  46   .21   .0 

D  ,05D  .10   T 


.36   .20   ,14   .03 


.13   .31   .64 


•0*1 

.07 
.12 


.03 
•  10 
.10 


.13   .06   .03   .03 


.03 
.03 


.12   .52   .07  1.04   .03 


s  following  Station   Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WESTERN  01 

ARLINGTON 

MAX 
MIN 

BEAVER  DAM 

MAX 

53 

56 

51 

57 

61 

56 

44 

44 

45 

38 

38 

43 

43 

47 

42 

43 

53 

48 

38 

38 

35 

31 

45 

44 

60 

55 

45 

50 

53 

46.  8 

MIN 

35 

21 

27 

20 

24 

40 

29 

21 

23 

31 

18 

19 

35 

30 

27 

31 

18 

31 

33 

28 

22 

15 

12 

20 

20 

28 

14 

27 

18 

24.7 

BENTON  2 

MAX 

55 

61 

54 

58 

58 

52 

51 

45 

48 

45 

41 

46 

46 

46 

44 

52 

48 

43 

38 

36 

36 

47 

45 

60 

54 

46 

50 

48.3 

MIN 

31 

18 

22 

13 

21 

39 

30 

15 

22 

23 

19 

16 

36 

21 

24 

16 

31 

33 

28 

26 

11 

11 

15 

20 

23 

12 

21 

22.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

52 

54 

48 

51 

58 

47 

39 

43 

42 

35 

38 

44 

45 

45 

43 

38 

52 

46 

38 

37 

34 

31 

45 

40 

58 

37 

44 

47 

54 

44.3 

MIN 

29 

25 

29 

25 

24 

37 

26 

23 

34 

27 

22 

28 

35 

30 

31 

27 

22 

34 

31 

29 

23 

16 

18 

18 

24 

20 

18 

20 

23 

25.8 

GCLDEN  POND  8  N 

MAX 

56 

57 

58 

54 

58 

58 

50 

40 

42 

46 

36 

41 

46 

47 

46 

44 

39 

53 

44 

40 

40 

35 

37 

47 

44 

58 

39 

45 

51 

46.6 

MIN 

22 

21 

27 

25 

25 

40 

30 

22 

22 

26 

20 

20 

23 

26 

21 

30 

20 

21 

33 

28 

25 

14 

12 

20 

20 

24 

14 

15 

15 

22.8 

GREENVILLE  2  w 

MAX 

54 

56 

50 

56 

58 

56 

44 

44 

45 

40 

38 

44 

44 

44 

43 

43 

52 

52 

39 

39 

38 

31 

45 

44 

58 

53 

45 

49 

52 

46.8 

MIN 

32 

23 

28 

23 

28 

40 

28 

22 

26 

30 

19 

20 

35 

36 

28 

32 

20 

32 

34 

28 

21 

16 

15 

19 

22 

27 

17 

28 

19 

25.8 

HENDERSON  7  SSM 

MAX 

54 

56 

50 

54 

58 

50 

43 

43 

42 

38 

36 

42 

44 

45 

42 

42 

51 

46 

39 

40 

34 

33 

43 

42 

60 

50 

44 

49 

54 

45.7 

MIN 

32 

24 

26 

20 

25 

39 

28 

22 

29 

29 

19 

22 

34 

27 

28 

32 

22 

33 

32 

28 

22 

15 

18 

17 

24 

26 

16 

25 

23 

25.4 

HICKMAN  1  E 

MAX 

55 

61 

64 

60 

58 

57 

52 

46 

47 

47 

43 

45 

46 

47 

46 

46 

52 

47 

47 

41 

35 

34 

39 

47 

60 

56 

48 

49 

55 

49.3 

MIN 

34 

30 

29 

26 

32 

40 

30 

25 

27 

29 

23 

24 

37 

24 

24 

34 

23 

35 

32 

30 

24 

16 

19 

19 

26 

28 

19 

24 

22 

27.1 

HCPKINSVILLE 

MAX 

44 

55 

57 

53 

59 

58 

46 

46 

45 

47 

37 

41 

46 

45 

44 

43 

38 

53 

42 

38 

41 

35 

32 

46 

45 

60 

38 

45 

51 

45.9 

MIN 

34 

26 

27 

26 

26 

39 

30 

22 

22 

27 

20 

20 

25 

26 

31 

32 

22 

23 

33 

27 

24 

16 

15 

17 

22 

30 

U 

22 

19 

24,9 

LCVELACEVILLE 

MAX 

56 

62 

57 

57 

57 

56 

54 

44 

47 

43 

43 

45 

46 

44 

46 

40 

54 

51 

43 

38 

34 

46 

44 

59 

59 

55 

48 

50 

54 

49.4 

MIN 

30 

21 

31 

23 

32 

40 

29 

19 

24 

31 

20 

22 

36 

20 

28 

31 

20 

32 

33 

29 

24 

13 

15 

22 

23 

27 

16 

20 

17 

25.1 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

53 

56 

51 

57 

59 

56 

45 

43 

46 

41 

39 

45 

45 

45 

44 

44 

52 

50 

40 

39 

34 

31 

45 

44 

59 

51 

45 

48 

53 

46,9 

MIN 

34 

22 

29 

21 

27 

40 

25 

23 

28 

32 

19 

20 

36 

30 

28 

31 

20 

32 

34 

29 

22 

15 

16 

18 

22 

26 

16 

28 

20 

25,6 

MAYFIElD 

MAX 

52 

57 

53 

58 

57 

56 

50 

44 

45 

42 

40 

45 

43 

48 

44 

42 

51 

48 

43 

37 

35 

35 

46 

45 

59 

51 

47 

49 

53 

47.4 

MIN 

32 

24 

31 

26 

33 

38 

29 

21 

31 

28 

22 

27 

36 

25 

32 

32 

24 

37 

34 

29 

26 

17 

17 

19 

26 

28 

20 

26 

24 

27,4 

MURRAY 

MAX 

45 

54 

58 

54 

59 

56 

54 

39 

45 

47 

38 

41 

46 

45 

47 

44 

38 

54 

39 

39 

38 

34 

33 

47 

45 

58 

54 

49 

50 

46,6 

MIN 

34 

25 

27 

25 

26 

38 

31 

23 

28 

29 

21 

24 

29 

24 

29 

34 

23 

25 

35 

30 

26 

16 

17 

20 

22 

30 

18 

18 

22 

25,8 

OKENSBoPO  2  W 

MAX 

53 

59 

53 

58 

60 

54 

41 

43 

43 

36 

39 

40 

42 

48 

45 

42 

52 

44 

38 

39 

33 

33 

42 

42 

59 

52 

48 

47 

53 

46.1 

MIN 

30 

24 

28 

24 

26 

40 

28 

20 

28 

32 

18 

20 

33 

29 

32 

32 

23 

34 

32 

28 

21 

13 

19 

18 

24 

28 

18 

27 

22 

25,9 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

59 

53 

55 

57 

54 

39 

43 

44 

37 

40 

44 

44 

48 

43 

39 

53 

44 

39 

36 

33 

34 

44 

44 

57 

47 

45 

46 

52 

45.7 

MIN 

32 

25 

30 

25 

32 

38 

23 

23 

29 

29 

20 

27 

28 

23 

30 

29 

24 

35 

32 

27 

23 

16 

19 

18 

24 

21 

18 

24 

25 

25.8 

PAOUCAh 

MAX 
MIN 

55 

58 

56 

57 

58 

52 

52 

43 

45 

45 

40 

45 

45 

45 

45 

43 

52 

50 

44 

39 
30 

36 
25 

35 

17 

48 

17 

44 
17 

60 
23 

55 
27 

46 
16 

50 
24 

54 
18 

48.2 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

46 

55 

58 

57 

58 

60 

44 

40 

45 

48 

37 

42 

45 

46 

48 

44 

39 

54 

37 

38 

29 

34 

32 

45 

45 

60 

37 

45 

50 

45.4 

MIN 

34 

22 

23 

20 

21 

32 

28 

23 

24 

27 

18 

18 

23 

29 

26 

33 

19 

21 

32 

27 

20 

14 

12 

18 

19 

22 

15 

16 

17 

22,5 

PRINCETON 

MAX 

57 

62 

55 

59 

59 

57 

46 

45 

42 

42 

43 

45 

48 

41 

44 

42 

53 

42 

42 

39 

36 

35 

47 

45 

62 

52 

43 

54 

55 

48.0 

MIN 

28 

20 

26 

19 

26 

39 

27 

17 

20 

26 

20 

17 

36 

23 

25 

32 

18 

30 

32 

26 

25 

13 

12 

15 

20 

28 

15 

21 

15 

23.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 

45 

54 

52 

56 

57 

59 

45 

40 

45 

42 

38 

40 

45 

42 

45 

44 

40 

52 

48 

40 

40 

34 

32 

45 

46 

58 

46 

40 

50 

45.5 

MIN 

35 

23 

28 

22 

26 

36 

30 

23 

25 

29 

20 

20 

31 

29 

29 

33 

19 

23 

33 

27 

24 

17 

14 

23 

22 

30 

11 

14 

19 

24,7 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

MAX 

56 

51 

45 

53 

59 

52 

41 

41 

43 

35 

35 

40 

38 

42 

38 

44 

51 

37 

36 

37 

32 

32 

40 

40 

55 

45 

42 

47 

51 

43,4 

MIN 

19 

20 

22 

16 

21 

39 

27 

23 

24 

28 

* 

6 

32 

26 

24 

31 

19 

27 

31 

29 

18 

9 

12 

14 

18 

30 

13 

21 

17 

21.4 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

55 

52 

50 

57 

59 

54 

41 

42 

44 

35 

34 

41 

41 

42 

41 

44 

53 

53 

37 

38 

38 

31 

41 

42 

58 

53 

43 

47 

50 

45,4 

MIN 

39 

22 

23 

17 

22 

40 

33 

33 

31 

30 

8 

8 

34 

30 

27 

33 

20 

31 

32 

30 

?6 

15 

15 

20 

19 

30 

15 

30 

20 

25.3 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

53 

51 

50 

57 

58 

55 

42 

42 

46 

39 

38 

44 

39 

48 

43 

44 

53 

39 

38 

35 

29 

29 

41 

46 

56 

43 

46 

45 

48 

44,7 

MIN 

28 

21 

24 

19 

23 

31 

32 

21 

24 

30 

19 

16 

21 

25 

32 

33 

19 

22 

34 

27 

19 

17 

11 

15 

22 

28 

15 

19 

IS 

22.9 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

55 

52 

55 

56 

58 

52 

42 

42 

41 

34 

33 

41 

42 

46 

45 

44 

52 

42 

40 

36 

32 

31 

41 

42 

56 

51 

44 

42 

49 

44,7 

MIN 

36 

18 

22 

16 

19 

38 

27 

18 

19 

26 

11 

9 

32 

29 

25 

29 

15 

27 

30 

25 

18 

13 

7 

20 

18 

27 

11 

23 

12 

21.4 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

53 

53 

51 

57 

59 

46 

40 

44 

47 

37 

38 

44 

40 

45 

44 

41 

51 

41 

39 

38 

32 

30 

45 

47 

59 

43 

44 

47 

48 

44,9 

MIN 

33 

25 

27 

22 

28 

40 

23 

22 

28 

30 

20 

19 

JO 

30 

28 

25 

20 

34 

32 

?7 

23 

IB 

14 

25 

25 

22 

19 

24 

19 

25.2 

BRAOFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

52 

52 

52 

57 

59 

54 

41 

40 

44 

37 

31 

42 

42 

46 

45 

44 

52 

51 

36 

37 

34 

31 

40 

43 

55 

53 

45 

45 

46 

45.0 

MIN 

39 

24 

25 

21 

26 

39 

30 

21 

29 

31 

13 

15 

34 

30 

29 

33 

21 

33 

32 

26 

21 

18 

13 

25 

23 

30 

18 

27 

19 

25.7 

CECILIA 

MAX 

48 

50 

50 

46 

58 

58 

41 

41 

35 

43 

43 

34 

40 

40 

38 

42 

42 

43 

51 

38 

38 

36 

30 

39 

41 

40 

56 

40 

46 

43.0 

MIN 

38 

20 

20 

18 

20 

22 

34 

22 

20 

20 

24 

33 

29 

25 

28 

18 

20 

30 

26 

21 

12 

12 

15 

18 

20 

14 

16 

22.0 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

54 

53 

51 

55 

59 

57 

42 

42 

45 

43 

34 

40 

41 

46 

47 

45 

52 

53 

37 

38 

35 

35 

42 

41 

57 

57 

43 

49 

50 

46.3 

MIN 

38 

20 

19 

15 

20 

39 

30 

23 

25 

30 

9 

9 

34 

31 

25 

33 

17 

27 

32 

28 

?3 

13 

10 

12 

16 

30 

13 

22 

16 

22.7 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

FALLS  OF  ROUGH 

MAX 

57 

50 

56 

49 

56 

59 

48 

38 

42 

45 

35 

38 

42 

40 

45 

46 

43 

48 

38 

39 

38 

33 

30 

43 

42 

57 

40 

44 

48 

44.4 

MIN 

22 

15 

22 

16 

19 

23 

28 

21 

23 

25 

13 

13 

22 

30 

24 

32 

17 

23 

33 

25 

18 

14 

11 

11 

17 

25 

11 

17 

15 

20.2 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

51 

51 

49 

56 

59 

52 

40 

42 

46 

38 

35 

41 

44 

46 

44 

43 

53 

44 

37 

34 

30 

29 

41 

44 

55 

48 

45 

44 

47 

44,4 

MIN 

38 

21 

26 

21 

27 

38 

29 

21 

31 

30 

17 

19 

33 

28 

30 

32 

19 

31 

33 

25 

19 

17 

11 

27 

22 

28 

15 

27 

16 

25.2 

GREENSBURG 

MAX 

49 

55 

54 

50 

58 

59 

43 

38 

42 

45 

36 

35 

44 

40 

47 

45 

44 

54 

37 

38 

39 

34 

33 

42 

45 

57 

44 

45 

45 

44.8 

MIN 

35 

21 

22 

18 

13 

22 

36 

24 

25 

26 

17 

14 

18 

31 

27 

34 

19 

19 

33 

28 

23 

19 

11 

11 

20 

24 

16 

16 

16 

22.0 

IRVINGTON 

MAX 

51 

53 

47 

54 

60 

54 

41 

41 

44 

36 

38 

42 

40 

45 

42 

43 

52 

48 

39 

38 

33 

32 

42 

42 

58 

52 

44 

47 

52 

45.2 

MIN 

36 

21 

23 

19 

23 

37 

29 

19 

28 

30 

10 

11 

33 

29 

28 

32 

18 

31 

32 

26 

19 

14 

12 

16 

19 

28 

13 

23 

20 

23.4 

LEITCHFIELD 

MAX 

52 

52 

46 

54 

58 

53 

40 

41 

46 

35 

43 

40 

40 

45 

42 

42 

51 

46 

36 

34 

30 

27 

42 

42 

56 

50 

44 

47 

50 

44,3 

MIN 

32 

28 

25 

22 

24 

38 

28 

19 

24 

30 

13 

20 

34 

30 

29 

34 

23 

32 

32 

22 

20 

15 

14 

20 

25 

28 

18 

29 

21 

25.1 

LOUISVILLE 

MAX 

54 

51 

45 

53 

59 

45 

42 

41 

42 

35 

36 

42 

39 

45 

43 

44 

52 

53 

38 

38 

38 

33 

42 

41 

58 

48 

44 

48 

52 

44,9 

MIN 

40 

28 

25 

23 

29 

40 

26 

25 

29 

24 

17 

17 

31 

31 

28 

31 

22 

26 

28 

27 

23 

19 

21 

20 

25 

28 

22 

29 

22 

26.1 

LOUISVILLE  «B  AP 

MAX 

54 

51 

46 

52 

60 

44 

41 

41 

44 

34 

32 

40 

41 

42 

43 

43 

50 

38 

37 

36 

32 

31 

41 

39 

58 

46 

42 

48 

51 

43.3 

MIN 

29 

22 

22 

19 

23 

41 

27 

25 

27 

25 

14 

10 

32 

26 

25 

25 

19 

31 

32 

28 

23 

17 

14 

18 

20 

24 

16 

26 

19 

23.4 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

53 

54 

52 

59 

59 

55 

40 

43 

45 

37 

37 

42 

43 

49 

44 

43 

54 

51 

37 

37 

33 

30 

42 

42 

58 

58 

45 

47 

51 

46.2 

MIN 

35 

22 

24 

20 

27 

39 

28 

18 

28 

30 

15 

17 

34 

28 

29 

32 

18 

33 

32 

24 

18 

12 

9 

23 

22 

28 

15 

2  P. 

18 

24.3 

S««  R«f«r«nc»  Notu  Following  Station  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1964 


Day 

01  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

SCOTTSvILLE  3  SSW 

MAX 

MIN 

53 

38 

55 

30 

53 
28 

56 
23 

58 
28 

50 
38 

43 
29 

43 
22 

47 
28 

40 

30 

38 
18 

44 

20 

43 
28 

46 
28 

43 
33 

43 
33 

53 
23 

47 
33 

38 
33 

38 
25 

33 

24 

31 

18 

43 
14 

47 
28 

55 
28 

50 
29 

45 
21 

43 
28 

48 
21 

45.7 
26.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 

MIN 

52 

34 

53 

22 

50 
26 

58 
20 

58 
27 

52 

38 

41 

30 

42 

20 

45 
29 

39 
27 

36 
18 

47 
17 

42 
31 

47 
26 

43 

28 

44 
32 

53 

19 

42 

31 

38 
33 

37 
24 

33 
20 

30 
18 

42 

11 

45 

28 

55 
72 

42 

30 

46 
15 

43 
28 

47 
15 

44,9 
24.8 

WCLF  CrEEK  DAM 

MAX 
MIN 

50 
38 

53 
19 

52 

19 

51 
17 

59 
20 

59 
32 

40 
35 

36 
22 

42 
23 

47 
29 

43 

IB 

39 
13 

46 
23 

43 
29 

47 
24 

46 
34 

40 
21 

56 
22 

51 
20 

37 
29 

39 
23 

35 
12 

32 

1  1 

40 
15 

46 
20 

55 
25 

56 
19 

48 
27 

45 
12 

46.0 
22.4 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

50 
39 

48 
26 

45 
23 

53 

lfl 

58 
30 

54 

41 

41 
30 

38 
23 

44 
32 

36 
31 

34 

10 

41 
12 

42 
34 

41 
28 

40 

28 

44 
31 

52 

28 

50 
34 

38 
31 

36 
28 

32 

20 

29 

19 

38 

14 

42 
24 

53 
33 

50 

30 

45 
18 

43 
27 

46 
16 

43.6 

26.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

53 
39 

50 

20 

46 
22 

49 
14 

58 
18 

53 

39 

42 

30 

40 
23 

41 
29 

41 
28 

37 
14 

40 
11 

40 
32 

43 
26 

21 

44 
32 

50 
17 

48 
27 

39 
32 

37 
30 

33 

24 

32 

12 

40 
13 

41 
16 

58 
16 

55 

30 

41 
12 

46 
21 

51 

16 

44,6 
22.9 

COVINGTON  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
29 

47 
25 

33 
20 

45 
12 

54 
18 

48 
38 

40 
24 

36 
20 

34 
26 

31 
21 

36 
13 

40 

12 

36 
30 

41 
21 

41 

20 

41 

20 

47 

19 

37 
31 

34 
30 

36 
24 

30 

17 

29 
11 

39 
12 

33 

7 

54 
19 

42 
22 

37 

12 

43 
22 

49 
15 

40.0 
20.3 

CYNThIaNA  2 

MAX 

MIN 

55 
38 

51 
17 

48 

17 

42 

10 

50 
15 

58 
20 

44 
35 

35 

20 

38 
25 

42 

27 

33 
2 

34 
-  5 

39 

4 

37 
28 

43 
16 

41 

26 

41 
16 

48 
20 

40 
30 

37 

30 

37 
23 

31 

5 

31 
11 

40 
16 

38 

14 

56 

24 

35 

8 

42 
14 

43 
15 

41.7 
18.0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

52 

38 

51 
24 

50 
22 

47 

18 

55 

18 

59 
25 

43 
34 

36 
21 

40 
21 

46 
29 

35 

9 

33 

9 

40 
11 

38 
27 

41 
23 

43 
29 

41 
20 

52 
21 

38 
30 

35 
27 

37 
70 

32 

17 

31 
13 

40 
13 

22 

56 
24 

43 
15 

43 

IB 

42 
18 

42,9 
21.2 

DIX  0A« 

MAX 
MIN 

52 
38 

51 
24 

48 
24 

53 

18 

57 
22 

56 

40 

41 
33 

40 
21 

50 
32 

38 

30 

33 

10 

37 

7 

40 
34 

40 
27 

43 
33 

42 
26 

51 
21 

51 
31 

39 
30 

35 
27 

34 

18 

29 

18 

40 
15 

41 
21 

55 

20 

55 

31 

41 
16 

40 
27 

45 

10 

44,0 
24,6 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

55 

32 

53 

20 

49 

17 

39 
13 

50 
13 

60 
16 

43 
36 

37 
22 

39 
24 

42 
29 

34 
6 

38 
5 

39 

7 

38 
29 

45 
21 

42 
23 

44 
16 

49 
16 

41 
29 

38 
29 

39 
75 

33 

9 

34 
11 

41 
12 

39 
13 

58 

10 

36 

11 

42 

12 

46 
14 

42.9 
17.9 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

48 
38 

43 
24 

38 
22 

48 
17 

56 
23 

51 
37 

40 
29 

35 
19 

41 
28 

35 

28 

32 

10 

35 
5 

38 
31 

40 
28 

37 
27 

40 

30 

47 
18 

42 
31 

35 

30 

35 
26 

30 
23 

28 

15 

36 
12 

35 

18 

52 

21 

44 
29 

39 
9 

37 
25 

44 
15 

40.0 
23.0 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

53 
33 

54 
22 

50 
21 

45 

16 

50 
16 

58 
19 

45 
36 

36 
25 

41 
25 

45 
29 

34 

14 

34 

7 

40 

7 

38 
30 

45 
27 

42 
26 

44 
19 

51 

19 

39 

30 

37 
29 

39 

70 

33 

17 

31 

13 

39 

12 

41 
17 

58 
19 

45 

15 

41 
15 

47 
17 

43.3 
20,5 

LEXINGTON  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
34 

48 
22 

43 

21 

51 

17 

57 
28 

45 
39 

40 
22 

39 
21 

42 

30 

33 

25 

32 

7 

37 
2 

39 

30 

39 
27 

40 
27 

40 
28 

49 
21 

39 
30 

34 

30 

36 
28 

32 
16 

29 
15 

38 
15 

40 

20 

54 
72 

43 
24 

41 
13 

42 
26 

46 
19 

41.3 
22.7 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 

MIN 

55 

32 

51 
22 

45 
17 

39 

13 

49 
14 

57 

17 

44 
38 

39 
23 

38 
25 

41 

29 

33 

9 

35 
5 

41 
6 

38 
31 

42 
20 

41 
23 

41 
17 

48 
17 

37 
29 

36 
30 

36 
25 

33 

12 

30 
11 

39 
11 

37 

15 

55 

15 

44 
13 

40 
12 

40 
16 

41.5 

18.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

50 

3? 

47 
36 

48 
38 

50 
37 

58 
38 

55 

37 

41 

30 

38 

20 

44 
29 

34 
30 

33 
14 

37 
5 

38 
32 

41 
28 

37 
74 

40 
30 

48 
20 

48 
31 

37 
30 

35 
28 

32 

20 

30 
17 

39 
14 

40 
22 

53 

21 

50 
30 

40 
14 

40 
26 

44 
17 

42.3 
26.1 

OWENTON  2  S 

MAX 
MIN 

50 
37 

49 
16 

47 
20 

52 

13 

59 
16 

54 
22 

37 
30 

39 
20 

40 
27 

37 
29 

38 

10 

39 
1 

37 
32 

44 
20 

42 
21 

43 

30 

49 
15 

48 
25 

38 
28 

36 
28 

33 

21 

33 

7 

39 

7 

38 
8 

56 
13 

53 

29 

42 
22 

44 
19 

49 
11 

43.6 
19.9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

51 
38 

52 
23 

46 
23 

43 
21 

52 

28 

56 
34 

42 
35 

36 
19 

38 
25 

46 
30 

33 

8 

28 
9 

39 
16 

37 
27 

42 
27 

43 

31 

39 
23 

51 
23 

40 
31 

35 
27 

36 

16 

32 

18 

30 
13 

38 
23 

41 
22 

53 
26 

42 

18 

41 
20 

39 
13 

41.4 
23.0 

SHELBYvILLE 

MAX 

MIN 

52 
35 

52 
22 

49 
21 

43 
19 

52 
19 

58 
26 

42 

34 

35 

23 

40 
23 

42 
29 

32 

7 

38 

7 

39 
12 

36 
26 

43 
25 

41 
30 

42 
23 

49 
23 

39 
30 

36 
29 

36 

70 

31 
12 

30 
14 

39 
15 

39 

16 

55 
23 

35 

15 

40 
16 

46 
18 

41,8 
21.1 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

53 
32 

51 
22 

47 
20 

36 

15 

50 
13 

52 

11 

43 
24 

38 
25 

39 
22 

40 
29 

31 

17 

40 

12 

42 

10 

37 

30 

45 
20 

42 
25 

41 

19 

52 
19 

40 
30 

37 
29 

36 

24 

32 

11 

33 

1  1 

40 
13 

37 
13 

57 
13 

36 
13 

41 

15 

44 
18 

41.9 

19.1 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

48 

38 

48 
26 

46 
22 

55 

22 

58 
30 

55 

38 

40 
29 

38 
20 

43 
28 

37 
30 

33 
12 

40 
13 

40 
30 

42 
27 

43 
28 

43 
30 

50 
20 

44 
33 

34 
30 

34 
27 

32 

18 

29 
16 

38 
10 

41 
23 

52 
26 

44 
29 

43 
18 

40 
25 

44 
14 

42.6 
24.6 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

MAX 
MIN 

52 
35 

50 

47 
20 

35 
18 

50 
18 

51 
25 

42 
34 

36 

18 

36 
23 

40 
28 

31 
9 

36 

8 

37 
9 

35 
26 

41 

40 

42 

47 
24 

40 
30 

36 
27 

35 
22 

31 

11 

29 
12 

38 

36 
13 

55 
22 

33 

40 
20 

45 

18 

40.2 
20.4 

EASTERN  04 

A5HLAN0 

MAX 
MIN 

52 
31 

49 
23 

45 
20 

41 
12 

48 
11 

58 
21 

45 
36 

42 

24 

37 
21 

43 
27 

35 

18 

30 
10 

38 

10 

39 
21 

44 
19 

41 
21 

39 

18 

50 
18 

39 
30 

37 
30 

37 
20 

34 
16 

31 
11 

39 
10 

40 
17 

54 
17 

44 
14 

41 
14 

36 
5 

41.7 
18.8 

BAR80URVILLE 

MAX 
MIN 

49 
39 

53 
20 

52 

IB 

57 

16 

59 

20 

58 
34 

44 
32 

36 
22 

38 
25 

41 
28 

42 

20 

48 
12 

45 

32 

47 
27 

45 
30 

40 
33 

57 
18 

54 
29 

40 

31 

38 
29 

38 
25 

38 
20 

42 
10 

48 
29 

52 
22 

52 

24 

49 
19 

46 
29 

48 
10 

46,6 
24,2 

BAXTER 

MAX 
MIN 

50 
32 

49 
21 

49 
19 

53 

18 

56 
18 

57 
19 

43 
34 

40 
19 

42 

19 

37 

30 

39 
25 

36 
14 

44 

14 

39 

10 

46 
25 

40 
32 

36 
19 

41 
19 

38 
32 

33 

29 

36 
26 

32 

21 

33 

10 

39 
10 

48 
24 

46 
25 

43 
22 

47 
22 

34 

11 

42.3 
22.0 

BLAINE  1  w 

MAX 
MIN 

52 
25 

49 
15 

48 
10 

43 
5 

50 

4 

58 

43 
35 

38 
17 

40 
17 

45 

27 

37 

10 

36 
-  6 

38 
•  6 

40 
10 

43 
29 

38 
11 

53 

11 

49 
24 

39 
25 

36 
27 

37 
23 

34 
73 

33 

40 

40 
12 

53 

14 

45 

10 

43 
10 

35 

5 

42,6 
13.8 

CLMBERlAND 

MAX 
MIN 

50 
20 

48 
22 

50 
15 

59 
13 

59 
16 

57 
33 

43 
32 

39 

17 

45 
22 

39 

25 

39 
25 

47 
10 

46 
31 

43 
26 

45 

20 

45 
32 

54 
17 

41 
27 

36 
31 

37 
28 

33 
24 

34 
19 

38 
19 

50 
24 

48 
25 

45 
24 

48 
20 

42 
23 

51 
14 

45.2 
22.6 

DEMA 

MAX 
MIN 

50 

49 
21 

48 
17 

56 
13 

61 

17 

47 
37 

44 
36 

44 
24 

43 
23 

39 
30 

38 
22 

44 
13 

43 
25 

46 
22 

38 
25 

48 
33 

55 
26 

40 
22 

37 
33 

37 
30 

35 
26 

33 
24 

41 
11 

45 
19 

51 
21 

47 
23 

46 
19 

41 
28 

48 

7 

44,6 
23.3 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

50 
33 

48 
21 

48 
15 

45 
12 

45 
13 

46 
18 

44 
39 

42 
23 

42 
24 

45 
32 

35 
22 

35 

9 

40 
13 

40 

32 

50 
30 

48 
26 

38 

18 

54 

22 

38 
29 

38 
31 

35 
72 

37 

19 

38 

9 

40 
18 

45 

19 

50 
21 

40 
19 

40 
20 

36 
3 

42.5 

21.1 

FARMER4 

MAX 

MIN 

50 
37 

50 
16 

46 
18 

52 

11 

58 
14 

57 
38 

41 
31 

39 
21 

45 
23 

39 

30 

33 

6 

41 
0 

41 
31 

42 
29 

42 

19 

44 
31 

53 
15 

53 
24 

38 
31 

36 
28 

33 
74 

31 
16 

41 

7 

41 
22 

55 

14 

55 
23 

43 

11 

44 
21 

47 
8 

44,5 

20,7 

GRAYSON  I  SE 

MAX 
MIN 

52 
29 

49 
24 

44 
18 

39 
11 

46 
11 

56 
16 

42 
37 

40 

23 

37 
26 

44 
29 

33 

14 

31 
2 

36 
3 

39 

31 

42 

19 

40 
23 

37 

16 

47 
16 

35 
28 

36 

30 

37 
76 

34 
16 

32 

11 

38 
11 

39 
15 

52 

17 

41 
14 

41 
15 

36 

10 

40.5 

18.7 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

49 

38 

50 
19 

48 
12 

52 

13 

58 

16 

58 
38 

43 
34 

40 
22 

46 
26 

46 
30 

34 
16 

39 
9 

40 
31 

45 
31 

45 
23 

42 
32 

53 

19 

54 
27 

40 
33 

37 
29 

34 

20 

30 
17 

40 
6 

43 
28 

53 

19 

53 

25 

44 
16 

43 
26 

45 
6 

45.0 
22,8 

MYDEN 

MAX 
MIN 

49 
31 

48 
21 

48 
19 

47 
16 

55 

16 

59 

19 

43 
35 

41 
23 

38 
26 

46 
31 

41 
24 

41 
14 

47 

15 

43 
30 

44 
24 

46 
29 

38 
27 

55 

21 

36 
31 

37 
30 

38 
26 

33 

20 

32 

9 

39 

16 

46 
22 

49 
25 

45 
23 

44 
23 

36 

9 

43,6 
22.6 

JACKSON 

MAX 
MIN 

50 
32 

50 

20 

49 

18 

48 
14 

53 

14 

61 
U 

44 
38 

41 

25 

41 
24 

47 
29 

37 
21 

33 

11 

42 

12 

42 
31 

46 
23 

45 

28 

39 

19 

55 

18 

43 

28 

37 
31 

38 
24 

33 

20 

32 

10 

41 

9 

46 
20 

54 
23 

45 

19 

46 
21 

37 

7 

44.0 
20.9 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

51 
35 

51 
21 

48 
20 

55 

18 

58 
21 

49 
36 

40 
27 

39 

19 

48 
30 

39 

30 

36 

17 

46 
15 

42 
31 

46 
28 

42 
30 

42 
23 

55 

17 

39 

31 

36 
33 

36 
29 

31 
21 

31 
18 

41 
11 

45 
25 

53 
22 

43 
26 

44 

17 

37 
20 

42 

5 

43,6 
23.6 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

51 
38 

52 

16 

51 
15 

58 
13 

60 

17 

56 
36 

42 
32 

41 
23 

48 
26 

42 
30 

39 
19 

47 
12 

45 

34 

44 
22 

45 
33 

57 

16 

55 
28 

39 
32 

37 

30 

33 
22 

36 

20 

34 
19 

41 
8 

48 
28 

52 

19 

49 
24 

45 
18 

28 

47 
5 

46,1 
22.9 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

51 
33 

49 
18 

48 
17 

46 

13 

56 
13 

56 

17 

41 
36 

38 
20 

39 
21 

45 
25 

36 
14 

34 
6 

41 
8 

39 
29 

41 
22 

43 
29 

38 
15 

55 

16 

38 
25 

35 
29 

35 
21 

30 
15 

30 
5 

40 
6 

48 
15 

54 
22 

44 

14 

14 

40 
3 

42,6 

18.0 

MIDDLEsBORO 

MAX 
MIN 

50 
33 

52 
21 

51 
17 

54 

16 

59 
16 

57 
19 

44 
35 

41 
21 

42 
21 

49 
27 

39 
26 

38 
13 

43 
15 

40 
31 

48 
25 

40 
3  3 

36 
18 

52 

18 

39 
32 

39 
30 

37 
27 

35 
23 

33 
10 

42 
23 

52 
23 

50 
23 

43 
23 

50 
23 

37 
14 

44,6 
22.6 

StM>  Rttf«r«QC»  NotM  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  196* 


Station 

Day 

Of  Month 

41 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MONTICELLO 

MAX 
M1N 

52 

39 

48 
21 

50 
21 

57 

le 

59 
23 

54 
36 

40 
31 

42 

22 

46 
28 

40 
31 

37 
18 

45 
14 

44 
34 

43 
26 

43 
26 

44 
32 

57 

18 

50 
33 

38 
33 

36 
29 

33 
?2 

38 
18 

41 
12 

47 
12 

55 
22 

49 
28 

47 

IB 

42 

2B 

48 
5 

45.7 
24.1 

MCUNT  vERNON 

MAX 
MIN 

49 

36 

50 
22 

49 
22 

55 
17 

57 
21 

54 
34 

40 
29 

38 
29 

45 
29 

37 
21 

33 

12 

41 

10 

42 
33 

44 
28 

42 
24 

38 

20 

51 
18 

62 

30 

35 

31 

34 
27 

32 

18 

31 

17 

38 
9 

42 
25 

52 
20 

51 
29 

44 
14 

43 
26 

45 
9 

43.6 
22.8 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

51 
38 

51 
25 

51 
19 

52 

16 

61 
19 

45 

40 

43 
35 

44 
26 

50 
25 

39 

30 

37 
25 

44 
15 

42 
32 

48 
32 

42 
28 

41 
35 

60 
22 

40 
25 

38 
33 

37 
31 

34 
26 

35 

14 

42 

19 

47 
27 

53 
23 

47 
24 

48 
23 

36 
29 

50 
15 

45.1 
25.9 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

53 
36 

51 
20 

49 
23 

56 
28 

59 
20 

54 
24 

42 

30 

40 

20 

45 
28 

40 
32 

36 
17 

43 
13 

42 
33 

45 
28 

41 
26 

40 
33 

54 
IB 

52 
29 

37 

30 

38 
28 

32 
22 

31 
17 

38 
27 

45 
29 

53 
20 

48 
26 

44 
14 

42 
26 

45 

4 

44.7 
24,2 

STEARNS 

MAX 
MIN 

55 
37 

49 
27 

49 
23 

50 
21 

56 
22 

57 
31 

40 
30 

35 

18 

39 
25 

44 
28 

38 
17 

37 
15 

42 
15 

38 
25 

42 
27 

45 
29 

35 

21 

53 
21 

36 
32 

35 
26 

34 
21 

32 
21 

30 
18 

42 
20 

47 
26 

52 
31 

42 
19 

47 
20 

37 

16 

42.7 
23.5 

TCMAHAkK  1  NSW 

MAX 
MIN 

53 

28 

48 
15 

48 
14 

44 
10 

50 
10 

59 
14 

45 

40 

43 

20 

41 
20 

45 
28 

36 
19 

35 

3 

40 
8 

37 
31 

45 
19 

44 
26 

34 
15 

53 
16 

39 
29 

37 
31 

36 
27 

34 
20 

37 
8 

40 
13 

45 
18 

50 
20 

34 

18 

44 
19 

33 

1 

42.4 

18.6 

VANCEBuRG  DAM  32 

MAX 
MIN 

50 
37 

46 
27 

42 

19 

47 
11 

57 
18 

51 
38 

43 

30 

37 
19 

*2 
21 

34 
29 

35 

8 

40 
9 

40 
32 

42 
31 

36 
22 

44 
32 

47 
20 

40 
29 

37 
29 

38 
29 

34 
25 

30 
15 

39 
12 

38 

20 

54 
18 

45 
31 

48 
15 

39 
23 

48 
17 

42,2 
23.0 

NEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

51 
2<) 

48 
20 

46 
17 

44 
12 

50 
12 

58 
15 

44 
38 

40 
23 

38 

22 

44 
26 

34 
15 

33 

2 

40 
3 

39 

i0 

44 
19 

42 
25 

37 
15 

52 

16 

39 
29 

36 
30 

34 
26 

31 
17 

30 

7 

39 

7 

41 
16 

52 

18 

44 

14 

45 
17 

37 
2 

41.8 
18.0 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

50 

40 

51 
22 

61 

20 

50 
18 

56 
18 

58 
22 

43 
35 

39 
23 

*1 
23 

48 
30 

43 
19 

43 
14 

44 
14 

44 
27 

47 
25 

46 
32 

37 
19 

54 

19 

38 
33 

38 
29 

37 
24 

36 
19 

32 

10 

42 
17 

50 
23 

51 
26 

45 
20 

49 
20 

37 
13 

45.2 
22.6 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 

m  p.  h 

Relative  humidity  averages  -          Kr   ,    ,  ,     ... 

Number  ot  days  with  precipitation 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Station 

Prevailing 

I  if 

o  o  > 

s  a  • 

Q.r  a 

a 
> 
< 

1  _S 

1  i 

°       ! 

a  "o  j> 

5   -1 

£  £ 

1:00   AM 
EST 

7i00   AM 
EST 

1>00    PM 
EST 

7>00    PM 
EST 

Trace 

01 

o 
3 

en 

I 
o 

50-99 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

C0VIN670N  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

29 

30 
27 

6 

6 
6 

8.7 
9.3 
8.5 

23++ 
24++ 
28 

34 
24 

NW 

16 
6 
28+ 

81 
75 
76 

87   j   64      66   i   7 
79   i   65      64      5 

81      62      60      8 

1 

6 

6 
6 

6 

7 
7 

10      0     20 
1      0      0-     19 
0     0   J   0     21      54 

6.4 
5.9 
6.1 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


S*«  R«l«r«DC*  Not**  Following  Station  lnd»< 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
FEBRUARY    1964 


Day    of  month 


10   11   12   13   14   15    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


WESTERN  01 
BEAVER  DAM 

EDDYVILLE  LOCK  F 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

MURRAY 

0WENSB0R0  2  « 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

RUS5ELLV1LLE 

CENTRAL  02 
8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

IRVINGTON 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOWN 

SUMMER  SHADE 

BLUE  GRASS  03 
BEREA  COLLEGE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 
DANVILLE 
GEST  LOCK  3 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

EASTERN  04 
CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LONDON  FAA  AP 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

PIKEVILLE 

SOMERSET  1  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
)  SN  ON  GNO 


0.3 

T 


T      3.0 
T  2 


T        T        T        T 

T   !     T 


2.0   0,2 
1      T 


3.0 
2!        1 


0.1    1.3 
T  1 


T        T 


11     T 

5.1 

6         I 

5.0 


6.1 
T 


T 
T 

T 
T 

2.5 
3 

0.7 
T 

1.2 

1 

2.5 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
1 

T 

T 
1 

2 

1.0 
1 

1.1 

- 

- 

T        T 
T 


T      0.1       T 
T        T        T 


T         T 


0,5   0.1 

T 


T 

T 

T         T 
T        T 


T         T 

T 

T 


0.3 


Sao  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


T~ 

OBSERVATION 

^ 

OBSERVATION 

6 

2 

w 

o 

H 

U 

Z 
0 

p 

< 

TIME  AND 
TABLES 

0 

Z 

H 

O 

U 

| 

Z 

o 
p 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

3 

COUNTY 

< 

Q 

< 

o 

§ 

-J 

OBSERVER 

HI 

§1 

CTBTIAM 

LI 

COUNTY 

< 
Q 

< 
■J 

5 

z 

0 

OBSERVER 

I 

* 

o 

1 

s 

»**"**■*" 

1 

a 

u 

1 

S 

i 

3 1 

si 

§i 

ADDISON  DAM  *5 

0031 

BRECK INRIDGE 

• 

37  55 

86  -■". 

360 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PIKEVILLE 

6  3  5  J 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

686 

'jP 

6P 

C   H  <  U.S.  WEATHER  BUREAU 

0063  CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

1000 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

PRINCETON 

6S75 

CALDWELL 

2 

37  06 

87  53 

529 

5P 

5P 

| ALTON  M.  HARVILL 

ANCHORAGE 

0155  JEFFERSON 

T1  38  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

CHARLES  G.  BARRET 

,  RAVENNA  LOCK  12 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ASHLAND 

0254  BOYp 

7  38  27 

82  36 

559|  7A 

7AJ 

A5HLAN0  WATER  PLANT 

1  RICHMOND 

6805 

MADISON 

37  44 

84  18 

1122 

•A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

BARBOURVILLE 

0381  KNOX 

2j  36  52 

83  53 

1000 

I  ROCHESTER  LOCK  3 

ana;: 

OHIO 

3 

37  13 

86  54 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

,  BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

03971  NELSON 

8.  37  48 

85  28 

631 

SP 

H   ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

RUSSELLVILLE 

7  0  49 

LOGAN 

3 

36  51 

86  53 

590 

7A 

7A 

H  1  MRS.  GLADYS  TALLEY 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422J  ALLEN 

3  36  54 

86  08 

590 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SADIEVILLE 

1QT. 

SCOTT 

38  23 

84  33 

850 

' CLEM  FIGMTMASTER 

,  BAXTER 

04  501  HARLAN 

.  2i  36  51 

83  20 

1164 

7A 

7A 

:     |  C.  HOMER  NOLAN 

1  ST  MARY 

7096 

1 

37  35 

85  21 

743 

JOHN  B.  BAUER 

|  BEAVER  DAM 

0490|  OHIO 

3,  37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

H   E.  G*  YOUNG 

1  SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORO 

37  56 

8*  49 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BENTON 

0611  MARSHALL 

9  36  51 

88  20 

395 

C     JAMES  H.  MILLER 

|  SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

5 

37  45 

63  05 

859 

I               STANLEY  GARDNER 

BENTON  2 

0615| MARSHALL 

9;  36  51 

88  20 

303 

5P 

5P' 

RADIO  STATION  WCBL 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

5 

37  44 

83  03 

920 

7A 

'  FORREST  C.  WILLIS 

j  SEREA  COLLEGE 

0619!  MADISON 

4  37  34 

84  IB 

10701  5P   5P 

t   H   BEREA  COLLEGE 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

ALLEN 

3l  36  44 

86  13 

850 

SP 

SP 

NOBLE  ALLEN 

8EREA 

0624; MADISON 

4.  37  34 

84  16 

MRS.GAYLE  D.DALE 

1  SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

ALLEN 

3  36  44 

86  13 

760 

BLAINE  1  W 

0752  LAWRENCE 

1  38  02 

82  52 

690 

BA   8A 

JOHN  LEE  BURTON 

1  SEBREE 

7234 

WEBSTER 

3  37  36 

67  32 

360 

9A 

ORLANOER  C.  CRAIG 

BONNIEVTLLE  »  N 

0854' HART 

3  37  26 

B5  54 

730 

SP   5P 

1 ODUS  MCDOWELL 

1  SHELBYVILLE 

T324 

SHELBY 

8  36  13 

85  16 

841 

7A 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

BOWLING  GREEN 

090*  WARREN 

3  37  00 

86  26 

536 

7A 

' JAMES  R.  EDWARDS 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

8.  38  00 

86  43 

426 

HA 

HENRY  M  WATERS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909,  WARREN 

3,  36  58 

66  26 

535 

MID  MID 

H   FEO.  AVIATION  AGENCY 

SMITHFIELD  4  5 

7473 

SHELBY 

8  38  20 

85  16 

862 

I      GEORGE  E.  SIMPSON 

BRAOFORDSVILLE 

0940:  MARION 

85  09 

660 

8A   8A 

JAMES  T.  MULLINS 

1  SOMERSET  2  NE 

-"><18 

PULASKI 

2  37  06 

B*  37 

955 

C      ROY  L  A880TT 

BROWNSVILLE 

1047  EDMONSON 

jl  37  12 

86  16 

557 

1   7A 

1  MRS.  TEMPIE  LOU  SMITH 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

21  37  07 

8*  37 

1050 

6P 

H   RADIO  STA  WSFC 

BUCKHORN 

1080 

PERRY 

*|  37  21 

83  23 

936 

7A   7A 

:    1  CORPS  OF  ENGINEERS 

SPRINGF1EL0 

760* 

WASHINGTON 

B 

37  41 

85  14 

7  38 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

BURDINE  2    NE 

1120 

PIKE 

11  37  13 

62  35 

1643 

8A| 

:      EDWIN  E.  JOHNSON 

1  STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

2 

36  43 

8*  29 

1420 

7A 

7A 

C      MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

BURKE5VILLE 

1137 

CUMBERLAND 

21  36  47 

85  22 

605 

7A| 

MARVIN  M.  LEE 

,  SUMMER  SHADE 

rsoc 

METCALFE 

3 

36  53 

85  43 

864 

6P 

6P 

H   CHAS.  H.  MC  MU«TREY 

CADIZ  LOCK  E 

1306 

TRIGG 

2  36  46 

87  58 

364 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TATHAM  SPRINGS 

792* 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

670 

:     ' CHARLIE  S.  KAYS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227  MC  LEAN 

3.  37  32 

87  16 

402 

7A, 

:      CORPS  OF  ENGINEERS 

TAYLORSVILLE 

7948^  SPENCER         8  38  02 

86  21 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

CAMPBELLSVILLE 

1256  TAYLOR 

3  37  20 

B5  21 

771   6P   6P 

H   ALVA  MC  K1NLEY               TOMAHAWK  1  WSW 

7955  MARTIN          1  37  52 

82  37 

7A 

7A 

MRS  WM  T  WILLIAMSON 

CANEYVlLLE 

1294.  GRAYSON 

3  37  25 

86  30 

600       7A 

G.  V.  COX  SR.              T0MPK1NSVILLE 

B060,  MONROE          3  36  43 

85  43 

930 

C      CLYDE  EUBANK 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345  CARROLL 

4  36  41 

85  11 

480 

4P   7A 

C      CORPS  OF  ENGINEERS         TYRONE  LOCK  5 

8179  ANDERSON        4  38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406  HARDIN 

8  37  40 

85  57 

734 

7A 

7A 

WILLIAM  S.  VERTREES        UNIONTOWN  DAM  49 

8197:  UNION           7  37  46 

87  57 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576  POWELL 

A  37  52 

83  66 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ            !  VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246'  JESSAMINE       4  37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLERMONT  1  SSE 

1611  BULLITT 

B  37  55 

85  40 

540 

5P 

9P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

VANBUREN 

B250i  ANDERSON        8  37  58 

85  10 

550 

8A 

MRS.  EONA  LOVE 

CLINTON 

1631,  HICKMAN 

6  36  41 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

VANCEBURG  DAM  32 

8259  LEWIS           7[  38  39 

83  21 

625 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COBB 

1663;  CALDWELL 

2;  36  59 

490 

7A 

MRS  BENNIE  8.  WHITE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

8446'  GALLATIN        7  38  46 

84  58 

466 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704  ESTILL 

84  06 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESBURG  7  NE 

8486  LINCOLN         2,   37  25 

84  36 

1215 

5P 

5P 

MRS.  RITA  RIDOER 

•COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855,  BOONE 

7.  39  04 

84  40 

669 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

, WEST  LIBERTY 

B551  MORGAN        1  5|  37  55 

83  15 

795 

7A 

REYNOLD  V  8R0WN 

CUMBERLAND 

1964  HARLAN 

2>  36  58 

82  59 

1463 

6P 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

WILLIAMSBURG  2 

87091  WHITLEY       1   2  36  43 

84  09 

1100 

8A 

8A 

1  ESTIL  M.  MEADOWS 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969  WHITLEY 

2,  36  50 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

8714  GRANT         i   4 

38  39 

84  37 

920 

7A 

H   HAROLD  R.  CONNLEY 

CYnThIANA 

1998  HARRISON 

5  38  23 

84  IB 

684 

7A 

M   MARSHALL  HILL 

WILLOW  LOCK  13 

8724'  LEE           '   4 

37  36 

83  50 

649 

6A 

■  CORPS  OF  ENGINEERS 

CYnThIANA  2 

2003  HARRISON 

5  38  23 

84  17 

719 

8A   8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

! WOLF  CREEK  DAM 

8807  RUSSELL         2 

36  52 

85  09 

BA 

8A 

BAC      CORPS  OF  ENGINEERS 

DANVILLE 

2040  BOYLE 

4  37  39 

84  46 

955 

7AJ  7A 

R.  P.  C0L01R0N 

WOODBURY  LOCK  4 

8824  BUTLER        1  3 

37  11 

86  38 

504 

C     CORPS  OF  ENGINEERS 

DAVELLA 

2053  MARTIN 

1  37  48 

82  32 

770 

: 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

NEW  STATIONS 

DELPHI  A  1  E 

2132  PERRY 

4  37  02 

83  07 

1660 

1  8A 

: 

THOMAS  M.  GRAHAM 

DEMA 

2139  FLOYD 

1  37  25 

82  48 

850 

5P|  5P 

1SHMAEL  HOPKINS  JR 

| ARLINGTON 

0214 

CARLISLE 

6 

36  48 

B9  01 

2B0 

6P 

6P 

OAVID  D  DU8ROCK 

DEWEY  DAM 

2180  FLOYD 

1  37  45 

82  47 

653 

7A   7A 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

■CROFTON  •  ENE 

1932 

CHRISTIAN 

3 

37  05 

87  21 

750 

C    ICLEATUS  E  BRINKLEY 

DIX  QAM 

2214,  MERCER 

4  37  48 

84  43 

870 

4P|  7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

InOLIN  RIVER  RESERVOIR 

SR3<- 

EDMONSON 

3 

37  17 

86  15 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DUNDEE  *  ESE 

2358!  OHIO 

3|  37  33 

86  43 

431 

7A 

: 

JESSE  L.  HUFF 

CCOSED  STATIONS 

DUNMOA 

2366  MUHLENBERG 

3.  37  05 

87  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  GIVENS 

OYER 

2391  BRECKENRIDGE 

3  37  43 

86  13 

793 

LENA  BLAIR 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

3 

37  03 

87  20 

740 

C 

CLOSED  2/13/64 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2445  LYON 

2  37  03 

88  05 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILBURN  1  E 

SM5 

CARLISLE 

36  48 

B8  53 

345 

6P 

CLOSED  2/4/64 

EDMONTON 

2469  METCALFE 

3.  37  00 

85  37 

865 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510  HARDIN 

3|  37  41 

85  52 

739 

6A 

6A 

RADIO  STATION  W1EL 

ELKHORN  CITr 

2528  P]KE 

li  37  IB 

82  21 

BOO 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548  TODD 

2  36  47 

87  10 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALLS  OF  ROUGH 

2770  GRAYSON 

3,  37  36 

86  33 

470 

7A 

7A 

ARLIE  C.  ESKRIDGE 

FALMOUTH 

2775  PENDLETON 

5,  38  40 

84  20 

560 

EVERETT  F.ALLEN 

FARMERS 

2791  ROWAN 

Si  3B  09 

B3  33 

668 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMINGSBURG 

2903J  FLEMING 

5|  38  25 

B3  43 

7A 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  2 

2908  FLEMING 

51  38  25 

83  45 

920 

6P 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953  MADISON 

4  37  54 

B4  16 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961  CRITTENDEN 

71  37  28 

88  06 

356 

MID 

6A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

3006 

BELL 

2  36  47 

83  '.5 

1005 

SA 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  * 

3028 

FRANKLIN 

4i  38  14 

84  62 

504 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

1036 

SIMPSON 

3|  36  43 

B6  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FREEBURN  2  Sw 

3046 

PIKE 

11  37  33 

82  10 

730 

SA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

30  52  MENIFEE 

5;  37  57 

83  39 

864 

7A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112  MONROE 

3  36  36 

B3  48 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194  SCOTT 

4,  38  12 

84  33 

888 

WILLIAM  F.  BRAM8LETT 

GEST  LOCK  3 

3203  HENRY 

4  38  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241  BARREN 

3  37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246  BARREN 

3  37  00 

85  55 

608 

AP 

6P 

RAOIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252  HAROIN 

3  37  36 

B5  54 

710 

7A 

MRS  INEZ  E.HILL 

GOLDEN  POND  B  N 

32951  TRIGG 

2  36  54 

SB  00 

400 

7A 

7A 

FISH  +  WLDLF.  REFUGE 

GBAYSON  1  SE 

7'  38  19 

62  56 

900 

6A 

1  ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430  GREEN 

3  37  15 

85  30 

630 

'  HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  ESE 

34351  GREEN 

31  37  15 

B6  30 

626 

.  JOHN  D  BRANDON 

GREENVILLE  2  W 

34511  MUHLENBERG 

3[  37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

1  C.  R.  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

3 

37  03 

87  20 

740 

:    !  CLOSED  2/13/64 

HARTFORO  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

429 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3  7  0-i 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

63  11 

880 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741 

LEE 

* 

37  33 

83  46 

663 

4P 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

HENDERSON 

T 

37  45 

87  38 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

CHRISTIAN 

Z 

36  44 

67  34 

512 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  34 

B9  10 

375 

5P 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837  JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929] LARUE 

3 

B5  44 

7B8 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

H0PKJNSV1LLE 

3994  CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

4093  LESLIE 

37  10 

83  23 

920 

SA 

BA 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

4165  BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

6  50 

6P 

6P 

FLOYD  G.  R0B8INS 

JACKSON 

4196  BREATHITT 

37  33 

83  23 

7A 

7A 

CHARLES  L  SACK 

JEREMIAH 

4255  LETCHER 

* 

37  10 

82  66 

1150 

SP 

HOBART  ISON 

KEENE  1  SSW 

4369  JESSAMINE 

4 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

LA  GRANGE  Z  NNW 

4595  OLDHAM 

7 

38  26 

85  23 

880 

5P 

S.  R.  VARA8LE 

LANCASTER 

4620  GARRARO 

37  37 

84  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHF1EL0 

4703  GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

642 

C.P 

9A 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746;  FAYETTE 

38  02 

84  36 

966 

MID 

MID 

:  HJi  U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

1.755 

CASEY 

3 

37  21 

84  55 

:      FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 

H29 

JESSAMINE 

37  45 

84  36 

521 

8A 

:      CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYO  GREENUP  DAM 

*B*1 

GREENUP 

3B  39 

82  52 

537 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

HENRY 

38  26 

64  58 

485 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

* 

37  51 

84  02 

773 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

4893  LAUREL 

2 

37  08 

84  OB 

1255 

LONDON  WATER  PLANT 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

4898  LAUREL 
4946  LAWRENCE 

2  37  05 

I  38  07 

84  06 
82  38 

1191 
662 

"ID 

"ID 
7A 

H  1  FEO.  AVIATION  AGENCY 
:     i LE8AN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

4949  JEFFERSON 

l\   38  14 

89  46 

462 

MID 

HID 

:      LOUISVILLE  G.  +  E.  CO. 

■LOUISVILLE  WB  AP 

4954  JEFFERSON 

71  38  11 

85  44 

477 

MID 

MIO 

:   HJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955  JEFFERSON 

7  38  17 

85  48 

403 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

496T  BALLARD 

6  36  58 

88  50 

370 

SP 

5P 

l  BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002  BARREN 

3  36  53 

86  02 

736 

:      W1LLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067  HOPKINS 

3!  37  19 

87  29 

439 

7A 

:     HOMER  WEL80RN.  JR. 

m*mmoTh  cave  park 

5097' EDMONSON 

3  37  1. 

86  05 

800 

SP 

IP 

H  :  NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  A  SE 

51111  CLAY 

4  37  06 

83  43 

850 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

m 

MARTIN 

5171  FLOYO 

1,  37  34 

62  45 

660 

7A 

1  MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYP |ELO 

5230  GRAVES 

6.  36  44 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYF1ELD  ELEC.t-  WTR.CO. 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243  MASON 

7  38  38 

83  42 

515 

7A 

:   H   CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

529i:  JACKSON 

2,  37  26 

84  00 

1000 

8A 

8A 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301  PENDLETON 

5  38  36 

8*  16 

662 

:      RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

5370!  PIKE 

1  37  34 

82  27 

7  30 

:      MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIDOLESBORO 

5389|  BELL 

2  36  37 

83  43 

1135 

7A 

7A 

H   MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

53941  BELL 

2  36  38 

83  43 

1130 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407  WOODFORD 

4  38  09 

84  41 

770 

7A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILBURN  1  E 

5415  CARLISLE 

6  36  48 

88  53 

345 

6P 

6P 

CLOSED  2/4/64 

MILLERSBURG  2    N 

5430  BOURBON 

51  38  19 

84  09 

810 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5436  GRAYSON 

3,  37  27 

86  03 

588 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONT I CELLO 

5524  WAYNE 

2  36  50 

B4  50 

928 

6P 

7A 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555; ROWAN 

9  38  11 

83  26 

750 

PROF.  HENRY  C.  HAG6AN 

MOUNT  STERLING 

56401  MONTGOMERY 

9 

38  04 

83  56 

910 

SP 

5P 

MOUNT  VERNON 

5648  ROCKCASTLE 

2 

84  20 

SP 

bP 

WILLIAM  H  COX 

MUNFOHOVILLE 

5664, HART 

3 

85  53 

7A 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

5694. CALLOWAY 

36  36 

88  20 

520 

8A 

JOHN  E.  SCOTT 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013  CARTER 

7 

36  19 

83  12 

895 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020  HOPKINS 

7,  37  14 

87  47 

533 

6A 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6026  CLAY 

37  16 

83  39 

7*1 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091  DAVIESS 

37  46 

87  09 

9P 

7A 

VIRGIL  0.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  *6 

6096  DAVIESS 

7 

37  47 

87  07 

404 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106  OWEN 

38  32 

84  50 

820 

4P 

ALGER  A  REOMON 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

61101 MC  CRACKEN 

7 

37  04 

88  46 

396 

MIL- 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115! MC  CRACKEN 

7 

37  06 

88  37 

340 

SP 

RADIO  STATION  WPAD 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT    , 

6117. MC  CRACKEN 

37  06 

88  36 

325 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE  1  S 

6136  JOHNSON 

37  48 

SZ  49 

620 

7A 

JAMES  0  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLAMT    \ 

1 

6153  MUHLENBURG 

3 

37  16 

86  59 

402 

7* 

7A 

-BIG   SANDYi       2-CUMBERLAND, 


LICKING,       6-MISSISSIPPh       T-OHIO,       8-SALT,       9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 

of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologiat ,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Experiment  Station,  Lexington, 
ce  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data-  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day 

the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation 
s  ending  at  time  oi  oDservatlon. 

climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Ground"  Table  are  the  water 
uently  occasional  drifting  a 

•Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

re"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day 

s  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


R 

Amounts  from  recordir 

g  gage.   (These 

SS 

This  entry  in  time  oi 

observation  co 

T 

Trace,  an  amount  too 

small  to  measure 

V 

Includes  total  for  pi 

evious  month. 

X 

Observation  time  is  1 

:00  a.m. ,  EST  o 

VAR 

This  entry  in  time  oi 

observation  co 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this 
state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather 
Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. , 
20402. 

USCOMH-WB-Asheville,  N.  C.  -4/22/64-775 
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KENTUCKY  -  MARCH  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  81°  on  the  4th  at  Dema 

Lowest  Temperature:        3°  on  the  1st  at  McKee 

Greatest  Total  Precipitation:       17.  82  inches  at  Sebree 

Least  Total  Precipitation:  3.  68  inches  at  Jeremiah 

Greatest  One-Day  Precipitation:         8.  00  inches  on  the  4th    at  Paducah 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      3.  7    inches  at  Cumberland 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        5  inches  on  the  1st  at  Mc  Kee 


SPECIAL    WEATHER     SUMMARY 


The  heavy  rain  which  fell  during  the  first  10  days  made 
it  the  wettest  March  on  record  at  most  reporting  points 
in  the  northwest  half  of  Kentucky  -  that  area  north  of  a 
line  oriented  southwest  to  northeast  and  located  approx- 
imately just  south  of  Vanceburg,  Lexington,  andRussell- 
ville.     During  this  period  heavy  downpours  at  many  loca- 
tions in  the  same  area  set  new   24-hour  records  for 
March,  and  at  several  locations  new  24-hour  records 
for  any  month.     Almost  all  reporting  points  in  this  area 
had  24-hour  totals  greater  than  3  inches.    At  least  five 
stations  just  south  of  the  Ohio  River  from  the  vicinity  of 
Louisville  to  Paducah  had  24-hour  totals  ranging  from  6 
to  8  inches;    based  on  past  records  the  probability  of 
rainfalls  of  these  intensities  occurring  in  any  month  is 
less  than  once  in  a  hundred  years. 

Monthly  totals  in  this  area  ranged  from  10  to  18  inches, 
about  5  to  13  inches  above  normal.     Over  the  remainder 
of  the  State  totals  ranged  from  near  normal  to  about  5 
inches  above  normal.     Precipitation  was  near  to  above 
normal  in  all  areas  in  Kentucky  for  the  first  time  since 
July  1963.     The  U.    S.    Department  of  Interior  Geological 
Survey  ("Water  Resources  Review"  of  April  1964)   stated 
that  in  March,   "Ground-water  levels  rose  significantly 
during  the  first  10  days  of  the  month. . .  However,  month- 
end  levels  were  about   2  feet  below  average  owing  to  un- 
favorable antecedent  conditions". 

Heavy  rain  on  the  4th  and  5th  was  responsible  for  flash 
flooding  in  some  areas,  water  in  streets,   fields,   and 
basements  over  much  of  the  north  central  and  western 
sections  of  Kentucky;    high  winds  on  the  4th  were  res- 
ponsible for  damage  at  a  number  of  locations.    Additional 
heavy  rain  on  the  8th  through  the  10th  in  the  same  areas 
brought  serious  flooding,   principally  along  the  Ohio  River 
and  its  tributaries,  with  flood  peaks  exceeding  peaks  of 


record  at  a  number  of  gaging  stations.     The  Red  Cross 
estimated  that  as  a  result  of  the  floods  6,  100  families  in 
Kentucky  were  affected;    10  persons  were  dead  and  545 
injured  or  made  ill;    4,  970  homes,    100  house  trailers, 
315  farm  buildings,   and  208  small  businesses  were  dam- 
aged or  destroyed.     Many  thousands  of  residents  were 
evacuated.    It  is  estimated  that  in  excess  of  100,000 
acres  were  flooded,   and  U.   S.  Army  Engineers  estimat- 
ed flood  damage  in  Kentucky  at  slightly  in  excess  of  $55 
million.     Parts  of  the  State  affected  by  the  floods  were 
declared   disaster  areas  by  President  Johnson. 

At  least  five  tornadoes  occurred  during  the  month.  Two 
tornadoes  on  the  4th  in  western  Kentucky  were  responsi- 
ble for  3  persons  killed,  29  injured,  and  extensive  dam- 
age. A  tornado  on  the  10th  in  northeastern  Kentucky  was 
responsible  for  some  local  damage.  Two  tornadoes  on 
the  night  of  the  25th  were  responsible  for  one  person  in- 
jured and  for  considerable  damage  in  three  north  central 
counties. 

Early  morning  temperatures  dropped  to  the  middle  teens 
to  lower  twenties  range  in  all  sections  of  Kentucky  on  at 
least  one  day  of  the  period  March  29-31.  New  minimum 
temperature  records  for  one  or  more  of  these  dates  were 
set  at  a  number  of  locations. 


Allen  B.   Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agronomy  Department 
Agricultural  Experiment  Station 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky       40506 
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WESTERN  01 

ARLINGTON 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 

60.5 
62.2 
58.7 
58.5 

36.8 
36.5 
35.4 
32.6 

48.7 
49.4 
47.1 
45.6 

77 
75 
75 
75 

24 
24 
25* 
25 

21 
20 
21 
18 

30* 
30 
30 
30 
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477 
552 
599 

0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 

12 
12 
12 
19 

0 
0 
0 
0 

14.00 
15,64 
14.10 
15.01 

9.30 

4.63 
5.75 
3.55 
4.00 

4 
9 
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.0 
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0 
0 
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10 

6 
4 
7 
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'4 
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4 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  T  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

60.5 
58.9 
63.3 
59.2 
61.5 

37.0 
•  36.0 
37,3 
33.6 
36.2 

48.8 
47.5 
50.3 
46.4 
48.9 
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11 
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14 
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12.81 
17.46 
13.61 
10.92 
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MADISONVILLE  1  SE 
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MURRAY 
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PADUCAH  FAA  AIRPORT 

61.0 
61.3 
59.1 
59.2 
57.6 
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38.5 
35.9 
36.2 
36.1 

48.9 
49.9 
47.5 
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25* 

20 
19 
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557 
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RUSSELLVILLE 

62.0 
57.7' 
62.2 

59.4 

38,4 
33.8 
34.7 
34.2 

50.2 
45.8 
48,5 
46.8 
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77 
77 
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75 

14 
25 
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25 

21 
20 
15 
20 

30 
30 
31. 
30 
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592 

507 
558 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
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15 
15 
16 

0 
0 
0 
0 

17.73 

13.46 
14.90 
13.19 

12.88 

9,91 
8.14 

8.00 
3.90 
4,70 
3.28 
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10 
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1.2 
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ANCHORAGE 

BARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

57.7 
60.7 
57. 9M 
58.0 
58.6 

33.4 
36.8 
32. 4M 
32.2 
36.1 

45.6 

48.8 
45.  2M 
45,1 
47,4 

1.9 

.0 

74 
74 
75 
74 
73 

24 

25* 

25 

24 

24 

17 
19 
19 
16 
22 

26 

30 
31 
30, 
30 
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497 
608 
614 
540 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

11 

16 
16 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

15.26 
13.79 
5.68 
12.60 
10.52 
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5.26 
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ELIZABETHTOWN 

59.8 
57.6 
60.2 

36.3 

30,5 
33.8 

48.1 
44.1 
47.0 

-   .3 

73 
73 
75 

24 
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24 
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17 
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27 
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0 
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56.  4M 

59.4 

57.1 
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47.8 
45.3 
48.6 

49.3 

2.0 

76 
74 
75 

75 

24 
24 
24 

24 

20 
20 
17 

22 

30* 
30* 
30 

30 

527 
603 
501 

475 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

9 
14 
12 

10 

0 
0 
0 

0 

14.56 
14.91 
10.95 

8.62 

10.32 

5.85 
6.97 
2.90 

2.10 

9 
9 

4 

10 

.0 
.2 

T 

,0 

0 

T 
0 

0 

30+ 

9 
8 
9 

11 

5 
4 
4 

5 

4 
4 
4 

3 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

60.1 
58.1 

34.5 

33.0 

47.3 
45.6 

74 
75 

24 
5 

19 
20 

30 

30* 

542 

596 

0 
0 

0 
0 

15 

18 

0 
0 

8.79 
7.72 

1.85 
1.39 

4 
5 

T 

.0 

0 

1 

1 

10 
12 

5 

7 

4 
2 

DIVISION 

46.7 

.8 

11.42 

6.43 

.1 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT    R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

60.4 
57.8 
54.2 
55. 1M 
54.8 

36.9 

34.9 
32.0 
31. 1M 
30.1 

48.7 
46.4 
43.1 

43. 1M 
42.5 

2.5 

2.5 

75 
73 
72 

74 
73 

5 
24 
24 
25 
25 

17 
18 
14 
17 
16 

30 
18 
18 
18 
30 

498 
571 
671 
674 
692 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

10 
17 
15 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

8.08 
14.00 
12,18 
14.32 
10.59 

3,44 
9.84 
8.39 

5.63 

2.05 
3.66 
5.21 

3.60 
3.02 

8 
5 
9 
10 
5 

.4 
.0 

1.3 
T 

1.0 

0 
0 

T 
0 

1 

31* 

30 

12 

12 

9 

11 

10 

4 
5 

4 

8 
8 

3 

4 
2 

4 

3 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

59.4 

55. 6M 
55.5 
54.3 
56.4 

34.9 

29. 7M 
33.5 
30.9 
34.1 

47.2 

42. 7M 
44.5 
42.6 
45.3 

-  1.6 
2.1 

73 
73 

70 
73 
73 

24  . 
25 

24 
25 
24 

17 
14 
15 
17 
17 

30 

1 
18 

1 
30. 

546 
694 
628 
688 
606 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

14 
18 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

10.19 

10.32 
13.59 
10.06 

9.11 
5.31 

2.17 
2.76 
3.58 
3.98 
3.54 

10 
9 
4 

10 
4 

.0 

T 

T 

T 

.3 

0 

T 
0 
T 

T 

30 

30 
30* 

11 

10 

11 

8 

8 

8 
4 
5 

4 

3 

4 
3 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 

53.6 

58.5 
56.8 
55.2 
53.1 

30.6 
34.7 
32.1 
32.5 

31.4 

42.1 
46.6 
44,5 
43.9 
42.3 

-  1.0 

-  1.9 

72 
72 
73 
72 

71 

25 

24 

24 

25, 

25 

15 
17 
17 
17 
18 

1 
30. 
31. 
30 
30 

703 
562 
629 
649 
699 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
13 
17 

18 
18 

0 

b 

0 
0 
0 

11.81 
9.10 

15.78 
9.51 

13.83 

7.33 
4.25 

8.71 

3.00 
3.08 
4.34 
3.11 
4.15 

5 

4 
9 
5 

10 

.0 
2.0 

.0 

1.5 

T 

0 
1 
0 
0 
T 

29* 

30 

10 

11 
12 
11 

7 

7 
6 

5 

3 

3 
5 
2 
5 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

M 
58.9 
51.9 

M 
35.1 
29. 8M 

M 
47.0 
40. 9M 

-  2.2 

72 
73 
71 

25 

4 
25 

18 
16 
12 

6* 
30 
10 

551 
743 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

13 
20 

0 
0 
0 

12.53 

9.16 

14.77 

8.13 
10.18 

3.35 

2.24 

4.13 

10 

5 

10 

.0 
.5 
.5 

0 
0 

1 

30 

12 
12 

5 

6 
8 

4 
3 

4 

DIVISION 

44.3 

-   .3 

11.75 

7.12 

.4 

EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  w 
CUMBERLAND 

56.2 

62.8 
56.6 

M 
60.5 

28.6 
32.5 
30.6 

M 
30.5 

42.4 
47.7 
43.6 

M 
45.5 

.  3.0 

74 
77 
78 

79 

25 
4 
5 

4 

6 
16 

11 

14 

1 

1 

1 

31 

692 
529 

657 

597 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

19 

15 

20 

17 

0 
0 
0 

0 

4.96 

5.05 

5.23 

D  6.53 

5.17 

.81 

1.37 
1.16 
1.70 

.81 

5 

15 
15 

5 

T 
1.0 
1.2 
1.5 
3.7 

T 
1 
T 
0 
T 

30* 
30 

30 

30 

7 
11 
10 

10 

4 
3 
3 

5 

1 
1 
2 

0 

DEMA 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  5E 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

64.0 
59.4 
60.3 
55.1 
62.7 

32.5 
29.7 
32.3 
29.9 

M 

48.3 

44.6 
46.3 
42.5 

M 

1.4 

81 
80 
73 
74 
77 

4 

5 
25* 
25, 

5 

18 
4 
13 
12 

31. 

1 
18 

1 

513 
627 
572 
692 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

16 
18 
13 

W 

0 
0 
0 
0 
0 

4.79 
4.64 
7.66 
5.61 
6.35 

3.03 
1.64 

1.54 
1.45 
1.79 
1.32 
2.05 

8 
9 
5 
5 
9 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
2 

T 
0 
3 

30* 

1 
30* 

1 

11 

8 
12 
10 

8 

5 
3 

6 
3 

4 

1 
1 
3 
2 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCKY 
MARCH    1964 


Temperature 


No.  of  Days 


.1 


Precipitation 


HYDEN 
JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 

MIDDLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  1  N 

STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

DIVISION 


57.8 
58.8 
59.3 
61.9 
55.6 

57.0 
61.4 
61.2 
63.3 

60.3 

56.1 

59.5m 
57.0 
57.5 
57.2 


30.6 
29.5 
33,5 

31.4 
27.9 

31.6 
36.2 
35.0 
33.5 

34.4 

31.5 

27. 8M 
34.0 
26.1 
31.5 


44.2 
44,2 
46.4 
46.7 
41.7 

44.3 

48.8 
48,1 
48.4 
47.4 

43.8 

43. 7M 
45.5 
42.8 
44.4 

45.3 


636 
640 
565 
562 
717 

637 
496 
517 
510 
539 

650 
645 
598 
682 
633 


5.35 

5.40 
5.07 
4.34 
7.56 

6.22 

5.11 
8.52 
4.64 
6.99 

4.57 

5.27 

10.10 

5.81 

5.06 

5.84 


5.63 

.27 

1.14 


1.35 

1.62 
1.50 

1.92 

1.72 
1.12 
2.65 
1.37 
2.22 

1.30 
1.06 
3.78 
1.50 
1.33 


1.0 
.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

0 

Day  of  Month 

llll 

3 

4  |  5  |  6 

7   8   9 

10   11 

12 

13   14 

15 

IE  |  17  |  18 

19  |  20  | 

21 

22  |  23   24 

25 

26   27 

28  |  29 

30 

31 

WESTERN  01 

ARLINGTON 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

14. OC 
IS. 64 
11.33 
13.72 

.12 
.23 

T 

.0! 
.19 

4.63 
5.07 

1.88   .88 
1.45  2.35 

2.32  4.06 
3.18  5.73 

2.50   .64 
1.01  2.65 

1.57 
.63 

4.19   T 
*.39 

.03 
.1! 

.51 
.09 

.07 
.17 

.12 
T 

.59 

.30   .17 
.39 
.36 

T 

T 

.01 

.12 
.22 

.20 

T 

.11 

.23 

T 

T 

COBB 

DUNDEE  A  ESE 

DUNMOR 

EDDYVILLE  LOCK  F 

ELKTON  2  S 

13.61 
13.41 
11.23 
14.  1C 
10.11 

.02 

T     T 

T 

.28 
.25 
.23 
.22 
.16 

2.00  1,15 
1.90  2.35 
2.06  1.64 
1.70  2.32 
2.27  1,51   T 

3.58  1.56 
1.50  2.05 
2.45   .90 
1.52  3.42 
1.81   .92 

4.15 
4.15 
2.90 
4.13 
2.30 

.09 

.04 
T 

.13 
.06 
.06 

.03 
•  30 

.40 
.51 
T 
.32 

.38 
.38 
.23 

.44 
.20 

.18 
.05 

.24 

.16 
.08 
.25 

.12 
.20 
.03 

T 
.05 

T     .04 

T 
T 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NX 

14.10 
9,50 
15.01 
12.81 
14.44 

T     T 
T 

.30 
.12 

.21 

T 

.95 

.09 
.29 

1.36  3.42 
.74  2.60 
3.55 
3.30 
1.23  3.21 

1.03  3.35 
1.67   T 
3.20  4.00 
2.34  4.78 
1.65  2.46 

2.98   T 
2.27 
2.00 
.88 
4.53 

.01 
.03 
.11 

.24 
.37 

T     .13 
.31 

.04 

.01 
.75 

.46 

.61 
.12 

.45 

.16   .50 
.42 

.30 

.03 
T 

.30 

T 

.29 
.10 
.27 

T 

.65 
.39 

.09   T 

T    T 
T 

T 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 

17.46 
13.61 
10.92 
16.22 
14.68 

.33 

.23 

T 

.33 

.04 
.11 
.2* 

5.84   .03 
3.50 

1.53  1.62 
5.50 
2.00  1.60 

1.91  6.26 
3.90  4,80 
2.33   ,76 
1.47  6.75 
1.80  3.25 

.58   T 
.50 
3.44 
.89 

4.7T 

.02 

.05 
.05 

.43 
.03 
.09 
.20 
T     .07 

.18 
.18 

.06   .61 

.30   .11 

.29 

.23   .20 
.30 

.15 

.22 

T 

1.23 

.29 
.62 
.02 

.12 

.09 
.20 

T 

T 

MAYFIELO 
MURRAY 
OLNEY 

0WENS80R0  2  w 
OWENSBORO  DAM  46 

13.93 
10.88 
14.29 
17.10 
16.15 

T 

.26 
.17 
.24 
.35 
.38 

1.73  1.96 
1.63  1.05 
2.32  1.41 
2.21  2.36 
1.63  3.10 

2.49  2.67 
2.61   .54 
1.71  3,62 
1.16  4.00 
.38  4.01 

4,29 
3,48 
4.20 
4.20 
4.00 

.03 
.06 

.10 
.11 

.11 
■  09 

.10 
.17 

.09 
.06 
.20 
.16 

.40 
.37 
.32 

.45 
.45 

T 

T 

.01 

.13 

.17 
.10 

T 

.21 

1.75 
1.75   T 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

14.91 
17.73 

13.48 
14.90 
13.19 

.30 
,30 

,58 

.03 

.21 

.11 

5.28 

6,00 

1.60  2,59 
3.77 
3,26  2,85 

.14  2.73  5.22 
1.27  6.62 
1.77  2.10 
2.21  4,70 
2.00  1.02 

.09   .09 

.77 
3,90 
3,24 
2,26 

T 
T 

.02   .06 
T 

.12 
.10 
.19 

.38 
.72 

•48   .02 
T     .35 

.34 

.19 
.17 

.17 
.11 

.07 

.46 
.42 
.04 

.40 

.06 
.21   T 

T 

T 

SEBREE 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

17.82 
11.91 

T 

.41 
.23 

2.75  3.10 
.97  2.59 

4.10  1.65 
.55  3.27 

3.22 

2.80 

.06 

.03 

.14 
.42 

.04 

.15 

.71 
.37 

.21 
.31 

1.43 

T 

CENTRAL  02 

ADDISON  OAM  45         // 
ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

16.15 
6.01 
15.26 
13.79 
5.68 

T 
.19 

.39 
.28 
.24 
.36 

1.33  3.84 
•   1.12 

4.20   .26 
4,30   .66 
.20 

T     .64  3,32 

•64   .60 
1.17  6.20 
2.40  2.30 

•    2.35 

4,34 

.45 

1.07 

2.24 

1.98 

.12 

.07 

.17 
.22 
.93 

.19 

4 

.32 
1.45 

.71 

.80 

.30 

.18 
,44 

.02 

.78 
.23 
.02 

.15 

T 

.33 

.13 

1.12 
.08 
.77 
.11 
.03 

T 
T 
.05   ,01 
.15 

.02 
.06 

60NNIEV1LLE  A  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRAOFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

12.60 
11.30 
10.52 

12.41 

.05 
T     .31 

.32 

.03 

.29 

5.10   .49 
1.63  3.60 
4.48 

1.58  4.21 

1.95  1.22 
2.00  1,00 
2.63  1.94 

1.96  .74 

1.91 
1.85 
.04   T 

2.04 

.03 

.44 

.12 

T     .76 

.14 

.34 

.69 

.83 

,28 

.12 

.06   .19 

.30 

.34 
.08 
T 

.12 

T 

.08 

.07 

.06 

.16 
.03 

.09 

T 

.09 
.04   T 

T 
T 
T 

BURKESVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

6.64 
9.11 

11.74 
D10.94 

13.52 

T 

■  16 
.33 
.1' 
.25 
.25 

.32  1.86   T 
1.98   .48 
1.61  3.20 
2.00  2.19   T 
2.33  2.45 

1.09   T 
2.37   .20 
1.58  1.08 
1.25  1.42 
2.36  2.62 

.75   T 
1.72 
2,83 
2,63 
2.10 

.03 

.31 
.23 

.07 
.22 
.12 

t.ll 

.68 
.27 
.33 

.45 

.16 
.28 
.32 
.27 
.33 

.53 
.62 
.29 
.31 
.32 

T 

.32 

T 
T 

.04 

.08 
.08 
.10 

.06 
.11 

.09 
.05   .04 

T 

.01   T 

T 

.03 
T 

T 

3  .03  .' 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
FALLS  OF  ROUGH 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 

6.11 

12.51 
6.79 
6.79 

.35 

.36 
.19 
.20 

.15  1.60 

1.30  1.90 
.14  1.62   T 
•    3.20 

1.30  1.10 

1.30  2.31 
.60   .21 
1.80 

1.73 

4,08 
•  96 

1.73 

.03 

.24 

.09 
.45 

.45 

.65 

.20 
1.11 
.75 

.16 

.35 

.42 

.05 

.44 

.30 
.52 
.43 

T 

.03 

.30 

.06 

.20 

.11 

.14 
.08 

.10 

.13 

T     .04 

T 
T 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  I  E 
GREENSBURG 
GREENSBURG  1  ESE 
IRVINGTON 

10.87 
12.29 
10.21 
10.11 
15.54 

.11 
.19 

.17 
.26 
.31 
.31 
.19 

3.01   .04 
1.83  3.95 
.32  2.80 
.32  2.80 
3.52   .56 

3.06   .86 
1.30  1.20 
1.10  1.51 
1.10  1,55 
2.06  5.81 

1.43 
2.90 
2.19 
2.19 

1.09 

.10 

.67 
.22 

.04 
.04 
.61 

.52 
.42 

1.20 
1.20 

.07   .36 
.25 

.15 
.15 
.29 

.31 
.20 
.55 

.49 

.59 

.14 

T 

.30 

.16 
T 

.26 

.12   T 

.04 
T 

T 
T 

.04 

.01 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

10.81 
9.88 
14,56 
14.91 
16.79 

.47 
.40 

.20 
.44 
.01 
T 

.64 

1.28  3.18   T 

.38  2.33 
4.63 
4.23   T 
1.62  4.23 

1.59   .90 

.69  1.77 
1.04  5.85 
1.09  6.97 

,24  2.87 

2.30 
1.96 
.23   T 

.17   .01 
4.60   T 

.02 

.10 

.09 
.10 

.14 
.36 
.36 

.41 
.20 

.46 
.96 

.15 

.36 

.41 
T     .40 
.02   .36 

.22 

.20 
.63 

T 
.16 

T 
.02 

.01 
1.05 
1.12 

T 

.15   T 
.10 

.01 
1.76 

T 
.13 

T 
T    .01 

.03 

.09 

T 
T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOWN 

MUNFORDVILLE 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

ROCHESTER  LOCK  3 

10.95 
11.36 
12.08 

10.67 

T 

T 

.34 
.30 
.30 

.17 

2.90  1.55 
1.59  3.63 
1.75  3.00 

1.57  2.00 

2.68   .16 

1.65   .81 
2.10   ,50 

1.98  1.57 

2.49 
2.09 
2.85 

2.65 

.04 

.20 

.08 
.08 

T 
•  63 

.60 

.26 

.24 
.24 
.32 

.30 

.10 
.14 
.45 

.06 

T 

.04 
.04 

.07 

.05 
.06 
.08 

.10   T 

.02   T 

T 

T 

.05 

T 

SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SU 
SHEPHEROSVILLE 
SUMMER  SHADE 
VANBUREN 

8.62 
6.30 

13.23 
8.79 

11.42 

.10 

.19 
.14 
.22 
.09 
.25 

1.72   .55 
.15  1.97 
1.50  2.78   T 
1.83 
1.75  3.30 

1.86   .11 
1.56   .33 

•     # 
1.63  1.63 
.60  1,10 

2.10 
2.47 
7.72 
1.10 
2.74   .39 

.05 

.47 
.30 
.03 
.21 

.65 
.75 
.17 
.84 
.65 

.12 

.31 

.09   .35 

.44 
.20 
.30 
.35 
.53 

.29 

.22 

T 
.24 

.12 
.20 
.04 
.15 

.19 

.13 

.07   T 

T 
T 

WOLF  CREEK  OAM 
WOODBURY  LOCK  A 

7.72 
12.97 

.31 
.18 

.67  1.39 
1.95  4.19 

.65   .67 
2.01   .96 

.77 
2.46 

.63 

.04 

1.16 

.57 

.25 

.23 

.43 

.10 

T 

.17 
.03 

.09 
.22 

.13 

T 
.03 

blue  grass  03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

6.08 
6.52 

14.00 
7.05 

12.18 

T 
T     .43 

.43 

.41 

.44 

!oi 

.82  1.49 

.13  2.33 
1.92  3.66   T 

.29  2.07   T 
3.67   T 

2.05   .13 
T    2.24 
.30  2.43 
.35  1,40 
.61  5,21 

1.19 
1.27   T 
3.37   T 
1.12   T 
.31   T 

.16 
,14 

.48 

T 

.41 

.03 

.62 

.46 
1.03 
.90 
.99 

.01 

.33 
.33 

.17 

.18 

T     .47 

.41 
.44 
.24 

.38 

.09 

T 
T 

T 

.02 
.38 

.11 

.13   T 
.33   T 

,06 
.01   T 

.12 

.12 

T 

.14 
T     ,02 

.04 

.09 
.01 
T 
T 

T    ! 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

OIX  DAM 
FALMOUTH 

14,20 
14.32 
10.59 
10.19 

.58 
.75 
.52 

.51 
.45 

.87  3.76 
.98  3.46 
.66  3.02 
1.01  2.05 
1.62   .29 

.39  2,25 
.51  2.00 
.55  1.26 
.75  1.68 
.31  2.76 

3.26   T 
3.60 
2.71 
2.17   .17 

.03 
T 

.01   .42 
.49 
T 

.30 
.37 

.52 

.50 
.84 
.68 
.61 

.32 
.33 

.20. 
.19 
.39 

.53 

.47 
.60 
.57 
.45 

.03 
.03 

.02 

.05 
.05 

1.17   T 
1.10 

.02   T 

.07 
1.06 

.02 
.11 

.03 

T 

T 

.08 

.08 

.02 

FLEMING SBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORO  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

10.06 
10.32 
9.46 
13.59 

12.37 

.53 

.56 

.05 
.56 

.41 
.41 

.46  3.87 
3.56   .90 

.49  3.13   T 
2.13  3.03 

.89  3.77 

•16  1.40 
1.43   .51 
.13  1,68 
,35  2.19 
■16  2.27 

1.84   T 
1.31 

1.70   .02 
3.98   T 

3.03 

T 
T 

.34 
.60 
.10 
.32 
.28 

.59 
.50 

.64 
.46 
.62 

.29 
.30 
.21 
.33 
.23 

.39 

.25 
.44 
.25 
.56 

.05 
.02 
.12 

T 

.03 
.03 

.08   T 
.06   T 
.07   .01 
.10 
.11 

.04 
.03   T 

.08 

T 
T 

T 
T 

.06 

.02 

T    . 
T    ! 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

16.03 
9.57 
10.32 
15.87 
10.01 

.49 
.43 

.44 
.37 
.72 

1.33  3,17 
,59  2,66 
,74  2.60 

4.75   .69 
.60  2.64 

.29  2,43 
,41  1.52 
1.06  1.66 
1.43  4.73 
2.00 

3.79 

2.26 
1.96 
1.10 
2.09 

.09 

,31 

.09 
,12 
.13 
.19 

.32 

.64 
.38 
.67 
.64 

.21 
.15 
.17 
.30 
.25 

.36 

.4? 

.49 
.35 

.56 

.02 

.03 

.16 

.03 

1.07 

.07 

T 
1.06   T 

.17 

T     .04 
T 

.06 
.12 

.15 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDWAY 

10.06 
9.19 
15.04 
11.81 
12.65 

.37 

.01 
.60 
.43 
.52 

.40 

3.54   7 
.63  2.60 

1.13  3.87 
.94  3.00 
.92  4.13 

1.73  2.72 
.70  1,16 
.31  2,30 
.12  2,26 
•30  1,96 

.19   T 
2.09 
4,92 

2.56   .01 
2.86 

T 

.02 
.02 

.71 

.41 
.09 
.33 

.05 
.68 
.21 
.98 
.71 

T     .58 

.13 
.33 

.10 
.24 

.11 
.55 

.36 
.65 
.63 

T 

T 

.02 

.02 

.06 

.02 
T 

T 

.53 

.48 
.10 

.01   .02 
.09 

T 

.03 

.02 

T 

T 

.01 
.03 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  5 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

9.10 
15.78 

9.51 
11.74 
13.83 

.49 
T 

T 

.46 

.53 

.50- 
.38 

3.08   T 
3.30  1.72 

.67  3.11   .03 

.67  3.64 
1.23  2.15 

1.60   .12 
.99  4.34 
.64   ,92 
.34  2.43 
.45  2.48 

1.69 
2.03 
1.96 
2.36   T 
4.19   .01 

.09 

.06 

.51 
.12 
.04 
.43 

.80 
.32 
.45 
.67 
.18 

.3T 
.30 
.22 
.19 
.23 

.48 
.36 
.40 
.50 
.35 

.11 
.02 

.02 

.01        T 

.12 

.04 

.01 

T 
1.29   T 

.05   T 
1.67   .01 

.13   .11 

.01 

.16 
.02 

T 
T 

.10 
.09 
.01 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  3 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

10.62 
13.13 
12.65 
9.28 

.40 
.31 

.42 

.45 

1.11  3.67 
1.28  3.64 

.78  4.45   T 

.72  2.63 

.88   .92 
.40  2.36 
.27  2.02 
.79  1.20 

2.49 
3.31   T 

3.00   T 
2.07   T 

.03 

.12 
.20 

.14 
.07 

.49 
.40 
.72 
.72 

• 

.23 

.22 

.14 

.45 

.40 
.50 
.45 

T 

T 
T 

.09 

.09   T 
.09   T 
.02   T 

T 

.02 

.03 

T 

.06 

.02 
.01 

g  Station      Indoi 


DAILY  PRECIPITATION 


— 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

12   3 

4   5   6 

7  |  8  |  9 

10 

11 

12 

13  j  14   15 

16  |  17   18 

19    20  | 

21 

22  |  23  |  24 

25 

26   27 

28  |  29  | 

30 

31 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

12. S3 

.48 

1.11  3.07 

.18  2,41 

3.38 

.15 

»     .34 

T 

.22 

.35 

.87   T 

T 

WAYNESBURG  7  NE 

9.16 

T    .35 

.26  2.24   T 

.79  1.87 

1.12 

T 

•25   .93 

.44 

.51 

T 

.15 

.16 

.09 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

14.77 

.33        .40 

1.40  2.B6   T 

.27  2.49 

4.13 

T 

.07 

.59   .51 

.24 

.Z^ 

.02   .01 

.92   .01 

.03 

.02 

EASTERN  04 

ASHLAND 

4.96 

.47 

.04  1.37   .01 

T         .86 

.69 

•  04 

.01 

.03   .08   .78 

.10 

.27 

.03 

.09 

.06 

.03 

BARBOURVILLE 

5.05 

.46 

.50 

.39   .78 

.32 

T 

.12  1.16 

.36 

."•2 

.05 

.16 

.29 

T 

.04 

BAXTER 

5.23 

.29 

T    1.02 

T     .10   .40 

.34 

.05  1.70 

.15 

.44 

.03 

.50 

.09 

.12 

BLAINE  1  W 

D  6.53 

ft 

1.98   .92 

.79   ,80 

.68 

■35   .42 

ft 

.31 

.13 

D 

.15 

BUCKHORN 

5.84 

.42        .25 

T     .65 

T    1.77 

.50 

.05 

.12  1.23 

.25 

.35 

T 

T 

.05 

.10 

.10 

T 

BUPDINE  2  NE 

5.02 

.20 

.55 

1.55 

.10 

1.10 

.56 

.26 

.35 

.35 

T 

CLAY  CITY  1  WNW 

6.74 

.50 

.55  1.60 

•40   .90 

1.15 

.06   .68 

.26 

.40 

.04 

,06 

.14 

T 

CUMBERLAND 

5.17 

.08   .10 

T     .81 

.76 

•  53 

.67   .79 

.30 

.32 

.06 

.02 

.37 

.09   .03 

.24 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

4.26 

.12   .19 

.02   .30 

1.21   .03 

•  26 

.23   ,85 

.24 

.32 

.18 

.17 

.06 

.06 

DElPhIA  1  E 

D  5.22 

.25 

1.05 

.55   .55 

.25 

.03 

.05  1.00 

.28 

.26 

.06 

.04 

.47 

.10 

.oe>  .20 

DEMA 

4.79 

T     .17 

.12   .68 

1.54 

.25 

.52   ,50 

.53 

.15 

T 

T 

.18 

T 

.15 

DEWEY  DAM 

4.64 

.16 

T     .41 

1.45 

,60 

T 

,07   ,95 

.45 

.40 

.05 

T 

T 

.10 

T 

ELKHORN  CITY 

- 

.54 

.62 

1.45 

1.05 

.32 

.65 

- 

- 

- 

- 

- 

FARMERS 

7.66 

.55 

.41  1.79   T 

.20  1.40 

1.23 

.03 

.32   .55 

.27 

.52 

.09 

.12   T 

.13 

.03 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

5.24 

.57 

T     .81 

.42   ,22 

.25 

.08  1.58 

.02 

.19 

.43 

.02 

.07 

.37 

.12 

.09 

FREEBURN  2  SW 

4.51 

.05 

•01   .44 

1.39 

.23 

•  02 

1.06 

.06 

.53 

.13 

.06 

.01 

.27 

.06 

.17 

.02 

FRENCHBURG 

8.53 

.51 

.47  2.01 

.01   .43  1.47 

1.47 

.05 

.10   .65 

.41 

.42 

.14 

•  01 

.10 

.15 

.13 

GRAYSON  1  SE 

5.61 

.49 

.30  1,32 

.10  1.07 

.93 

.05 

.02 

.21   .45 

.24 

.25 

.05 

.09   T 

T 

.04 

T 

HA2AR0  WATER  WORKS 

5.79 

.25 

.02   .80 

1.55 

.53 

.06  1.26 

.42 

.26 

.06 

.22 

.12   .24 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

6.35 

.50 

T    1.07 

.08  2.05 

.48 

T 

.05  1.25 

.30 

.32 

.02 

T 

.06 

.05 

.10 

.02 

HYDEN 

5.35 

.28 

T     .70 

.07  1,35 

.45 

T 

.04  1.15 

.41 

.31 

.06 

.02 

.21 

.15 

.15 

JACKSON 

5.40 

.32 

.01   .80   .01 

.01   .03  1.62 

.38 

.02 

.01 

.08  1.13 

.01 

.41 

.28 

.05 

.05 

.09 

.08 

.01 

JEREMIAH 

3.68 

.23 

.34 

1.64 

•  06 

.07   .45 

.35 

.07 

.12 

.35 

LLOYD  GREENUP  DAM 

6.73 

.44 

.34  1.64 

T     T    1.18 

1.29 

.02 

T 

T    1.03 

.06 

.24 

.05 

.28 

.07 

.09 

T 

LONDON  FAA  AP 

5.07 

T     .23   .07 

.58 

1.50   ,29 

.04 

1.31   .18 

.04   ,23 

.25 

T 

.14 

T 

.05   ,12 

T 

LOUISA  2 

5.09 

.72 

.05   .78 

.02  1.31 

.59 

T 

.71 

.22 

.35 

.10 

.09 

.07 

.08 

T 

MANCHESTER  4  SE 

4.34 

.21 

.50 

1.09 

.49 

•    1.18 

.28 

.31 

.13 

.05 

.10 

MARTIN 

4.62 

.20 

T     .60 

T    1.42 

•  45 

•10   .98 

.51 

.21 

T 

T 

.15 

T 

MC  KEE 

7.56 

.46 

.03  1.67 

.27  1.92 

•  56 

.35  1.05 

.39 

.35 

.01 

T 

.22 

.14 

.06 

MIDDLESBORO 

6.22 

.45 

1.25 

.23   .21 

■  46 

.04 

•09  1.72 

.05 

.18 

.47 

.03 

.09 

.87 

.06 

MONTICELLO 

5.11 

.37 

.76 

.77   ,59 

.35 

T 

.20  1.12 

.22 

.48 

•  07 

.14 

.04 

T 

MOUNT  VERNON 

8.52 

T     .31 

.82  1.18 

2.65   ,27 

.90 

■60   .66 

.40 

•  3C 

T 

.30 

.08   T 

.05 

ONEIDA 

5.03 

.10 

.71 

.05  1.59 

.45 

1.30 

.28 

.37 

.10 

.04 

.04 

PAINTSVILLE  1  S 

5.39 

.30 

.95 

1.50 

•  75 

.02 

.95 

.35 

.20 

.05 

.10 

.05 

.14 

.03 

PIKEVILLE 

4.64 

.02   .18 

■14   .44 

1.37   .03 

.34 

.51   .53 

.53 

.12 

.04 

.02 

.23 

.08   .03 

.03 

RAVENNA  LOCK  12 

6.40 

.38 

T    1.76   T 

.20  1.70 

.91 

.03   .86 

.26 

.30 

T 

T 

T 

SALYERSVILLE  2  SE 

5.07 

,36 

.01   .87 

1,44 

.42 

.08   .92 

.47 

.If 

.15 

.15 

SOMERSET  1  N 

6.99 

.26 

.50  1.08 

2.22   .05 

.05 

.67  1.37 

.39 

.20 

.05 

T 

.09   .01 

.05 

STEARNS 

4.57 

.38 

.44 

.58   .21 

.42 

1.30 

.22 

.31 

.18 

.43 

■  0> 

TOMAHAWK  1  WSW 

5.27 

.59 

.02   .73 

T     .32  1.06 

.63 

.02 

.11   .84 

* 

.60 

.08   T 

.12 

.04 

.05 

VANCEBURG  DAM  32 

10.10 

.51 

.09  3.78 

1.52 

2.06 

.07 

T 

.01   .86 

.09 

•  4E 

.05 

.01 

.43 

.12 

T 

.02 

WEST  LIBERTY 

5.81 

.42 

1.31 

.18  1.50 

.82 

T 

.08   .85 

.44 

.09 

.12 

T 

WILLIAMSBURG  2 

5.06 

.55 

.57 

•49   .29 

.35 

•13  1.33 

.25 

.04 

.14 

.30 

.10 

.05 

WILLOW  LOCK  13 

7.04 

.36 

.02  2.03 

.13  1.89 

,66 

.03   .97 

.35 

.3 

.12 

.10 

.05 

a  loUowing  Station      fodM. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH    1964 


Station 

Day  Of  Month 

o 

0) 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

hESTEBN  01 

ARLINGTON 

MAX 
MIN 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

62 

38 

55 

47 

58 
49 

69 
46 

67 
37 

60 
26 

69 
52 

68 
49 

69 
46 

50 
33 

55 
25 

54 
37 

71 
32 

71 
53 

57 
38 

68 
31 

61 
33 

56 
27 

48 
29 

66 
43 

56 
34 

55 
34 

65 
29 

77 

51 

71 
57 

65 
27 

52 
21 

53 
42 

49 
24 

40 
21 

57 
31 

60.5 
36,8 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

61 
37 

57 

51 

59 
45 

71 
46 

69 
36 

64 
28 

64 
49 

73 
51 

72 

44 

46 
33 

56 
27 

56 
36 

74 

30 

73 
54 

61 
31 

68 
28 

66 
29 

58 
29 

48 
34 

67 
43 

54 
35 

54 
37 

68 
27 

75 
44 

73 
57 

68 
26 

56 
23 

55 

42 

55 
26 

44 
20 

62 

33 

62.2 
36.5 

FOROS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

62 
24 

55 
35 

56 
42 

68 
43 

68 
31 

64 

30 

61 

47 

70 
56 

60 

38 

39 

30 

55 
28 

50 
28 

72 
36 

75 
48 

60 
35 

67 
38 

60 
36 

50 
33 

45 
33 

65 
39 

50 
36 

50 
32 

65 

34 

74 
48 

75 
53 

56 
26 

52 

26 

47 
36 

47 
25 

43 
21 

56 
30 

58.7 
35.4 

GOLDEN  POND  6  N 

MAX 
MIN 

52 
23 

60 
30 

51 
48 

60 
45 

71 
37 

50 
21 

64 

28 

65 
50 

73 
47 

50 
32 

41 
28 

59 
29 

56 
33 

71 
31 

69 
36 

61 

30 

67 
31 

66 
30 

53 
31 

49 
36 

68 

35 

43 
36 

55 
31 

67 
36 

75 
58 

71 
27 

42 
24 

56 

24 

55 
25 

50 
18 

42 
22 

58.5 
32.6 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

59 
38 

55 

48 

56 

48 

70 
45 

67 
38 

62 
25 

66 
52 

70 
49 

70 

45 

49 
32 

55 
26 

55 
37 

72 
33 

72 
54 

58 
36 

67 
36 

65 
33 

58 
29 

47 
32 

66 
40 

55 
34 

53 
34 

65 
29 

74 
51 

71 
57 

65 
26 

52 
23 

53 
42 

48 
24 

41 

20 

60 

30 

60.5 
37.0 

HENDERSON  7  SSw 

MAX 
MIN 

64 
33 

55 
47 

58 
43 

63 
48 

65 
35 

63 

30 

65 
43 

68 
50 

65 

40 

40 
32 

53 
26 

53 
36 

72 
33 

74 
52 

59 
34 

68 
38 

62 
34 

49 
25 

46 
30 

66 
39 

55 
33 

50 
32 

65 
35 

74 
49 

72 

58 

62 
24 

47 
24 

50 
39 

48 
24 

40 
20 

56 
30 

58.9 
36.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

65 
40 

57 
51 

62 

41 

70 
50 

61 
37 

65 
30 

64 
31 

73 
51 

70 
42 

51 
33 

59 
28 

60 
28 

74 
33 

77 
55 

60 
35 

68 

34 

68 
35 

63 
33 

48 
38 

66 
44 

53 
36 

52 
36 

73 
36 

75 
50 

68 
52 

66 
25 

57 
29 

68 
42 

54 
25 

49 
22 

65 
33 

63.3 
37.3 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

52 

20 

60 
41 

57 

47 

56 
46 

71 
36 

50 
27 

62 

31 

66 

44 

71 

52 

64 
33 

40 
28 

58 
31 

56 
34 

74 
35 

75 
37 

61 
35 

69 
36 

65 
29 

52 
31 

48 
34 

68 

34 

40 
33 

55 
32 

69 
36 

77 

54 

71 
26 

42 
25 

55 

30 

58 
27 

50 
18 

44 
21 

59.2 
33.6 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

64 
37 

59 
49 

59 
41 

68 
49 

64 
37 

64 

28 

63 
49 

72 

51 

68 
41 

41 
31 

57 
27 

56 
33 

73 
31 

75 
55 

61 
31 

69 
31 

69 
31 

60 
30 

48 
38 

64 
42 

57 
34 

54 
35 

66 
31 

73 
46 

74 
57 

66 
23 

53 

25 

53 
39 

51 
23 

41 
20 

64 
28 

61.5 
36.2 

MAD1SONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

61 
37 

57 
48 

61 

45 

68 
48 

67 
36 

62 

28 

68 
49 

68 
49 

69 
43 

47 
32 

55 
27 

53 
36 

71 
33 

73 
53 

58 
35 

66 
35 

65 
33 

56 
28 

47 
33 

65 
40 

59 
34 

62 
32 

66 
29 

74 
49 

73 
57 

69 
25 

52 
24 

53 

41 

45 
23 

41 
20 

59 
36 

61.0 
36.7 

MAYFIELD 

MAX 

MIN 

60 
39 

57 
51 

60 

48 

70 
49 

57 
37 

62 
32 

62 

50 

72 

50 

70 

43 

45 
32 

56 
28 

58 
34 

73 
36 

77 
55 

61 
39 

67 
41 

65 
34 

59 
32 

50 
37 

64 
42 

52 
34 

54 
36 

65 
32 

73 
53 

72 
54 

65 
24 

57 
29 

56 
45 

56 
25 

42 
19 

62 

34 

61.3 
38,5 

MURRAY 

MAX 

MIN 

53 
36 

60 
45 

59 

49 

60 
49 

72 
37 

50 
30 

64 
37 

64 
50 

73 
51 

52 

33 

41 
28 

58 
32 

56 
33 

75 
38 

77 
36 

60 
35 

67 
35 

65 
32 

54 
34 

49 
39 

66 
34 

43 
35 

55 

31 

68 

41 

75 
57 

71 
26 

40 
27 

58 
34 

55 

27 

91 
19 

42 
24 

59.1 
35.9 

0UENSBOR0  2  W 

MAX 

MIN 

63 
23 

56 
43 

58 
45 

64 

47 

62 
38 

60 
29 

67 
42 

66 

50 

65 
46 

46 
34 

53 
28 

55 

37 

69 

33 

71 
52 

59 

34 

67 
39 

60 
34 

52 
26 

47 

30 

65 
39 

60 
34 

56 
31 

64 
32 

74 
48 

70 

57 

67 
26 

50 
24 

49 
42 

45 
27 

40 
21 

55 

30 

59.2 
36.2 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
39 

57 
48 

58 
46 

68 
40 

48 
35 

62 
34 

62 

49 

71 
52 

60 
33 

40 
30 

54 
28 

52 
34 

71 
36 

72 

47 

60 
36 

67 
41 

65 
36 

51 
31 

45 
37 

63 
39 

41 
35 

51 
36 

65 
31 

72 
51 

72 
33 

40 
23 

53 

27 

50 
36 

49 
25 

41 
20 

62 
30 

57.6 
36,1 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

65 
40 

59 

90 

58 

45 

69 

50 

68 
37 

64 
33 

64 

50 

73 
52 

71 

41 

43 
33 

56 
28 

55 
35 

74 
38 

77 
55 

59 
35 

69 
34 

66 
35 

64 
31 

50 
37 

66 
43 

58 
35 

50 
36 

67 
32 

75 
52 

75 
57 

68 
24 

51 
30 

32 
42 

90 
27 

42 
21 

63 
31 

62.0 
38.4 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

MIN 

52 
21 

60 
42 

56 
47 

58 
43 

69 
37 

48 
26 

61 
28 

69 

49 

69 
49 

52 
34 

41 
28 

55 
31 

54 
31 

72 
38 

70 

40 

59 
40 

68 
34 

64 
28 

50 
29 

49 
35 

66 

34 

40 
34 

55 
31 

66 
36 

77 
55 

71 
28 

41 
24 

52 

29 

94 
24 

47 
20 

43 
23 

57.7 
33,8 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

.61 
36 

59 
49 

56 
42 

69 
48 

69 
37 

64 
24 

66 
47 

72 
50 

69 
44 

50 
32 

59 
25 

57 
36 

72 
32 

78 
53 

63 

30 

70 
28 

67 
29 

56 
29 

49 
32 

66 
42 

58 
34 

56 
35 

66 
29 

76 
45 

70 
57 

70 
21 

92 
22 

97 
36 

51 
21 

39 

15 

60 

15 

62.2 

34.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

52 
32 

48 
28 

47 

29 

59 
34 

69 
38 

52 
26 

60 
38 

68 
48 

69 
52 

69 
35 

53 
22 

56 
30 

54 
32 

70 
44 

71 
36 

58 
31 

68 
35 

61 

30 

60 
32 

48 
39 

66 
35 

50 
35 

56 
31 

67 
42 

75 
56 

69 
29 

55 

29 

55 
42 

56 
26 

50 
20 

47 
28 

59,4 
34.2 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

61 
31 

54 
46 

59 
47 

64 
42 

64 
36 

58 
24 

68 
43 

61 

48 

67 

46 

48 
32 

50 
28 

48 
36 

67 
29 

65 
50 

58 
32 

66 
31 

60 
30 

47 
19 

46 
24 

61 
35 

57 
34 

53 

34 

62 
27 

74 

42 

68 
53 

62 

17 

49 

19 

53 

38 

46 
21 

39 

18 

54 
23 

37.7 
33.4 

8ARD5T0WN  S  J  PREP  SCK 

MAX 
MIN 

59 
37 

58 

47 

56 
48 

64 
46 

66 
39 

60 
30 

70 
53 

68 
48 

68 

48 

52 
35 

52 
28 

54 
39 

69 
32 

69 
54 

65 
35 

66 
26 

66 
31 

58 
21 

48 
27 

64 
37 

62 
35 

51 
35 

65 
33 

74 
49 

74 
58 

66 
29 

93 

20 

55 

39 

53 

28 

41 
19 

56 
34 

60.7 
36.8 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

53 
36 

55 
38 

65 
43 

72 
43 

48 
30 

60 
27 

70 
35 

66 

38 

72 
40 

42 
25 

56 
26 

51 
33 

69 
33 

65 
38 

55 
27 

66 
29 

66 
32 

47 
28 

52 

30 

62 

37 

47 
33 

52 
35 

67 

30 

75 
55 

65 
30 

41 

30 

54 
23 

54 
24 

48 
24 

42 

19 

97,9 
32.4 

BONNIEVILLE  *  N 

MAX 
MIN 

55 
29 

48 
30 

58 
42 

66 
48 

65 
35 

58 
18 

68 
40 

65 

47 

62 
47 

47 
33 

54 
22 

52 
36 

68 
26 

64 
51 

58 
32 

64 
24 

62 

34 

52 
22 

48 
24 

62 
34 

53 

26 

55 
33 

64 
27 

74 
47 

70 
54 

64 

24 

92 
16 

52 
36 

42 
20 

39 

16 

96 
26 

98.0 
32.2 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

53 

39 

57 
46 

58 
46 

70 
46 

50 
32 

61 
26 

68 
51 

69 
49 

70 

50 

51 
32 

57 
28 

52 
36 

70 
30 

67 
46 

58 
37 

67 
30 

64 
34 

48 
30 

50 
30 

65 
45 

46 
34 

55 

36 

66 
30 

73 
52 

68 

44 

44 
27 

54 
23 

33 

34 

51 
24 

41 
22 

60 
30 

38.6 
36.1 

BRADFOrDSVILLE 

MAX 
MIN 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

54 
36 

54 
45 

57 
48 

69 
45 

64 

37 

60 
26 

68 
48 

66 
48 

70 
52 

54 
34 

54 
27 

53 

39 

69 
30 

67 
53 

66 
36 

64 
30 

61 
38 

55 

24 

53 
28 

61 
39 

59 
34 

52 

36 

65 
33 

73 
51 

70 
45 

65 
29 

52 
23 

55 

42 

50 
25 

39 

18 

56 
26 

39.8 
36.3 

CECILIA 

MAX 
MIN 

46 
18 

56 
20 

58 
42 

61 
40 

60 

40 

48 
24 

67 
25 

68 
46 

66 
50 

64 
33 

39 
27 

53 
28 

51 
28 

67 
28 

66 
36 

64 
30 

65 

30 

58 
22 

42 
22 

47 
27 

63 
34 

45 
34 

52 

30 

64 

31 

73 
51 

64 
38 

96 
31 

63 
20 

62 

20 

51 
23 

46 
17 

37,6 

30.5 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

MIN 

60 
26 

57 
48 

57 

47 

60 
40 

65 
38 

58 
23 

69 

40 

68 
49 

67 
47 

51 
34 

53 
27 

53 

37 

67 
25 

68 
52 

63 
33 

67 
29 

66 
30 

58 
20 

47 
23 

63 
36 

62 
34 

53 

35 

65 
26 

75 
42 

73 
58 

65 
28 

92 

17 

54 
39 

54 
20 

42 
20 

55 

26 

60.2 
33.8 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

FALLS  OF  ROUGH 

MAX 
MIN 

52 
25 

60 
40 

55 

36 

60 
46 

66 
38 

47 
22 

60 

68 

68 
42 

54 
32 

38 
26 

55 
31 

63 
30 

69 
39 

67 
34 

57 
27 

67 
31 

58 
25 

47 
28 

48 
37 

67 
34 

38 
34 

55 
27 

65 
42 

75 
55 

37 

20 

54 
26 

54 
21 

47 
19 

41 
21 

56.4 
31.7 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

53 

36 

55 

46 

58 
49 

70 
46 

65 
38 

60 
24 

70 
50 

66 
38 

72 
48 

55 
35 

56 
26 

50 
38 

69 
29 

65 
52 

55 

37 

66 
29 

62 

33 

53 

26 

52 

30 

62 

43 

53 

33 

52 
35 

67 
30 

74 
49 

65 
56 

62 
28 

94 
22 

54 
42 

48 
24 

40 
19 

58 
30 

99.4 
36.2 

6REENSBURG 

MAX 
MIN 

49 
16 

55 

40 

54 
47 

63 

40 

69 
39 

43 

24 

61 
25 

70 
46 

70 
46 

70 
37 

42 
28 

56 
28 

51 
26 

70 
24 

59 
38 

58 
28 

66 
28 

64 
26 

47 
25 

54 
28 

62 
37 

38 
35 

54 
28 

67 
29 

74 
55 

66 
31 

40 
22 

54 
22 

56 
24 

48 
20 

41 
20 

57.1 
31.0 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

61 
37 

55 

46 

59 

41 

67 
45 

66 

37 

60 
25 

68 
49 

66 
49 

67 
46 

49 
33 

54 
27 

52 

38 

69 
32 

69 
53 

57 
34 

67 
36 

62 

35 

51 
22 

48 
37 

65 
37 

61 
33 

54 
33 

64 
32 

74 
52 

72 

57 

64 
27 

92 

19 

53 
43 

49 
22 

39 
18 

54 
27 

59.6 
36,2 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

58 
37 

54 
46 

57 
49 

65 

46 

64 
34 

58 
29 

68 
50 

64 
48 

64 
46 

49 
29 

54 
28 

50 
37 

68 
32 

67 

50 

56 

38 

66 
35 

61 
33 

52 
25 

47 
27 

65 
38 

54 
27 

53 
35 

64 
33 

75 
52 

66 
56 

63 
26 

52 
23 

52 
39 

47 
25 

39 
17 

56 
28 

58.4 
36.1 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

61 
41 

56 
48 

59 

48 

65 
48 

58 
34 

60 
29 

68 
52 

66 
53 

66 
41 

44 
33 

53 

32 

49 
37 

63 
33 

68 
49 

60 
41 

66 

40 

57 
35 

44 
21 

48 
27 

63 
43 

58 
37 

55 
35 

64 
36 

76 
52 

67 
50 

52 
30 

51 
29 

54 
33 

45 
20 

45 
20 

55 
32 

58.2 
37.3 

LOUISVrLLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 
37 

55 
48 

59 

45 

65 
42 

55 
29 

57 
25 

66 
49 

65 
48 

66 
43 

44 
34 

50 
29 

47 
36 

66 
30 

67 
49 

56 

37 

65 
32 

57 
34 

41 
21 

47 
24 

62 
36 

43 
34 

52 

34 

62 

30 

74 
47 

66 

47 

48 
27 

49 
23 

53 
32 

45 
20 

40 
20 

54 
27 

56.0 
34.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

55 

38 

55 

45 

57 

43 

67 
47 

66 
36 

61 
24 

70 

50 

67 
48 

69 

49 

54 
34 

56 
26 

54 

37 

71 
29 

69 
53 

65 
33 

67 
29 

65 

34 

59 
26 

51 
29 

65 
42 

60 
33 

55 

34 

66 
30 

75 
53 

72 
55 

65 
26 

93 

18 

55 

41 

53 
22 

42 
17 

60 
27 

61.3 
35.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH  1964 


Station 

Day 

Of  Month 

o 
o> 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
M1N 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 
MIN 

92 

35 

53 

42 

56 
48 

69 

50 

65 
37 

60 

30 

70 
45 

69 

48 

72 

53 

65 
35 

57 
29 

56 
37 

71 
32 

69 

52 

64 

38 

67 
35 

64 
38 

60 
28 

51 
30 

64 
38 

50 
38 

54 
40 

67 
33 

75 

49 

68 
55 

63 
28 

55 
26 

54 
42 

53 
26 

44 
22 

60 
28 

61.3 
37.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

52 
30 

53 
45 

60 
47 

70 
42 

62 
33 

61 

25 

70 
42 

68 
48 

71 

51 

55 
35 

58 
25 

52 

34 

70 
31 

63 
51 

61 

38 

66 
29 

59 
32 

54 
26 

53 

29 

62 
32 

53 
33 

54 
34 

68 
28 

74 
43 

65 

54 

62 
29 

57 
21 

61 
36 

50 
23 

41 
19 

58 
25 

60.1 
34.5 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

47 
29 

51 
26 

54 
46 

68 
44 

75 
40 

44 

22 

63 
29 

69 
49 

69 

50 

73 
37 

41 
25 

58 
30 

51 
24 

70 
42 

63 
42 

57 
26 

67 
29 

63 
27 

47 
26 

54 
40 

61 

36 

39 
35 

55 
28 

69 
41 

73 
53 

67 
32 

43 

20 

59 
28 

62 
23 

49 
20 

40 

24 

58.1 
33.0 

BLUE  BRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

51 
35 

54 

43 

59 
47 

74 
48 

75 
38 

60 
29 

69 

50 

66 
49 

71 
55 

65 

34 

54 
30 

52 

39 

67 

30 

67 
53 

62 
40 

65 
30 

63 
39 

57 
20 

52 
27 

58 
37 

58 
33 

49 
34 

65 
29 

71 
52 

70 
58 

65 
30 

51 
24 

62 

41 

46 
26 

38 

17 

55 
27 

60,4 
36.9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

62 

36 

60 

47 

56 
43 

56 
39 

65 
38 

57 

26 

66 

45 

65 

47 

65 
45 

47 
33 

48 
33 

49 
38 

61 
29 

64 

50 

61 
35 

65 

33 

65 

34 

54 
18 

46 
25 

55 
35 

56 
35 

53 
35 

60 
28 

73 
41 

71 
56 

65 
29 

45 
22 

54 
38 

54 
26 

39 

19 

54 
25 

57.8 
34.9 

C0VIN6T0N  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
33 

57 
43 

55 

37 

63 
48 

61 
27 

57 
23 

64 

47 

64 
42 

64 

38 

39 

30 

48 
33 

45 
33 

63 

30 

62 
44 

52 

29 

64 
31 

53 

26 

37 

14 

46 

22 

51 
32 

47 

33 

52 
33 

59 
29 

72 

47 

65 
55 

60 
27 

45 
21 

50 
30 

42 

18 

35 

18 

48 

20 

54.2 
32.0 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

47 
21 

60 
36 

57 
46 

57 
45 

63 
28 

68 
41 

62 

48 

58 

33 

50 
38 

46 
26 

65 
33 

62 

35 

55 

28 

65 
30 

58 
17 

40 

18 

48 
26 

56 
35 

37 
34 

58 
25 

62 

34 

74 
52 

68 
33 

35 
20 

49 
28 

59 

24 

46 
18 

36 
18 

55.1 

31.1 

DANVILLE 

MAX 

MIN 

45 

ia 

54 
37 

53 

42 

58 
42 

66 
39 

41 
27 

59 

27 

70 
47 

65 
47 

69 
35 

39 
28 

53 
28 

44 
25 

68 
25 

62 
36 

53 

33 

65 
33 

60 
20 

43 
20 

50 
20 

60 
35 

36 
32 

50 
28 

65 
28 

73 
53 

65 
30 

37 

2C 

50 
20 

59 
25 

48 

16 

39 
17 

54.8 
30.1 

DIX  DAM 

MAX 

MIN 

55 
32 

54 
43 

55 

48 

67 

46 

65 

40 

57 

26 

69 

48 

70 
48 

68 

45 

52 
35 

51 
31 

51 

40 

65 

30 

65 
38 

63 
37 

64 
32 

64 
36 

60 
20 

49 
25 

60 
35 

60 
34 

52 

37 

63 
31 

73 
47 

70 
56 

65 
30 

50 
22 

59 
24 

50 
24 

38 

17 

56 

24 

59.4 
34.9 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

50 
14 

62 
37 

57 

45 

57 
37 

63 
20 

68 

44 

61 

47 

65 

62 
36 

58 
29 

67 
29 

58 
18 

42 

17 

47 
25 

55 
34 

38 
35 

52 

27 

61 
27 

73 
43 

70 
35 

35 
23 

49 
24 

55 

27 

45 
19 

39 
20 

55.6 

29.7 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

MIN 

55 
29 

55 

43 

55 

47 

55 

46 

63 
36 

55 

27 

67 
44 

62 

45 

67 

47 

53 
25 

48 

33 

46 
37 

63 
23 

61 
48 

58 
37 

62 
32 

56 
32 

45 
15 

48 
22 

51 
33 

51 
33 

48 

34 

60 
28 

70 

43 

68 
54 

63 
26 

47 
22 

60 
36 

44 
23 

33 

18 

52 
22 

55.5 
33.5 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

49 
17 

59 
36 

56 

47 

56 
39 

66 
41 

42 
26 

58 
26 

68 

48 

65 
48 

59 
36 

39 
31 

50 
31 

49 
29 

65 

29 

64 
35 

57 
29 

65 
33 

59 

19 

43 
19 

48 
26 

60 

35 

37 
35 

50 
27 

62 
27 

73 
46 

65 
33 

35 
22 

50 
22 

36 
25 

37 
19 

40 
21 

54.3 

30.9 

LEXINGTON  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
34 

55 
45 

56 
48 

66 
48 

58 

29 

59 
27 

69 

47 

59 
48 

66 
44 

50 
32 

50 
33 

47 
33 

66 
29 

61 
43 

55 

37 

65 

36 

59 
32 

40 

18 

47 
25 

60 
35 

49 

34 

49 
34 

62 
28 

73 

47 

65 
56 

61 
24 

49 
21 

57 
33 

46 
17 

38 
17 

53 

23 

56.4 
34.1 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

47 
15 

59 
35 

56 

45 

57 
42 

63 
48 

48 
25 

58 
25 

68 

42 

60 

43 

58 
41 

42 
32 

49 
35 

44 
27 

63 
27 

63 
38 

53 

28 

64 
28 

56 
18 

37 
19 

47 
19 

50 
35 

41 
35 

49 
27 

61 

27 

72 
41 

70 
38 

39 

24 

49 
24 

60 
27 

45 
19 

33 

19 

53,6 
30,6 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

54 
31 

55 

43 

56 

46 

58 
45 

66 
38 

56 

26 

70 
47 

68 
48 

70 
49 

51 
32 

51 
34 

50 
39 

65 
27 

64 
51 

62 

38 

65 

34 

63 
37 

56 

17 

49 
22 

56 
34 

55 

38 

56 

33 

61 
28 

72 

28 

71 
55 

64 
31 

49 
22 

65 
35 

45 
28 

37 

17 

54 
22 

58.5 

34.7 

OWENTON  2  S 

MAX 
MIN 

60 
29 

58 
46 

57 
45 

56 
47 

52 

36 

57 
21 

67 
45 

63 
44 

58 
45 

45 
32 

50 
30 

49 
33 

65 

28 

65 
45 

61 

30 

65 
25 

63 
26 

52 
17 

47 
22 

56 
33 

55 
32 

52 
33 

61 
26 

73 
35 

71 
53 

63 
28 

48 
18 

53 
36 

4'9 

19 

39 

18 

51 
17 

56.8 
32.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

40 
21 

52 
36 

54 
43 

60 
47 

72 
39 

53 

28 

57 
47 

69 
47 

65 

50 

70 
35 

38 
28 

52 

30 

44 

30 

65 
32 

61 

38 

55 

32 

64 
35 

60 
19 

41 
22 

49 
27 

57 

35 

48 
28 

51 
31 

62 
34 

72 
53 

64 
32 

37 
20 

51 
27 

62 

24 

46 
17 

39 
19 

55,2 
32.5 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

49 
19 

60 
34 

54 
45 

56 
43 

64 
41 

42 

28 

56 
28 

67 
47 

64 

49 

58 
33 

38 
30 

49 
30 

46 
31 

65 
32 

63 
35 

55 

34 

64 
34 

57 
19 

40 
19 

45 
26 

59 
34 

35 
33 

*9 
30 

60 
32 

71 
51 

63 
30 

33 
21 

48 
22 

52 
24 

45 
18 

38 
20 

53,1 

31.4 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

51 
18 

63 

38 

57 
41 

55 

37 

65 
44 

45 

18 

58 
23 

66 
44 

65 
41 

72 
55 

66 
34 

35 

25 

47 
25 

51 
28 

43 
22 

36 
20 

WAYNESBURG  T  NE 

MAX 
MIN 

50 
33 

52 

40 

59 
47 

73 
48 

71 
36 

59 

25 

66 
48 

62 

46 

71 

56 

64 
33 

53 

27 

50 
38 

66 
27 

63 
50 

60 
36 

62 

30 

59 
38 

55 
21 

53 
24 

56 
36 

56 
33 

51 
32 

64 
32 

71 

50 

71 
54 

63 

28 

52 

19 

60 
38 

42 
23 

36 
16 

55 

21 

58,9 
35.1 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

MAX 
MIN 

46 
17 

60 

56 
46 

56 
46 

62 

38 

54 
28 

65 
45 

61 

46 

58 
12 

36 

30 

47 
32 

45 
30 

62 
28 

61 
36 

54 
35 

63 
26 

55 

15 

40 
17 

45 
24 

53 

33 

35 
33 

50 
32 

58 
35 

71 
52 

67 
32 

32 

20 

46 
22 

52 
25 

42 

16 

37 
20 

51.9 
29.8 

EASTERN  04 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

45 
6 

47 
29 

57 
26 

55 

40 

69 
44 

54 
23 

58 
23 

71 
38 

58 
42 

73 
42 

52 

33 

60 
33 

47 
23 

64 
23 

67 

39 

55 
26 

65 
28 

64 
17 

39 

17 

48 
19 

50 
35 

43 
35 

51 
25 

61 

29 

74 
39 

72 
42 

42 

24 

51 
24 

65 
27 

48 
19 

36 

20 

56.2 

28.6 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

51 
16 

53 
42 

63 
46 

77 
38 

75 
40 

61 
24 

62 

36 

68 

40 

75 
49 

70 
37 

58 
27 

58 

34 

68 
22 

67 
50 

62 
39 

66 
24 

64 

30 

61 
27 

59 
24 

59 
40 

59 
35 

47 
30 

68 

24 

69 
34 

74 
51 

65 
35 

54 

21 

69 
29 

69 
27 

42 

18 

55 
19 

62.8 
32.5 

BAXTER 

MAX 
MIN 

43 
11 

49 
32 

65 
42 

62 
40 

78 

48 

49 

25 

60 
26 

62 
42 

66 
45 

73 
44 

45 
28 

57 
30 

50 
24 

66 
25 

60 
39 

52 
25 

63 
25 

62 

26 

47 
23 

59 
22 

53 
42 

43 

35 

45 
27 

64 
27 

69 
40 

62 
46 

47 

23 

55 

23 

66 
28 

48 

18 

34 

18 

56.6 
30.6 

BLAINE  1  W 

MAX 
MIN 

CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

48 
20 

54 
39 

63 
42 

79 
38 

75 
38 

65 

22 

63 
38 

65 
44 

73 

51 

70 
36 

60 
27 

45 
33 

65 
22 

62 

44 

60 
36 

65 
23 

65 
25 

55 

24 

58 
17 

54 
41 

52 
32 

45 
27 

65 
24 

71 
25 

73 
42 

62 
36 

57 
19 

63 
25 

49 
28 

43 
15 

50 
14 

60.5 
30.5 

DEMA 

MAX 
MIN 

57 
22 

59 

37 

63 
45 

81 
41 

79 
41 

63 
24 

65 
30 

66 
40 

79 

48 

76 
49 

57 
35 

50 
38 

73 
23 

67 
38 

69 
41 

67 
25 

64 
28 

61 

26 

57 
19 

59 
37 

60 
31 

47 
31 

69 
29 

76 
33 

74 
44 

66 
38 

55 
22 

70 
28 

55 

29 

47 
18 

54 
18 

64,0 
32,5 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

54 

4 

56 
25 

58 
43 

61 

40 

80 
44 

55 

26 

50 
27 

72 
33 

71 

44 

77 
53 

53 
35 

55 
35 

47 
26 

70 
26 

64 

41 

57 
27 

65 
22 

60 
23 

44 
16 

54 
18 

59 
37 

45 
35 

49 
26 

66 

28 

75 
36 

70 
47 

54 
21 

68 
27 

53 

19 

49 

19 

49 
17 

59,4 
29.7 

FARMER* 

MAX 
MIN 

57 
26 

57 

45 

56 

46 

58 
37 

71 
39 

58 

24 

72 
39 

69 
42 

72 
52 

57 
34 

52 

35 

53 
40 

67 
23 

68 

40 

62 
39 

65 
24 

65 
35 

59 

13 

50 
17 

55 
34 

55 
34 

52 

35 

64 
24 

73 
33 

73 
49 

67 
32 

50 
20 

66 
28 

48 
29 

44 
18 

54 
16 

60.3 
32.3 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

42 
12 

55 

39 

57 
45 

56 
38 

61 
49 

50 
24 

59 
23 

72 
39 

59 
42 

74 

41 

45 
33 

50 
34 

46 
23 

65 
26 

63 

39 

54 
26 

65 

30 

60 

18 

40 
17 

48 
20 

50 
34 

44 
36 

52 
24 

60 
23 

74 
38 

70 
37 

38 

24 

51 
27 

67 
29 

48 
19 

34 

18 

55.1 

29.9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

53 
25 

56 
39 

66 
45 

75 
39 

77 
41 

60 
23 

70 
36 

69 
45 

75 
53 

73 

40 

55 

30 

55 
37 

68 
23 

69 

68 

68 

66 

61 

52 

57 

57 

49 

65 

72 

72 

66 

53 

66 

49 

47 

55 

62.7 

HYDEN 

MAX 
MIN 

46 
9 

53 
33 

55 
42 

62 

40 

78 
42 

51 
26 

60 
26 

66 

40 

68 

4, 

74 
46 

46 
31 

58 
33 

49 
25 

68 
26 

62 
39 

56 
25 

65 
28 

62 
27 

47 
20 

57 
25 

58 
40 

43 
34 

46 
29 

67 

30 

71 
39 

68 
43 

48 
22 

57 
23 

68 
27 

48 

18 

35 

16 

57.8 

30,6 

JACKSON 

MAX 
MIN 

45 
6 

55 
27 

58 
42 

63 
39 

78 

43 

52 

26 

62 
25 

72 

40 

68 
44 

76 
47 

48 
32 

57 

34 

46 
25 

70 
25 

6  2 
40 

57 
25 

67 
25 

63 

23 

47 
19 

55 

19 

59 
36 

45 
35 

49 
28 

68 
28 

75 
38 

70 
43 

44 

20 

56 
20 

69 
27 

50 
18 

37 
17 

56,6 
29.5 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

50 
34 

54 
43 

63 

44 

76 
47 

63 
29 

60 
23 

68 
49 

65 
49 

73 

44 

64 
37 

56 

31 

47 
28 

68 
23 

61 
44 

55 
32 

65 
26 

63 
33 

47 
24 

56 
25 

58 
40 

50 
35 

48 
35 

67 
28 

73 

42 

65 
54 

60 
29 

52 
19 

68 
32 

51 
21 

36 
19 

56 
20 

59.3 
33.5 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

55 
24 

55 
42 

63 
47 

78 
38 

76 
40 

60 
21 

68 
35 

66 
44 

60 
35 

75 
37 

57 
29 

53 
34 

69 
20 

66 
42 

6  1 
40 

65 
23 

63 
24 

56 

26 

57 
18 

57 
39 

56 
35 

47 
34 

67 
25 

73 
34 

75 
48 

65 
33 

54 
19 

69 
27 

50 
24 

48 
16 

55 
17 

61.9 
31.4 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

45 
3 

53 
32 

55 

40 

62 
42 

73 
43 

46 

2  0 

60 

21 

69 
44 

65 
45 

71 
41 

42 
27 

56 
28 

43 
20 

69 

21 

60 

39 

54 
22 

65 
24 

61 
21 

45 
17 

51 

19 

50 
37 

40 
33 

48 
22 

65 

2  5 

72 
48 

65 
35 

38 

16 

54 
18 

63 
23 

48 
18 

35 
18 

55.6 
27.6 
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Continued 

V 

Al 

Li 

U 

tivj 

[ft 

JM 

u 

UK 

bb 

KENTUCKY 
MARCH  1964 

Station 

Day  01  Month 

pi 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

» 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

MIDDLESBORO 

MAX 

M1N 

49 
14 

48 
41 

S2 

43 

65 
43 

75 
47 

47 

23 

61 
23 

63 
45 

67 

45 

72 
45 

46 
30 

58 
30 

58 
24 

66 
24 

59 
40 

54 
24 

65 
25 

63 
29 

49 
21 

57 
21 

53 
43 

44 
34 

48 
27 

66 
27 

71 
51 

61 
46 

47 
24 

56 
24 

66 
30 

54 
18 

31 

18 

97.0 
31.6 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

90 
34 

52 
43 

66 

47 

74 
46 

70 
39 

61 
25 

70 
50 

68 
50 

73 

61 

66 
36 

58 
26 

53 
40 

70 
25 

64 
52 

60 
45 

66 
25 

63 
31 

57 
26 

55 

25 

60 
42 

54 
35 

51 
34 

69 
28 

74 
53 

68 
53 

61 
30 

55 
20 

64 
37 

SO 

23 

43 
19 

57 
22 

61.4 
36.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

52 

a* 

S3 

41 

62 

48 

74 
46 

74 
37 

59 

24 

68 
48 

65 
47 

70 
56 

69 
34 

54 
27 

52 

39 

68 
25 

69 
51 

67 
38 

67 
31 

69 
26 

63 
37 

58 
21 

53 

25 

55 

33 

50 
33 

65 
25 

72 
52 

70 
59 

64 
30 

53 

19 

63 
37 

46 
25 

39 
15 

55 

26 

61.2 

39.0 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

98 

24 

57 
36 

63 
45 

80 

40 

79 
42 

63 
27 

71 
35 

59 
41 

77 

46 

73 
39 

57 
35 

50 
36 

7* 
26 

63 
40 

62 
40 

69 
27 

64 
32 

58 
27 

57 
20 

61 
38 

56 
36 

49 
35 

71 
26 

77 
39 

70 
45 

66 
38 

56 
25 

70 
30 

52 
32 

47 
19 

52 

20 

63,3 
33.9 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

49 
28 

52 

42 

64 
45 

74 
49 

72 
31 

60 
23 

68 
44 

65 

48 

71 

54 

69 
36 

55 
28 

53 

40 

68 
26 

64 
51 

60 
41 

64 
22 

62 

36 

58 
24 

56 
26 

56 
38 

55 
34 

48 
36 

67 
25 

72 
45 

69 
53 

60 
30 

54 
19 

63 
29 

48 
24 

38 
18 

56 
21 

60.3 
34.4 

STEARNS 

MAX 

MIN 

48 
22 

46 
41 

54 
42 

65 

49 

75 
40 

42 
25 

62 
26 

67 

46 

69 

49 

72 

38 

39 
28 

58 
28 

90 
25 

67 
25 

58 

38 

53 

28 

66 

29 

61 
25 

47 
23 

55 
28 

58 
33 

35 
31 

48 
32 

66 
32 

72 

51 

62 

38 

42 
23 

51 
24 

64 
24 

51 
16 

36 

18 

56.1 
31.5 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 
MIN 

46 

7 

56 
21 

59 
37 

64 

34 

79 
40 

55 

22 

60 
22 

72 
36 

61 
41 

77 
50 

51 
34 

50 
32 

47 
21 

69 

21 

69 

39 

57 
22 

69 

22 

67 
21 

15 

57 

49 
34 

51 
22 

61 
23 

75 

37 

71 
46 

*7 

20 

53 
26 

68 
27 

49 
19 

36 

15 

59.5 

27.8 

VANCEBuRG  DAM  32 

MAX 
MIN 

59 
27 

56 
45 

57 
45 

56 
42 

62 
39 

57 
27 

66 
41 

59 
42 

65 
48 

50 
35 

52 
34 

48 
40 

62 
29 

66 
40 

62 
39 

66 
29 

60 
36 

47 
17 

47 
22 

48 
34 

50 
36 

52 
36 

60 
29 

73 
37 

71 
46 

67 
32 

48 
26 

65 

33 

53 
29 

32 

18 

49 
21 

57.0 
34.0 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

45 
6 

55 
25 

58 
44 

58 
37 

77 
48 

52 
22 

60 
22 

72 
42 

65 

44 

76 
46 

58 
33 

55 
33 

45 
21 

69 
22 

62 

40 

55 
23 

66 

23 

61 

20 

44 
16 

51 
17 

55 
35 

43 
34 

50 
23 

65 
23 

74 
37 

70 
38 

39 

18 

52 

19 

67 
26 

48 
18 

35 

19 

97.9 
28.1 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

45 

13 

52 

41 

53 

45 

65 
50 

67 
43 

44 
25 

60 
26 

67 
48 

69 
49 

73 
42 

44 
26 

58 
26 

51 
24 

68 

27 

62 

39 

55 
25 

66 
30 

63 
25 

46 
22 

58 
24 

57 

40 

42 
32 

48 
26 

68 
28 

73 
53 

63 

40 

4: 

21 

55 

22 

66 
26 

52 

18 

37 

20 

97.2 
31.9 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relau 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Station 

oi 
I 

> 

M   O;^ 

o  a>  > 

s  a  2 

n.a  o. 

e 

S 
> 
< 

1  a 

■3  1 

Direction 

of 
fastest  mile 

£ 

°  M 

£  £ 

8 1 

< 
o  ul 

O  UI 

< 

o  ui 

O  UJ 

a. 

O  1/1 

O  UJ 

0. 

O  1/1 

O  UJ 

■ 
o 

8 
r 

3 

<j> 

s 

A 

to 

8 

0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

20 

7 

11.5 

37++ 

23 

5 

74 

79 

60 

62 

8 

5 

9 

2 

0 

2 

22 

- 

7.2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

20 

9 

11.7 

35++ 

22 

10 

67 

73 

98 

60 

7 

5 

3 

2 

1 

2 

20 

_ 

7.0 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

18 

9 

11.1 

48 

w 

5 

68 

» 

- 

60 

5 

5 

4 

0 

2 

2 

18 

49 

6.5 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGRESS. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
MARCH    1964 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTERN  01 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0WENS80R0  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PABUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.T 

T 

T 

CENTRAL  02 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

BOWLING  6REEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.2 
T 

O.S 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 

LOUISVILLE  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

0.1 

0.1 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

0.8 

0.1 

T 

0.2 

T 
T 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

r 

1.0 
1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

0.3 

T 
T 

WtLLIAMSTOWN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.9 

1 

EASTERN  04 

CUMBERLAND 

5NOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.7 

3.0 
T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 

T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

T 
T 

T 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

» 

T 

T 

0.2 

T 
T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.3 

T 

T 

0.3 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

0 

3 

M 

Q 

I 

P 

* 

TIME  AND 

z 

s 

TABLES 

STATION 

| 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

ii 

Is 

Q 

3 

i 

i 

I 

ADDISON  DAM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

7 

37 

55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

CLINTON 

i 

36 

45 

85  06 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38 

16 

85  33 

700 

7P 

7P 

CHARLES  G.  BARRET 

ASHLAND 

0254 

BOYD 

1 

38 

27 

82  36 

555 

7A 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 

0331 

KNOX 

36 

52 

83  53 

1000 

4P 

7A 

FELTON  W  PATTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37 

-a 

85  28 

631 

5P 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARREN  8IVER  RESERVOIR 

0422 

3 

86  08 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

04  50 

HARLAN 

2 

36 

51 

83  20 

1164 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0-9  0 

OHIO 

3 

37 

25 

86  52 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

» 

36 

51 

88  20 

395 

JAMES  M.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

MARSHALL 

9 

36 

51 

86  20 

305 

SP 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37 

34 

84  18 

1070 

5P 

5P 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0624 

MADISON 

37 

34 

84  18 

992 

7A 

MRS.GAYLE  D.DALE 

1  BLAINE  1  - 

0752  LAWRENCE 

1 

38 

02 

82  52 

690 

8A 

8A 

JOHN  LEE  BURTON 

BONNtEVILLE  4  N 

OB 54,  HART 

3 

37 

26 

B5  54 

730 

5P 

5P 

ODUS  MCDOWELL 

'  BOWLING  GREEN 

0904  WARREN 

3 

37 

86  26 

536 

7A 

1  JAMES  R.  EDWARDS 

BOMLING  GREEN  FAA  AP 

0909  WARREN 

3 

36 

86  26 

535 

MID 

MID 

H   FED.  AVIATION  AGENCY 

BRAOFORDSVILLE 

0940 

MARION 

8 

37 

83  09 

660 

BA 

HA 

JAMES  T.  MULLINS 

BROWNSVILLE 

1047 

EDMONSON 

3 

37 

12 

86  16 

557 

7A 

MRS,  TEMPIE  LOU  SMITH 

BUCKHORN 

10  BO 

PERRY 

* 

37 

21 

B3  23 

936 

7A 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SORDINE  2  NE 

1120 

PIKE 

1 

37 

13 

82  35 

1643 

6A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKE5VILLE 

1137 

CUMBERLAND 

2 

36 

47 

85  22 

605 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

2 

36 

87  56 

364 

7A 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

3 

37 

32 

87  16 

402 

7A 

:    |  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMP8ELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37 

2  0 

65  21 

771 

6P 

6P 

H  ALVA  MC  K1NLEY 

CANEYVILLE 

1294 

GRAYSON 

3 

25 

66  30 

600 

7A 

!  G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38 

41 

85  11 

460 

4P 

7A 

Z      CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

HARDIN 

8 

37 

40 

85  57 

734 

7A 

7A 

|  WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

POWELL 

52 

63  56 

712 

7A 

]  JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

* 

37 

55 

65  40 

540 

5P 

5P 

iBERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

6 

36 

41 

69  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

CALDWELL 

2 

36 

59 

87  47 

7A 

MRS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37 

47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

•COVINGTON  MB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39 

64  40 

B69 

HID 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964  HARLAN 

2 

36 

58 

82  59 

1463 

6P 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969'  WHITLEY 

2 

36 

50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  OEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1998  HARRISON 

5 

38 

23 

84  IB 

664 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  2 

2003  HARRISON 

5 

38 

23 

84  17 

719 

BA 

8A 

K.Y.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

BOYLE 

37 

39 

84  46 

955 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

OAVELLA 

:053 

MARTIN 

1 

37 

48 

82  32 

770 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

OELPHlA  1  E 

2132 

PERRY 

» 

37 

02 

83  07 

1660 

8A 

THOMAS  M.  GRAHAM 

OEM* 

2139 

FLOYD 

1 

37 

25 

82  46 

850 

5P 

5P 

:     1  ISHMAEL  HOPKINS  JR 

DEWEY  DAM 

21  BO 

FLOYD 

1 

82  47 

653 

7A 

7A 

7A 

:   H   CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

2214 

MERCER 

37 

48 

84  43 

670 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2350 

OHIO 

3 

37 

33 

86  43 

431 

7A 

r      JESSE  L.  HUFF 

OUNMOR 

2366|  MUHLENBERG 

3 

37 

05 

87  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  GIVENS 

OYER 

2391  BRECKENR10GE 

3 

37 

43 

86  13 

793 

:      LENA  BLAIR 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2445|  LYON 

2 

37 

03 

68  05 

420 

7A 

H  CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2469  METCALFE 

3 

37 

00 

85  37 

865 

7A 

:      JOHN  E.  MORAN 

ELIZA8ETHTOWN 

2510,  HARDIN 

3 

37 

.i 

85  52 

739 

6A 

6* 

RADIO  STATION  W1EL 

ELKHORN  CITY 

252a!  PIKE 

I 

37 

18 

82  21 

800 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548'  TODD 

2 

36 

67  10 

520| 

7A 

1  S.  RICHARD  ANDERSON 

FALLS  OF  ROUGH 

2770  GRAYSON 

3 

37 

36 

B6  33 

470|  7A 

7A 

ARLIE  C.  ESKRIDGE 

FALMOUTH 

2775^  PENDLETON 

5 

38 

40 

84  20 

560,  7A 

7A 

EVERETT  F.ALLEN 

FARMERS 

2791;  ROWAN 

5 

38 

09 

63  33 

666'  4P 

7A 

H   MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMINGSBURG 

2903.  FLEMING 

5 

38 

25 

B3  43 

asel 

7A 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  2 

2908;  FLEMING 

5 

IB 

25 

63  45 

6P 

6P 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953  MADISON 

37 

54 

64  16 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

2961i  CRITTENDEN 

7 

37 

28 

68  06 

356 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

3006  BELL 

2 

36 

47 

83  45 

1005 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028  FRANKLIN 

4 

3B 

14 

84  52 

504 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036i  SIMPSON 

3 

36 

43 

B6  34 

690 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

3046  PIKE 

1 

37 

33 

82  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052  MENIFEE 

5 

37 

57 

63  39 

864 

7A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

MONROE 

3 

36 

38 

85  48 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38 

12 

84  33 

888 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38 

25 

84  5  3 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

3 

37 

00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3244 

BARREN 

3 

37 

00 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

HARDIN 

3 

37 

36 

85  54 

710 

7A 

MRS  INEZ  E.HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

2 

36 

54 

SB  00 

400 

7A 

7A 

FISH  +  WLDLF.  REFUGE 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

38 

19 

62  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

GREEN 

3 

37 

15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  ESE 

3435 

GREEN 

3 

37 

15 

85  30 

626 

7A 

JOHN  0  BRANDON 

GREENVILLE  2  W 

3451 

MUHLENBERG 

3 

37 

B7  12 

519 

5P 

C.  R.  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

3 

37 

03 

87  20 

740 

CLOSEO  2/13/64 

HARTFQRD  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37 

32 

66  54 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37 

15 

83  12 

669 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

15 

B3  11 

860 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

J7*l 

LEE 

* 

37 

33 

S3  46 

663 

4P 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  S5M 

3762 

HENDERSON 

7 

37 

45 

87  38 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNOON 

i7oe 

CHRISTIAN 

2 

87  34 

512 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3B16 

FULTON 

6 

36 

89  10 

375 

5P 

SP 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37 

84  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

H0DGENV1LLE  NAT  PARK 

39  2  V 

LARUE 

3 

37 

32 

85  44 

788 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

3994 

CHRISTIAN 

2 

36 

51 

B7  30 

540 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

4093 

LESLIE 

37 

10 

83  23 

920 

8A 

BA 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

3 

37 

53 

86  17 

650 

6P 

6P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37 

33 

B3  23 

790 

7A 

CHARLES  L  SACK 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

* 

37 

10 

82  56 

1150 

SP 

HOBART  I  SON 

KEENE  I  SSW 

4369 

JESSAMINE 

4 

37 

57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

LA  GRANGE  2  NNW 

4595 

OLDHAM 

38 

26 

85  23 

880 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

37 

37 

84  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

4703 

GRAYSON 

3 

37 

29 

86  18 

642 

6P 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

3B 

02 

64  36 

966 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

3 

37 

21 

84  55 

767 

7A 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

4825 

JESSAMINE 

37 

45 

64  35 

521 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYO  GREENUP  OAM 

4848  GREENUP 

7 

36 

39 

82  52 

537 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

48571  HENRY 

64  58 

485 

7A 

j  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  I  S 

4882  CLARK 

* 

37 

51 

84  02 

773 

:     HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

4893  LAUREL 

2 

37 

OB 

84  08 

1255 

:      LONDON  WATER  PLANT 

LONDON  FAA  AP 

4898  LAUREL 

37 

05 

84  05 

1191 

MID 

HID 

H   FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4946'  LAWRENCE 

1 

38 

07 

82  38 

662 

7A 

:    1  LEBAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

4949,  JEFFERSON 

38 

85  46 

462 

MID 

MID 

:      LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

•LOUISVILLE  WB  AP 

49541  JEFFERSON 

7 

38 

11 

85  44 

MIO 

MID 

:   HJ|  U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955  JEFFERSON 

36 

B5  48 

403 

6A 

:  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967  BALLARD 

5002'  BARREN 

\ 

36 
36 

56 
53 

88  50 
86  02 

370 
738 

5P 

5P 

1  BLAINE  MALONE 
:      WILLARD  E.  FOSTER 

MADISONVJLLE  1  SE 

5067  HOPKINS 

3 

37 

87  29 

439 

5P 

7A 

7A 

I     HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097  EDMONSON 

3 

37 

11 

86  05 

600 

5P 

IP 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

51111 CLAY 

4 

37 

06 

83  43 

850 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171, FLOYD 

1 

37 

82  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELO 

5230. GRAVES 

36 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELO  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243!  MASON 

7 

38 

83  42 

515 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291| JACKSON 

2 

37 

26 

84  00 

1000 

8A 

BA 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301.  PENDLETON 

5 

84  16 

662 

RKhARO  T.  SYDNOR 

META 

5370J  PIKE 

37 

82  27 

730 

: 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIOOLESBORO 

53B9|  BELL 

2 

36 

37 

83  43 

1135 

7A 

7A 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

5394; BELL 

2 

36 

38 

83  43 

1130 

: 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407  WOODFORD 

* 

3B 

09 

84  41 

770 

7A 

CITY  OF  MIDWAY 

MIL8URN  1  E 

54151  CARLISLE 

6 

36 

4B 

88  53 

345 

6P 

6P 

CLOSEO  2/4/64 

MILLERSBURG  2  N 

5430J  BOURBON 

! 

38 

19 

64  09 

610 

c 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5438  GRAYSON 

37 

27 

86  03 

588 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524  WAYNE 

2 

50 

84  50 

926 

6P 

7A 

H   ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREMEAD  STATE  COLLEGE 

5555  ROWAN 

5 

38 

63  26 

C      PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640  MONTGOMERY 

5 

38 

83  56 

910 

SP 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

5648  ROCKCASTLE 

2 

37 

84  20 

116 

5P 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

5684  HART 

3 

37 

85  53 

610 

7A 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

5694  CALLOWAY 

9 

36 

36 

88  20 

520 

BA 

8A 

JOHN  E.  5COTT 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013  CARTER 

f 

38 

19 

83  12 

895 

GEORGE  E.  OUVAL 

1 OlNEY 

6020J  HOPKINS 

7 

37 

14 

87  47 

533 

8A 

MELVIE  PARLEE  NEIS2 

:  ONEIOA 

6028  CLAY 

37 

16 

83  39 

741 

7A 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091  DAVIESS 

1 

37 

67  09 

5P 

7A 

H  t  VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

6096  DAVIESS 

37 

87  07 

404 

:     i  CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106  OWEN 

36 

84  50 

4P 

ALGER  A  REDMON 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

6110  MC  CRACKEN 

7 

37 

04 

88  46 

39B 

MID 

Hit 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PAOUCAH 

6115  MC  CRACKEN 

7 

37 

06 

88  37 

340 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WPAO 

PAOUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117  MC  CRACKEN 

7 

37 

06 

88  36 

325 

CITY  OF  PAOUCAH 

. PAINTSVILLE  1  S 

6136  JOHNSON 

1 

37 

48 

82  49 

620 

7A 

JAMES  0  HUGHES 

! PARADISE  STEAM  PLANT 

6155  MUHLENBURG 

1 

3 

37 

U 

86  59 

402 

7A 

7A 
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PIKEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
R I CHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SADIEVILLE 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSV1LLE 

SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVRLE  2  SW 
SEBREE 
SHELBYVILLE 
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SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  OAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  OAM  32 
WARSAW  MARYLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WES7  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  3  NW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 
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ARLINGTON 
CROFTON  8  ENE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
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CALDWELL 
ESTILL 

MADISON 
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LOGAN 
SCOTT 

MARION 

WOODFORD 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 

ALLEN 

WEBSTER 

SHELBY 

BULLITT 

SHELBY 


MC  CREARY 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MARTIN 

MONROE 

ANDERSON 

UNION 

JESSAMINE 

ANDERSON 

LEWIS 
GALLATIN 

LINCOLN 
MORGAN 
WHITLEY 
GRANT 


LEE 


CARLISLE 

CHRISTIAN 
EDMONSON 
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2 

37 

29 

3  7 

06 

37 

40 

37 

13 

36 

51 

38 

23 

37 

35 

37 

56 

37 

45 

37 

44 

36 

i  6 

37 

38 

1  3 

no 

38 

.'0 

37 

06 

37 

0  7 

37 

41 

3ft 

4  3 

36 

17 

52 

3B 

0? 

52 

36 

43 

38 

0? 

37 

4ft 

17 

51 

37 

58 

38 

39 

JB 

46 

37 

25 

IT 

SS 

16 

43 

38 

39 
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83  03 
86  13 
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84    37 

84  37 

85  14 


36  48 

37  05 
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85  09 

86  38 


89  01 
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REFERENCE  NOTES 

ation  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist ,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Experiment  Station   Lexington 
r  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  tbe  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Cllnatologlcal  Data'-  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

/aporatlon  in  inches  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Max  and  Uin  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies 
in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on 
ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00 

In  the  station  Index  the  letters   C,  H,  and  J   in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data-  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

No  record  in  tbe  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
•   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelte 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day 
data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAB  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

1  weather  conditions  in  tbe  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publlcatl 
may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offic 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this 
state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather 
Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. , 
20402. 

USCOMM-WB-Ashevllle,  N.  C.    -5/8/64-775 
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ASHEVILLE:  1964 


KENTUCKY  -  APRIL  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:         90°    on  the   21+  at   Pikeville 
Lowest  Temperature:  12°   on  the   1st    at   Blaine   1   W 

Greatest  Total  Precipitation:  6.98   inches   at    Scottsville   3    SSW 

Least  Total  Precipitation:  2.41   inches   at   Glendale   1    E 

Greatest  One-Day  Precipitation:        2.04  inches   on  the   19th   at   Blaine   1   W 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:         Trace   at   6   stations 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.   These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.   Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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5  | 

5  1 
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WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

M 
73.3 
74. 3M 
71.1 
73.1 

M 
49.0 
48.  8M 
49.6 
49.7 

M 
61.2 
61.  6M 
60,4 
61.4 

84 

84 
83 
84 

84 

20 
19 

20* 

19 

21. 

28 
25 

31 
28 

1 
9 
9 
9 

157 
146 
169 
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0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
2 
3 

0 

0 
0 
0 

0 

2.75 

3.08 
3.19 
3.20 

-   .89 

.53 

1.16 
1.30 
1.00 

6 
6 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 
7 

8 

2 
1 
1 
2 

0 

1 
1 
1 

GREENVILLE  2  * 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVlLLE 
LOVELACEVILLE 

72.6 

70.8 
73.8 
72.6 

72. 4M 

52.0 
49.7 
51.9 
49.2 
50. 3M 

62.3 

60.3 
62.9 
60.9 
61. 4M 

4.9 
3.1 

3.1 
2.9 

88 
81 
84 
86 
82 

21 
17. 
20 
21 

16 

27 
29 
29 
29 
25 

9 
1 
9 
9 
9 

148 
169 
124 
171 
151 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 

3 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

3.69 
3.53 

4.22 
4.60 
3.66 

-  .53 

-  .96 

.52 

-  .70 

.80 
.78 

1.60 
.97 

1.40 

6 
5 

5 

4 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 

l 

9 

9 

4 
3 
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3 

0 

0 

1 

0 

1 

MADISONVlLLE  1  SE 

MAYFIELO 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

T3.4 
72.2 
72.1 

71.6 
70.8 

50.4 
52.1 

50.3 
49.7 
51.3 

61.9 
62.2 
61.2 

60.7 
61.1 

2.3 

3.8 

83 
82 
82 
82 
82 

19* 

20 

21* 

17. 

20 

31 
29 
29 
29 
29 

9* 

9 

9 
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134 
163 
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165 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.31 
5.92 
3.93 
4.48 
3.53 
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.46 

.92 
1.33 
1.16 
1.35 

1.36 

6 
6 
6 

20 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
8 
9 
9 

3 
6 
3 
2 
1 

0 
2 
1 
2 
1 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

PRINCETON 

RUSSELLVlLLE 

73.6 
72.7 

72. 8M 
73.5 

52.1 
47.7 

48. 6M 
49.0 

62.9 

60.2 
60. 7M 
61.3 

2.7 
3.8 

84 
85 
84 
87 

19 

21* 

19 

21 

30 
28 
25 
29 

9 
9 
9 

9 

129 
178 
159 
171 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

3 

3 
3 

s 

0 
0 

2.70 
3.33 

2.52 
5.31 

-  1.56 

•  1.56 
1.27 

.84 

.80 

.70 

1.70 

5 

13 

5 
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.0 
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0 
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9 
9 
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61.4 

3.5 

3.72 
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.0 
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anchorage 

bardstown  s  j  prep  sch 
barren  river  reservoir 
bonnieville  4  n 
bowling  green  faa  ap 

71.1 
73.9 
73.1 
72.0 
72.0 

46.1 
49.4 
49.5 
46.4 
48.6 

58.6 
61.7 
61.3 
59.2 
60.3 
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2.2 
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83 
87 
85 
87 

17 
17 
20 
20 

20 

24 
23 
29 
22 
28 
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146 

166 
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0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
4 
3 
4 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
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4.52 
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3.12 
3.59 
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-  .47 
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1.76 
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1.02 
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20 
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BRADFORDSvILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZABETHTOWN 

73.1 
71.5 
73.3 

49.7 
44.4 
46.8 

61.4 
58.0 
60.1 

2.4 

83 
84 
82 

20 
16 
17* 

26 
26 

21 

148 
225 

174 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 

7 
5 

0 

0 
0 

3.83 
3.62 
4.36 

•   .60 

1.05 

.77 

1.34 

26 

27 
20 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

10 
9 
9 

3 

3 
3 

1 

0 

1 

GLASGOW  W<AY 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIElD 

LOUISVILLE 

72.1 
72.4 
72.5 
71.6 
72.2 

49.4 
45.7 
48.4 
49.5 
51.2 

60.8 
59.1 
60.5 
60.6 
61.7 

2.5 
3.7 
3.5 

86 
86 
82 
84 
85 

20 
21 
17 
20 
17 

27 
26 
26 
27 
28 

170 
199 
172 
166 
153 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
4 
3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

4.13 
4.33 
3.99 
2.76 
3.29 

.46 

.08 

-  1.42 

.81 
.72 
.82 

.47 
.64 

26 
29 
19 
13 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 

8 

8 

10 

2 
4 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

LOUISVILLE  WB  AP         R 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 

70.4 
74.9 
71.5 
70.8 
73.5 

46.3 

49.4 
46.6 
46.7 
50.4 

58.4 
62.2 
59.1 
58.8 
62.0 

3.6 

83 

88 
86 
80 
87 

17 

20 

17 

27. 

20 

25 

26 
27 
28 
28 

9* 

10 

215 
140 
208 
215 
139 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
5 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

3.06 
3.72 
2.98 
4.06 
6.98 

-   .76 

.83 
.92 

.91 
,76 

1.87 

19 

4 

4 

26 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
8 
8 
11 

2 

2 
1 

4 
6 

0 
0 
0 
0 
2 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

73.1 
72.3 

48.9 
46.1 

61.0 
59.2 

86 

87 

20 
21 

25 
25 

1 
10 

163 

196 

0 
0 

0 
0 

2 

4 

0 
0 

5.37 
6.42 

1.32 
1.49 

26 
26 

.0 
.0 

0 
0 

8 
12 

5 
5 

2 

1 

DIVISION 

60.2 

3.5 

4.01 

-   .02 

T 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

72.8 
71.1 
67.7 
69. 5M 
70.5 

50.0 
47.2 
44.5 
42.  OM 
44.5 

61.4 
59.2 
56.1 
55. 8M 
57.5 

4.4 
3.9 

84 
83 
83 
82 
S3 

21 

17 
17 
18 
21* 

24 
21 
17 
16 
21 

1 
1 
1 
1 
1 

150 
192 
273 
280 
243 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

4 
5 

6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4.66 
5.34 
6.73 
3.62 
3.22 

.58 

1.76 
3.51 

-   .76 

.98 
1.40 
1.17 
1.01 

.74 

3 

20 
19 
19 
20 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

10 

12 

8 

9 

3 
5 
5 
3 
1 

0 

1 

2 

1 

0 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

72.6 
69.5 
68.8 
69.8 
69.7 

47.3 
42.4 
46.1 
44.2 
46.9 

60.0 
56.0 
57.5 
57.0 
58.3 

2.2 

3.9 

82 

84 
80 
S3 
82 

20. 
18 
17 
18 

17 

24 
19 
18 
21 
22 

1 
1 
1 
1 
1 

177 
276 
236 
251 
222 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
8 
4 
7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.31 
3.76 
4.02 
3.47 
2.86 

-  .18 

-  .55 

-  1.18 

.99 
.47 
.64 
.63 

.64 

20 
28 
19 
22 
19 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 
11 

9 

8 

3 
1 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 

67.6 
72.8 

69.2 
68.2 

41.2 

47.6 

46.1 
44.9 

54.4 

60.2 

57.7 
56.6 

,4 

1.6 

83 
83 

83 

80 

22* 

21* 

21 

18 

18 
20 

23 

23 

2* 

1 

1 

1 

322 

178 

242 
264 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

8 

3 

6 

6 

0 

0 

0 
0 

4.39 
4.24 

3.88 
3,49 

.61 
.10 

-   .70 

.88 
.99 

.85 
.65 

20 

19 

20 
27 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

11 
11 

10 
8 

3 

2 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

68.5 
71.1 
66.4 

43.7 
48.3 
44.3 

56.1 

59.7 
55.4 

2.1 
.6 

84 
82 

80 

18 

20 
18 

22 
26 
23 

1 
1 
1 

282 

183 
298 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

4 
6 

0 
0 
0 

3.91 
6.28 
4.31 

.03 
.31 

.69 

1.38 

.50 

27 
20 
20* 

.0 

T 
.0 

0 
0 
0 

11 
13 
12 

2 
5 
2 

0 

1 

0 

DIVISION 

57.6 

2.1 

4.21 

.31 

T 

EASTERN  0* 

ASHLAND 
BARBOURVlLLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

69.9 

M 
70.0 
70. 5M 
72.1 

41.0 

M 
44.6 
37. OM 
43.9 

55.5 

M 
57.3 
53. 8M 
58.0 

•   .8 

86 
85 
85 
85 
85 

22* 
22* 
21 
22* 

19 

19 
22 
21 
12 
17 

1 
1 
1 

1 
1 

292 

240 
338 
222 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 

4 
11 
8 

0 
0 

0 
0 
0 

3.24 

3.62 

5.54 
4.27 

-   .15 

.61 
.82 
,76 

2.04 
1.10 

19 

4 

4 

19 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 

8 
11 

9 

1 
1 

3 

3 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

DEMA 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

71.8 
74.0 
69.0 
75.1 

41.5 
44.2 
41.7 

M 

56.7 
59.1 
55.4 

M 

3.7 

87 
85 

85 
88 

21 
21* 

18 
20 

19 

16 
17 

1 
1 
1 

255 

196 

301 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

7 
6 
8 

0 
0 

0 
0 

3.60 
2.96 
3.43 
4.31 

-   .91 
.64 

.65 

.93 

.75 

1.07 

19. 

19 

19 

4 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 

8 

11 

11 

4 
1 
I 
3 

0 
0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCKY 
APRIL    196* 


Temperature 

Precipitation 

si 

u 

•I 

is 

■ 
< 

■a 
,1 
|z 

8 
M 

0) 

s 

Q 

I 

2 

o 
& 

S- 

& 
| 

a 

No.  ot  Days 

3 

■a 

si 

a 

■ 
6 

• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

MIn. 

1 

11 

So 

• 

• 

1 

1 

o 

1 
o 

si 

si 

St 

.  * 

HYDEN 
JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 

72. 7M 

72.6 

72.0 

75.3 

70.5 

45.  3M 

40.9 

47.1 

45.6 

42.2 

59. OM 

56.8 

59.6 

60.5 

56.4 

87 
87 
88 
88 
86 

21 
22. 

20 
20 
21 

21 
16 
24 

19 
18 

1 
2 

198 
260 
196 
164 
271 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
3 
3 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4,03 
4,60 
3.50 
4.29 
5.52 

.68 
.81 
.60 
,84 
1.25 

4 
20 
13 
29 

20 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

12 
10 
7 
15 
14 

2 
4 

3 
2 

4 

0 
0 
0 
0 

1 

MIDDLESBOro 
M0NTICELL0 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  1  N 

70.0 
72.3 
72.5 
75.8 
71.9 

44,7 
48.7 
47,5 
46.4 
46.5 

57.4 
60.5 
60.0 
61.1 
59.2 

85 
85 
83 
90 
83 

21 

20 

21. 

21. 

20 

22 
24 
21 
22 
22 

238 
173 
179 
145 
203 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

5 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

5.54 
5.46 
5.05 
3.36 
5.76 

-   .29 

1.15 
1.07 
1.11 
.78 
1.05 

4 

28 
20 
20 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

12 
12 
10 
10 
11 

4 
6 
3 
1 
5 

1 
1 
I 

0 

1 

STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

70.2 
72.5 
72.1 
71.1 
71.3 

46.6 
40.5 
45.1 
39.6 
47,2 

58.4 
56.5 
58.6 
55.4 
59.3 

1.8 

88 
88 
89 
86 
89 

21 
18 
15 
22 
29 

22 

15 
20 
15 
22 

2. 

231 

260 
209 
296 
213 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

5 

8 
4 
9 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.62 
4.17 
4.32 
4.65 
5.16 

.63 
1.22 

.78 
1.30 

.68 
1.30 

.92 

29 

19 
20 
19 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
10 
13 
9 

16 

3 

2 
4 
2 
2 

0 

1 

0 

2 
0 

DIVISION 

57.9 

1.2 

4.39 

.64 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

O 

Day  of  Month 

1  |  2  | 

3 

4  | 

5 

6 

7  ] 

8  |  9 

10  |  11  |  12 

13 

14 

15 

16  |  17  |  18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 
BEAVER  0»M 
BENTCN  2 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

2.7- 

3. Of 

5.0; 

3.7( 

.03 

,1 
.01 

.11 

.07 
1.20 
.17 

.18 
T 

.51 

1.1' 

.71 
1.08 

.3' 
.81 

.06 

.50 
.A6 
.65 
.40 

T 

T 
,0< 

.30 
■  28 

T 

.2! 
•  34 

T 

.27 

.08 

.13 

.39 

.20 
.02 
.21 
.11 

T 
T 

.0' 

T 

T 
.03 

.34 

.24 
.02 
T 
.02 

•  40 
.20 

.76 

.20 

.32 

.34 
•  28 
.36 
.75 

.07 

T 

coee 

DUNDEE  4  ESE 
DUNMOR 

EDOVVILLE  LOCK  F 
ELKTON  2  5 

3.44 
3.86 
2.8 
2.82 
3.51 

.0! 

.08 
.33 
.20 
.75 

1.12 
.5 
.63 

1.2C 
.7C 

.12 

.0! 

T 

.Of 

.0! 

.57 
.61 
.50 
•  53 
.62 

.50 

.52 

.50 
.50 
.23 
.23 

.05 

T 

T 

.11 

.1! 

.10 
.3< 

.31 

.18 

T 

.15 
.22 
T 
.32 

■  42 
.38 

.13 
.20 
.22 

.22 
■  32 
.52 
.11 
.46 

.05 

T 
T 

.03 
.06 

T 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  H 
HARTFORD  6  NW 

3.1! 
3. AC 
3.2C 
3.6! 

3.0 

T 

T 

.91 
.35 

T 

.25 
T 

1.3C 
.55 

l.OC 
,80 

.9 

.02 

.13 
.0- 
.1! 

■  11 

■  Of 

.40 
•  60 
.40 

.47 

.06 

T 

.05 

.28 
.18 

.34 

.44 
T 

.60 
.63 

.20 
.12 

T 
.5! 

.5! 

.08 
.01 

.04 

.44 

.15 

T 

.15 

T 

.35 

,40 
.26 

.40 
.21 
.15 
.50 
.79 

■  OA 

.06 

T 

T 
T 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 

3.5! 
A, 22 

A.6C 
3.66 
3.31 

T 
T 

.1 

T 

.03 

■0! 

.22 
.97 

.78 
1.60 

.3! 

.10 

.71 
1,40 
,f>2 

.0! 
.2! 

.0! 
.K 
.0! 

.25 

.37 

.89 

•  60 

•  60 

T 

.3! 
.1! 

.28 
.13 

.01 
.50 

.56 
.52 

.02 
.11 
.20 
.24 

T 

.32 

.25 

.03 

.01 

.15 
•  2C 
.09 

T 
.17 

T 

T 

.10 

T 

.04 

.50 
.7 
.45 
.26 
.51 

.27 
T 

.70 
•  20 
.49 

T 

T 

MAYF1ELD 
MURRAY 
OLNEV 

0WENS80R0  2  w 
0WENS80R0  DAM  A6 

5.92 
3.93 
3. A3 

A. AS 
A. 57 

.01 

T 

,0! 

.2C 
.01 

1.19 
.52 

•  1A 
.07 

1.33 
1.16 
1.18 

1.05 

1.20 

.12 
.12 

.1C 
.12 

•  66 

•  84 
.90 

•  32 
.37 

T 

.09 

.35 

.40 

1.35 
1.28 

.79 

•  05 

•  45 
.30 

.40 

.25 
•  40 
.05 

.0! 

T 

.52 

•  14 

.10 
.10 
.05 
T 

■  53 

.33 

.3" 
.3' 
.15 

.20 

•  39 
.23 

•  AO 

•  6A 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

3.53 
2.70 
3.33 
2.52 

5.31 

T     .02 

T 

.36 

.2! 

.It 

.01 

1.70 

1.36 

.70 

.21 
.63 
.42 

.70 

.19   .02 

.03 
.01 

.40 
.36 

.80 

.64 

.26 

T 

.10 

T 

.3! 

.43 

.13 

.40 
•  40 

.16 
.15 

.10 

.05 
T 

•  1A 
.11 
,3C 

.31 

.30 

.16 
.15 

1.3A 

.15 
.25 

.22 

.20 
.15 

T 

.1A 

.55 

,A0 

SE6REE 

UNIOnTown  DAM  49       // 

A. 63 
2.81 

T 

.3A 
.30 

1.01 
1.0' 

l.OC 
T 

.41 
.58 

.44 
.08 

.11 

.06 

.41 
.24 

.OA 

T 

T 

.06 

•  48 

.14 

■  31 
•  26 

.13 

T 

T 

CENTRAL  02 

ADDISON  DAM  45         /• 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

5.53 

A, 85 
2.52 
A. 52 
3.60 

.01 

.06 

T 

.11 

.03 

.5! 

.12 

.9A 

.06 
.25 

.61 
•  23 
.22 
■  33 

.40 

,15 

T 

.02 
T 

.02 
.02 

.31 
•  40 
.34 
.52 
.55 

.01 
.78 

T 

.02 

.01 

.04 
.16 

.09 

.48 
.02 

1.65 

.06 
1,76 

.90 
T 

.10 
.40 

T 
.25 

.51 

.06 

.45 

.42 
.43 
■  63 

.74 
.25 

.51 

.45 

.22 

.30 

•  7A 
.38 
.01 
.13 
1.30 

.22 

.08 
.17 

.03 

BONNIEVILLE  A  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
8RA0F0R0SVILLE 
BROWNSVILLE 

3.12 

3.59 
3.09 

T 
T     .OA  1 

.15 
■  02 
.06 

.A9 

.55 

.43 
.01 
.46 

.05 
.05 
.13 

T 
.03 

T 
.15 

.51 
.49 
.A6 

T 
.06 

T 

.25 

T 
.03 

■  09 
.05 

.41 
T 

.02 

.19 
T 

.07 
.17 

.01 

.05 

T 

.02 

.29 

.66 
.59 
.35 

.28 

.08 
.24 

.05 

T 

.02 

BURKESVILLl 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

5.88 
3.83 
3.20 
3.62 
A. 36 

.01 

T 

.11 
.55 

T 
,55 

.91 
.1' 

.03 

.35 
.25 
.44 
.51 

.38 

.72 

.14 
T 

.01 
T 

.22 

T 
>04 

.04 

.04 
.03 

.81 
■  A2 
.58 
.61 
.56 

.A5 
.10 

.07 

T 

.02 

T 

.11 
.24 

T 

.62 
.11 
.15 

.12 
.10 
•  34 
1.34 

T 

.11 
■  28 

.43 
.35 

.OA 
.03 

.46 
.12 

.05 

.52 
1.05 
.17 

.67 

.59 

•  73 
.25 

.77 

.30 

.68 
.15 
•  38 
.39 
.12 

.OA 
.05 

.01 

T 

.05 

.05 
.07 

EDMONTON 
ELIZASETHTOWN 
GAMALIEL  1  S 
GLASC-Ow 
GLASGOW  WKAY 

A. 80 

6.77 
A.  12 
A. 13 

T 
.11 

.10 

T 

.10 

.45 

.25 

1.01 
.5A 

T 

.01 

,35 

,21 

.27 

.60 

.32 

.29 

.12 
.14   T 

■  OA 
.OA 
.04 

.73 

1.15 
•  60 
.54 

.07 
■  42 

.11 

.01 
.07 

.25 

.13 

.30 

.45 

.17 

T 

.04 

.07 

.07 
.12 

.10 

.51 
•  20 
■  10 

.07 
T 

.67 

.85 
.51 

.81 

.54 
.52 

.45 

.30 

.73 
.61 
.32 

T 
.15 

.03 

GLFNDALE  1  E 
GREENSBURG 
GREENSBURG  1  ESE 
IRVI31GT0N 
LEITCHFIELD 

2.A1 
A. 33 
3.56 
3.99 
2.7( 

T 

.01 

T 

•  OA 

.09 
.03 

..A 

.09 

■  34 

.26 

.26 
.40 

.55 

.22 

.18 
•  03 

.52 

.53 

.36 
.36 

.01 

T 

.OA 
T 

T 
.03 

.54 
.20 
.20 
.37 

.47 

.14 

.14 

.06 

.04 
■  OA 
T 
.01 

.05 
.08 
.06 
.02 

.06 
.18 
.18 
.82 
.16 

.23 

.1A 
•  14 
.77 
.03 

.18 
.04 
.OA 
.51 
.33 

T 

.02 
.02 

.OA 

T 

.42 
.27 
.27 
.46 
.42 

.24 

.56 
.47 
.18 
.11 

•  22 
.57 
.41 
.25 

•  AA 

.72 
•  AS 

T 

si    ; 

.02 

,02;     . 

LIBERTY 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  W8  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

A.9C 
3.2! 

3.06 
3.5A 
3.72 

.02 

T     T 
T     T 

T 

.01 

•  16 
.48 
,23 

.03 
T 

.19 

.2A 
.92 

■  34 
.33 

T 

.39 
.10 

.16 
.02 

.02 

.02 
T 

.06 

.31 
.28 
.33 

.21 

•  AA 

.40 

T 
.12 

T 
.05 

.15 
.08 
.02 
.18 
.12 

.32 

■  64 
.83 

T 

.06 

.46 
.01 

.  14 

T 

.01 

T 

.10 

.18 

.82 

.08 

.05 

.03 

.38 

.OA 
.63 

•  7A 

T 

.Al 

.61 
.25 

.19 

.64 
.25 

.48 
.07 
.10 
.35 

.24 

•  54 

.10 
.05 

T 

•  40!       , 

...      : 

MILLERSTOWN 

MUNFORDVILLE 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

ROCHESTER  LOCK  3 

ROUGH  RIVER  OAM 

2.6A 

a.o: 

2.98 
3.56 
A. 06 

.02 

.OA 
1.25 
.91 

t 

T 

.32 
.A5 
.42 
.63 
.62 

.02 

T 

.08 

,07 
.06 

.42 
.43 
.33 

.49 
.61 

.09 

.1C 
.05 

T 

.10 
.13 
.03 
.37 

.32 

T 

.50 

.12 

.15 
.10 
.20 

.48 

■  05 

.02 
.09 

.03 
.94 

.A2 
.42 

.24 

•  2A 

.76 

.28 
.25 
.30 
.2' 
.22 

.49 
.98 
■  24 
.54 
.45 

T 

.02 
.05 
T 

T 

•  04 
.02 
.05 

SCCTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  Sw 
SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
VANBUREN 

6.98 
6.51 
1,36 
5.37 
3.1C 

T 
.13 

.1' 

r 

T 

.53 

.88 
1.A3 
.35 

.05 
.61 

T 

.40 
.40 
.42 

T 

1.87 
.94 

1.15 

.27 

.06 
.03 

T     .99 
T 

1.08 
.80 
.65 

.40 

.10 
.03 

.23 

.08 
T 

T 
T 

.16 
T 

T 
T 
.10 

T 

T 

•  60 
.05 
.53 

.52 
.03 

.22 

.15 

.44 

.10 

.02 

.A3 
.10 

.58 
1.10 
.35 

1.32 
.10 

.64 
.11 
■  33 

.55 
.60 

.18 
.73 
.35 

.07 
.36 

.15 
.17 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 

6. a; 

2.9A 

.11 

r 

.52 

.50 

.24 

.40 

.80 

.35 

.05 
.11 

.73 

.45 

.33 

T 

T 

.04 

.61 

.10 

T 

.27 

.10 

.28 

.A2 
.40 

•  AT 

.34 

1.49 
.32 

.03 
T 

BLUE  GRASS  03 

BEPEA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

A. 66 

A,  7* 
5.31 
3.19 
6.73 

.02 

.07 
.03 
T     .69  I 

.  r'5 
.04 
22 

r 

.15 

.07 
.76 

T 
T 

.83 

.14 
.15 
.55 
.10 
.31 

.20 
.24 

.07 

T 

.15 
.15 

T 
.09 

T 

.03 
.01 
.02 

.41 
.16 
.12 
.05 
.21 

.31 
.01 
.25 

.02 

.OA 

.03 

.36 
.11 
.02 
.03 
.46 

.04 
.34 
.77 
.3*7 

1.17 

.66 
.79 
1.40 
.84 
,05 

T 
.80 

.09 
.10 
.75 
.07 
.18 

T 
T 

T 

T 

.05 
,24 

.03 

T 

.19 
T 

.35 

.27 

.24 
.51 

.46 
.29 

.60 
.81 
.23 
.32 
.03 

.19 
.16 

.06 
.19 

.24 
.29 
•  42 

.39 
T 

CYNTHIANA 
CYNTHSANA  2 
DANVILLE 
DIK  DAB 

FALMOUTH 

3. AS 
3.62 
3.22 
3.31 
3.76 

T 
T 
.06 

.01 

.04 

r 

10 

T 

.30 
.09 
.22 

.36 
.44 
.24 
.23 

.40 

T 

.03 
.05 
T 

T 

T 

.03 
.19 

.36 
.55 

.03 
.23 
.20 

.21 

.21 
.05 
.27 

T 

.05 
.OA 

.1! 

.A: 

.86 
1.01 
.14 
.13 

.03 

.21 
.22 

.74 
.99 
.28 

T 
T 

.32 

.31 
.03 
.25 
.41 

.03 

.03 

.06 

.04 

.03 

•  63 

.54 
.43 
.51 

.31 
,28 
,A2 
.53 
.67 

•  OA 
.02 
.20 
.OA 

T 

.17 
.19 
.07 
.03 

.14 

FLEMIHGS8URG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3.9A 
A.  02 
2.96 
3.A7 
3.89 

T 

.06 

T 

T 

.05 

.OA 
li 

r 

.11 

T 
T 

.06 

.09 

■  08 
.37 
.42 

.02 

.19 

.05 

T 

.17 

.21 
.06 

T     T 
T     T 

T 
T 
T 

.02 

.27 

T 

.23 

.34 

.27 

.21 

.17 

T 
.02 

T 

.61 

.53 

■  38 

.40 
.49 

.88 

.04 
.46 
.48 
.17 

T 
.11 

.21 
.35 

.13 
.63 

.82 

.01 

T 
T 
.01 

.05 

.07 

.20 

T 

.14 
T 

.89 

.23 
.A3 
,38 

.49 
.16 

.77 
,44 
.50 
.45 
.06 

.36 
.46 
.25 

.17 
.12 

.52 
.18 

6EST  LOCK  3 

HIGH  BR10GE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

2.53 
A. 22 
3.01 
2.71 
'. If 

.20 

.02 

.30 

T 

.3A 

.21 
.31 
.63 

.20 

,06 

.27 
.05 

.01 
■OA 

.15 

.09 

.10 

.40 
.21 
.36 

.27 

.OA 
.03 

,2< 

T 

.2! 

.06 
.06 
T 
.24 

.25 

1.20 
.90 
.05 
•  99 

.33 
.37 
.2A 
.33 

.43 
.02 

.14 

.63 

.44 
.53 
.53 
•  38 

,46 

.20 
.59 
.28 
.05 

.45 

T 
T 

•  03 

•  49 

.35 

LEAIf.GTON  we  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  9 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDWAY 

2.86 
A. 03 
2.81 
4.3! 
3.A2 

.01   .05 

,07 
.06 
.02 

03 
15 

.05 

.50 
.02 

.42 

: 
.15 

.51 

.15 
•  40 

.12 
.15 

.18 

T 

.13 

T 

.02 

T 

.17 
.03 
.28 

.27 

.03 
.20 
.17 
.32 
.11 

T 
T 

.0! 
.33 

T 

.64 
.47 
.05 
.86 
.5A 

.93 
.30 

.88 
.42 

.01 

.02 

.37 
.05 

.14 
.28 

,58 

.08 

.07 
.11 
,06 

.49 
.04 

.20 
.50 
•  78 

.42 

.55 

.17 
.A7 
•  26 
.21 
.16 

.01 
.38 

.27 
.03 

.2.       '. 

•a   ; 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

4.2A 

3.8! 

3.A! 

3.A9 

.05   T 

.OA 
.01 
.05 

03 
.01 

.30 
.3A 
.09 

.22 

T 
.01 

.09 
.33 
•  33 

.14 

.08 
,01 

T 

.02 
.03 

.05 

T 
T 
.02 

.34 

.10 
.10 
.49 

.15 

.23 

.20 
.18 

.08 
.05 
T 

.BC 

.21 
.21 

.01 

.99 

.23 
.05 

.05 

.85 
.76 
.44 

T 

.12 

.05 
.33 

.34 

T 
T 
T 

.27 

.41 

.50 
■  Si 

.65 

.31 

.36 

■  27 

■  A3 

.39 

.31 
.11 

.03 

•oa     . 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.AA 
3.3< 
3.36 
3.7! 

.02 
.01 

03 

.34 

.06 
.02 

.27 

.32 

.41 

■Of 

T 

,02 

,02 

T 
.06 

T 
.01 

.22 

.64 
.28 
.06 

T 

.09 
.05 
•  20 

T 
.01 

.1! 
.21 

.AO 
.10 
.08 
.05 

.52 
•  67 

1.09 
1.02 

.AO 
.30 
.49 

.10 

T 

T 

.37 

.03 

•  66 
,61 

.57 

.471 

.Al 

.23 

.64 

T 
T 
.30 

■11 

.OS 
.<.9 

o  noles  lollowirgSi.nn 


DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Continued 

APRIL    1964 

Station 

5 
O 
H 

Day  of  Month 

1        2    | 

3 

4        5 

1     6 

7    | 

8      |      9 

10   |   11    |   12 

13   |    14    |   15 

16  |    17   |    18 

19  | 

20  J    21 

22 

23 

24 

25   j   26    | 

27 

28   | 

29   | 

30 

31 

WARSAW   MARKLAND    DAM 

.33 

,4C 

T 

,04 

.07      .16 

.02 

•  11 

.36 

.59 

.07 

.03 

,69 

.75 

.44 

WAYNESBURG    7    NE 

6. 28 

!o5 

.55 

.21 

,36 

.05 

.29      .55      .02 

.36 

.16 

1.38 

.14 

.43 

.77 

.64 

.26 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

4.31 

.10 

.36 

.20      .01       .42 

.02 

.50      .06      T 

.01 

.20 

.50      T 

.45 

.03 

.23 

.48 

.27 

.01 

.36 

EASTERN    04 

ASHLAND 

3.24 

.07 

.08 

.30 

.05 

.38 

.14 

T 

.34      .02 

.61 

.49 

.04 

.20 

•  19 

•  14 

.  19 

, 

BARBOURVILLE 

■ 

T 

T 

.82 

.25 

.24 

.26 

T           T 

.14 

.12 

•  34 

.35 

BAXTER 

3.62 

T 

.05 

.76 

.19 

.63 

.59 

.09      .33      T 

T 

.33 

.04 

.26 

T 

.08 

.27 

BLAINE    1    w 

5.54 

.21 

.11 

.2* 

.24 

.01 

.21       .01 

2.04 

.97 

.09 

.06 

.32 

.14 

•  62 

.27 

BUCKHORN 

3.36 

T 

T 

.85      T 

T 

.30 

.20      .02 

•05      ,37 

.14 

.42 

T 

.11 

.22 

.27 

.14 

.27 

BURD1NE    2    NE 

4,48 

.15 

.25 

.50 

.25 

,20 

.38 

T           .30 

1.85 

.45 

.15 

CLAY    CITY    1    WNW 

3.42 

T 

.05 

.10 

.12 

.18 

T            .26      T 

T 

.60 

.70 

.10 

,33 

.-3 

.26 

.10 

.17 

CUMBERLAND 

4.27 

.08 

.90 

.02 

.19 

1.10 

.40 

•46                     .04 

.OS 

.34      .01 

•  27 

.10 

T 

,06 

T 

.21 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

3.62 

.04 

■  78 

.32 

.27 

.15 

.72 

.31 

.14 

.25 

.27 

.02 

.35 

DELPHIA    I    E 

4,69 

.08 

.  18 

1.10 

,50 

.92      .02 

.08       .35 

.15 

.70 

.31 

.15 

.05 

.23 

.07 

DEMA 

DEwEY    CAM 

3.60 

T 

.50 

.06 

.52 

.38 

.31                   T 

.6! 

.65 

T 

.15 

.10 

.12 

.16 

ELKHORN    CITY 

2.00 

.30 

.33 

.20 

.12 

FARMERS 

2.96 

.02 

.01 

T 

.06 

•  02 

.05 

T            .23      .05 

.93 

.43 

.10 

.01 

.08 

.35 

.27 

.15 

.20 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

3.99 

.08 

.52 

.08 

.89 

.34 

.31       .54 

.47 

.10 

.20 

.20 

.11 

.04 

.11 

FREEBURN    2    Su 

3.93 

.14 

.11 

.67 

.20 

,04 

.32       .01 

•01       .32 

.52 

.84 

.02 

.42 

.03 

.10 

.18 

FRENCH8URG 

4.2a 

.06 

.07 

.12 

.12       .01 

.02       .36      .03 

.01 

.90 

1.16      .01 

.13 

.08 

.46 

.36 

.20 

.11 

GRAYSON    1    SE 

3.43 

.02 

.06 

.32 

.06 

.1* 

.35 

.38       .05 

.75 

.35 

.10 

.04 

.24 

.21 

.14 

.20 

HA2AR0    WATER    WORKS 

4.47 

.07 

,12 

1.45       .02      .12 

.11 

.42 

.13       .37 

.17 

.65 

.23 

.07 

.23 

.31 

HEIDELBERG    LOCK    14                R 

4.31 

.06 

.05 

1.07 

.05 

.25 

.15 

.17       .26 

.Of 

.59 

.67 

T 

.04 

.19 

.21 

.10 

.39 

HYOEN 

4.03 

.05 

.20 

.68      T 

.13 

■  IB 

.39 

.19      .42 

.28 

.62 

T 

.02 

•  04 

.05      .05 

,19 

.02 

.26 

.26 

JACKSON 

4.6C 

.03 

,04 

.61       .01       .03 

,80 

.20      .01 

.05      ,31       .01 

,0« 

.53 

.81 

.02 

.23 

.23 

.21 

.09 

.34 

JEREMIAH 

2. 48 

,07 

.05 

1.04 

.05 

.1* 

.13 

.06 

.It 

.65 

.07 

.06 

•  06 

LLOYD    GREENUP    DAM 

4, 06| 

.14 

.17 

.32 

.10 

.0*. 

.28 

T            .34       .02 

.42 

1.13 

.10 

.03 

.25 

.33 

.10 

.25 

LONDON    FAA    AP 

3,50 

T            .07 

.42 

T            .07      .09 

.57 

T 

.04 

.60      T 

.53 

.33 

.02 

.06 

.01       .07 

.34 

.23 

.05 

LOUISA    2 

4,05 

.01 

T 

.17 

.05 

.16 

.29      T 

T           .02 

.28      .04 

1*66 

.62 

.04 

.21 

.18 

.16 

.16 

MANCHESTER    4    SE 

4,29 

.10 

.44 

.10 

.10 

.22 

.18       .52 

.30 

.34 

.32      .24 

.13 

.10 

.64 

.28 

MARTIN 

3,07 

T 

T 

.33 

.08 

.52 

•  45 

.30 

.55 

.57 

■  11 

T 

.10 

MC    KEE 

5.52 

T 

.10 

.72 

.14 

,56 

.12      T 

T 

.17       .46      .01 

.24 

.15 

1.25 

T 

.24 

T           T 

.18 

.85 

.08 

,25 

MIODLESBORO 

5.54 

.03 

.12 

1.15        .07        .34 

.83 

.43      .04 

•27      .61 

T 

.14 

.79 

.12      .03 

.14 

.07 

.33 

.03 

MONTICELLO 

5.46 

.06 

.65 

.20 

.53 

.27 

.02 

.24       .52 

.83 

T 

.32 

.13 

.52 

1.07 

■  10 

MOUNT    VERNON 

5.05 

.04 

.57 

.06 

.25 

.50 

.05 

.03 

.65                   T 

T                        .35 

1.11 

T 

.12 

.23 

.39 

.62 

.08 

ONEIDA 

3.45 

.08 

.33 

.03 

.32 

.30 

.09      .45 

.32 

.59 

.15 

.20 

■  22 

.37 

PAINTSVILLE    1    S 

3.61 

.11 

T 

.10 

.06 

.28 

.40 

.36 

•  83 

.75 

.21 

.09 

.22 

.20 

PIKEVILLE 

3.36 

.19 

.21 

.15 

.1* 

.09 

T 

.22       .01 

.46 

•  46 

.78 

T 

.04 

.06 

.18 

.30 

.07 

RAVENNA    LOCK    12 

4.74 

T 

.35 

.03 

.25 

.40 

.10      .22      T 

.6C 

.55 

1.12 

.03 

T 

T 

.15 

.17 

.42 

.35 

SALYERSVILLE    2    SE 

3.86 

.09 

.26 

.5*> 

.42 

.37 

.56 

.64 

,19 

.14 

•  33 

.30 

SOMERSET    1    N 

5.76 

.02 

.78 

.07 

1,05 

.12 

.10 

.96 

.11 

.26 

.01 

.03 

.11 

.45 

.94 

.05 

•  65 

•  05 

STEARNS 

.It 

.52 

.48 

.20 

.28 

T 

.42      .52 

.19 

.11 

.34 

.26 

.26 

.07 

.78 

TOMAHAWK    1    WSW 

4.17 

.03 

T 

.14 

.06 

.2* 

.39      T 

.34      T 

T 

1.30 

.87 

T 

.22 

.11 

.30 

.14 

VANCEBURG    DAM    32 

4. 32 

.09 

.25 

.53 

.12 

,04 

.10 

.02      .27      .01 

.60 

.68 

.12 

.23 

.«2 

.30 

•  52 

.22 

.20 

WEST    LIBERTY 

4.65 

.17 

.08 

,08 

.20 

.31 

1.30 

1.25 

.06 

.05 

.34 

.25 

.28 

.26 

WILLIAMSBURG    2 

5,16 

.04 

.92 

.40] 

.^5 

.48 

.11 

•34      .66 

.14 

.10 

.18 

.32 

.14      .03 

.16 

.18 

.39 

.10 

WILLOW    LOCK    13 

5,85 

T 

T 

1.30 

,32 

.06 

.04      .31 

.06 

1.10 

1.21 

.15 

.51 

•  59 

.20 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

D.  h. 

Relative     humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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COVINGTON   WB   AIRPORT 

21 

7 

10.9 

35++ 

31 

3 

73 

76 

55 

56 

5 

3 

7 

3 

2 

0 

20 

- 

7.2 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

24 

10 

11.4 

35++ 

18 

13 

60 

66 

50 

53 

3 

9 

7 

1 

0 

0 

20 

- 

7.1 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

18 

7 

10.5 

44 

W 

14 

63 

71 

52 

52 

4 

5 

6 

2 

0 

0 

17 

47 

7.1 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


ifing  Station      Index. 


DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
APRIL  1964 

Station 

Day 

Of  Month 

o 

01 

(8 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 

> 
< 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 

MAX 
MIN 

75 
52 

81 
56 

79 
62 

84 
65 

77 

67 

78 
61 

74 
59 

77 
61 

78 
59 

80 
62 

79 
60 

75 
62 

64 
58 

71 
45 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

58 
28 

68 
50 

76 
48 

53 
36 

69 
48 

78 

5  8 

80 
59 

62 
37 

55 

30 

70 
29 

76 
37 

72 
52 

72 
57 

72 
39 

68 
41 

83 
46 

83 
52 

80 
62 

84 
57 

83 
60 

82 
63 

78 
62 

75 
53 

73 

56 

76 
53 

75 
61 

80 

57 

78 
52 

70 
48 

70 
38 

73.3 
49,0 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

67 
34 

69 
58 

79 
5* 

60 
42 

79 

42 

77 
52 

59 
39 

59 

25 

73 
30 

78 
38 

70 
51 

68 
55 

73 
37 

71 
36 

81 
43 

81 
46 

83 

58 

82 
61 

83 
62 

80 

61 

82 
62 

78 
56 

75 
56 

79 
60 

74 
59 

80 
60 

76 
53 

67 
50 

73 
35 

74.3 
48.8 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

61 
32 

69 
58 

70 
44 

52 
37 

64 
48 

78 
59 

74 
44 

45 
36 

59 
31 

69 

41 

78 
42 

66 
52 

67 
51 

70 
44 

72 
44 

82 

49 

81 
52 

81 
59 

84 
58 

81 
58 

76 
63 

78 
57 

75 
57 

68 
58 

74 
58 

73 
60 

81 
52 

72 
54 

62 
47 

72 
44 

71.1 
49,6 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

62 
32 

66 
36 

70 
60 

77 
42 

57 
42 

67 

55 

78 
54 

79 
39 

48 

59 

31 

73 
35 

77 
52 

66 
56 

70 
39 

72 

40 

70 
45 

82 
56 

82 
63 

84 
63 

83 
62 

84 
67 

78 
62 

81 
58 

78 

54 

75 
56 

78 
62 

74 
59 

81 
53 

75 
52 

66 
38 

73.1 
49.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

59 
30 

68 
52 

75 
55 

55 
38 

68 
47 

78 
59 

79 
60 

60 
37 

56 
27 

70 
33 

75 
41 

70 
52 

70 
59 

71 
42 

68 
39 

81 
63 

81 
58 

79 

64 

84 
59 

83 
64 

88 

67 

79 
63 

73 
65 

71 

58 

74 
56 

74 
60 

78 
58 

75 
64 

68 

49 

69 

40 

72.6 
52.0 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

55 
29 

68 
49 

72 
45 

53 
35 

65 
47 

78 

58 

78 
53 

53 
36 

56 
30 

70 
37 

75 
46 

69 
52 

69 
54 

TO 
45 

66 

41 

81 
51 

81 
56 

79 

61 

80 
59 

78 
62 

76 
63 

78 
60 

75 
54 

72 
54 

76 
53 

70 
59 

76 

58 

73 
53 

61 
50 

70 
42 

70.6 
49,7 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

67 
35 

71 
61 

78 
63 

74 
44 

64 
49 

78 
54 

72 
56 

63 

40 

56 
29 

71 
33 

71 
42 

68 
52 

67 

54 

72 
40 

70 
43 

81 
48 

76 
56 

83 
62 

83 
55 

84 
66 

75 
67 

81 
60 

74 
61 

81 

60 

60 
59 

76 
63 

80 
61 

78 
52 

68 
53 

72 

39 

73.6 
51.9 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

61 
30 

64 
34 

69 

60 

77 
40 

55 

40 

67 
52 

80 
59 

80 
37 

47 
29 

59 
32 

72 
40 

75 
50 

67 
54 

71 
42 

73 
43 

70 
44 

84 
52 

82 

59 

82 
59 

84 
64 

66 
64 

80 
60 

61 
58 

72 

58 

75 
59 

78 
59 

65 
57 

80 
52 

76 
49 

66 
40 

72.6 
49,2 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

67 
35 

70 
57 

77 
55 

55 
40 

64 
49 

77 
59 

73 

54 

60 
39 

57 
25 

72 

33 

77 
39 

71 
53 

66 
54 

71 
38 

72 
37 

82 
46 

77 
56 

80 

62 

81 
62 

77 
65 

81 
62 

74 
58 

74 

58 

78 
60 

73 
63 

80 
60 

74 
52 

68 
52 

72 
36 

72.4 
50.3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

60 
31 

68 
52 

76 
53 

62 
38 

68 
47 

77 
58 

83 
56 

60 
35 

57 
31 

70 
36 

76 
40 

74 
52 

70 
55 

70 
43 

74 

44 

81 
50 

82 
53 

79 

63 

83 
59 

81 
59 

80 
62 

78 
62 

77 
54 

73 

58 

75 
56 

74 
59 

79 

58 

78 
54 

68 
51 

69 
42 

73.4 
50.4 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

66 
35 

68 
59 

76 
55 

60 
44 

63 

48 

76 

59 

73 
58 

62 
39 

58 
29 

71 
39 

75 
42 

70 
52 

65 
55 

69 

40 

69 
40 

78 
52 

76 
56 

79 

63 

80 
65 

82 
66 

77 
65 

80 
60 

73 
59 

74 
59 

81 
60 

75 
62 

79 

60 

74 
53 

68 
50 

70 
40 

72.2 
52.1 

MURRAY 

MAX 
MIN 

61 
35 

65 
35 

70 
39 

76 
43 

61 
44 

65 
57 

79 

57 

78 
40 

48 
29 

58 
35 

71 
42 

78 
52 

64 
55 

67 
43 

72 

42 

73 
50 

82 
53 

80 
63 

81 
62 

81 
66 

82 
65 

77 
60 

80 
59 

72 

60 

74 
59 

80 
62 

69 

59 

80 
52 

72 
51 

66 
40 

72.1 
50.3 

OwENSBORO  2  w 

MAX 
MIN 

59 
29 

68 
50 

73 

47 

60 
35 

67 
48 

76 

57 

77 
55 

60 
37 

56 
29 

70 
35 

77 
42 

68 
52 

69 
56 

70 
43 

68 
42 

82 
48 

82 
52 

79 

59 

78 
58 

80 
61 

75 
65 

73 
62 

75 
55 

75 

57 

77 
55 

70 
60 

77 

58 

74 
53 

65 

50 

69 
42 

71.6 
49,7 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
35 

69 
59 

76 
46 

54 
39 

64 
49 

76 

59 

71 
44 

46 
32 

57 
29 

70 
40 

76 
40 

63 
54 

65 
56 

70 
46 

70 
44 

80 
53 

76 
56 

78 
63 

61 
65 

82 
67 

71 
65 

80 
61 

75 
58 

75 
60 

78 
60 

71 
62 

79 

58 

70 
53 

67 
43 

70 
41 

70,8 
51.3 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

64 
35 

69 
59 

78 
55 

55 

38 

64 
48 

78 
57 

77 
56 

62 
39 

58 
30 

71 
37 

77 
43 

76 
54 

67 
56 

71 
40 

70 

43 

82 

50 

79 
60 

80 
65 

84 
64 

82 
64 

81 
60 

78 
63 

78 
57 

74 
59 

78 
61 

78 
63 

8  0 
61 

80 
55 

67 
51 

71 
41 

73.6 
52.1 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

60 
29 

64 
35 

70 
61 

76 
37 

53 
38 

69 
52 

79 
59 

82 

37 

52 

28 

58 
30 

73 
38 

78 
45 

68 
54 

72 
41 

74 
40 

70 
44 

83 
52 

85 

61 

80 
55 

85 
59 

85 
58 

81 
61 

80 
53 

74 
56 

70 
55 

78 
55 

65 
57 

77 
53 

76 

48 

65 
40 

72.7 
47,7 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

58 

28 

69 
56 

75 
50 

60 
40 

65 

47 

75 
58 

75 
50 

60 
37 

60 
25 

73 
29 

75 
36 

71 
55 

69 
53 

73 
36 

71 
36 

63 
40 

81 
47 

81 
57 

84 
59 

81 
60 

76 

60 

81 
60 

72 
55 

74 
55 

79 
58 

71 
60 

79 
59 

74 
53 

65 
49 

72.8 

46,6 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

62 

30 

65 
43 

70 
39 

71 

38 

59 
40 

65 
45 

72 

50 

82 
38 

62 

29 

64 
30 

68 
37 

69 
45 

67 
57 

73 
41 

70 
42 

82 
52 

84 
59 

84 
65 

83 

60 

86 
62 

67 
61 

82 
64 

60 
58 

70 
59 

71 
57 

79 
60 

64 
52 

81 
54 

80 
51 

73 
53 

73,5 
49,0 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

54 
24 

68 
43 

71 

42 

54 
28 

71 
44 

74 

58 

82 
40 

59 
36 

55 
27 

68 
29 

74 
33 

66 

60 

70 
57 

71 

40 

67 
37 

81 
44 

83 
50 

79 
57 

79 
55 

80 
55 

79 
61 

77 
62 

71 
52 

73 

50 

75 
46 

69 
56 

72 

56 

77 
53 

70 
49 

64 
39 

71.1 
46.1 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

57 
23 

70 
55 

72 
53 

53 
32 

71 
51 

75 
58 

82 
62 

80 
38 

57 
31 

70 
29 

75 
35 

76 
54 

67 
57 

72 
40 

69 

39 

81 
46 

83 
57 

81 
62 

81 
56 

82 
59 

82 
64 

79 
61 

78 
52 

75 
56 

76 
52 

77 
59 

75 

58 

78 
53 

77 
49 

66 
40 

73.9 
49.4 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

64 
30 

64 
37 

74 
51 

54 
36 

68 
40 

74 

4  9 

80 
58 

64 
37 

56 
29 

62 
32 

75 
37 

75 

50 

72 
47 

72 
40 

69 
45 

81 
48 

82 
63 

81 
61 

83 
57 

87 
64 

83 
67 

80 
62 

80 
58 

69 
59 

76 
55 

70 
55 

80 
57 

79 
56 

69 
53 

70 
51 

73.1 
49.5 

BONNIEVILLE  *  N 

MAX 
MIN 

56 
22 

69 
47 

74 
45 

50 
33 

69 
46 

74 
55 

82 

60 

60 
35 

55 
28 

70 
24 

75 

30 

69 
60 

69 
56 

72 
35 

66 

34 

79 
36 

82 
55 

80 
57 

81 
52 

85 
62 

82 
56 

77 
63 

75 
52 

72 

53 

75 
52 

74 
57 

76 
56 

77 
51 

70 
46 

66 
34 

72.0 
46,4 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 
28 

68 
55 

73 
44 

49 
38 

70 
47 

74 
58 

81 
47 

47 
33 

57 

29 

69 

30 

78 
38 

67 
52 

71 
51 

73 
42 

70 
44 

79 
43 

80 
55 

80 
59 

83 
57 

87 
61 

79 
65 

77 
61 

76 
58 

71 

57 

78 
55 

66 
58 

81 
57 

78 
54 

68 
44 

70 
38 

72.0 
48.6 

BRADFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

58 
26 

70 
49 

73 
55 

55 
35 

69 
47 

73 
57 

80 

60 

77 
38 

56 
31 

68 
30 

74 
36 

71 

54 

68 
57 

71 
43 

69 

38 

79 
44 

80 
56 

78 

60 

81 
58 

83 
61 

82 

68 

77 
62 

76 
53 

75 

69 

78 
54 

78 

58 

75 
57 

77 
53 

76 
50 

67 
42 

73.1 
49.7 

CECILIA 

MAX 
MIN 

53 
26 

56 
27 

67 

44 

73 
32 

62 
32 

70 

50 

72 
54 

80 
40 

42 

30 

68 
28 

73 
30 

74 
34 

67 
54 

72 
39 

73 

3a 

84 
42 

80 
46 

81 
56 

80 
56 

80 
57 

82 

60 

80 
60 

78 
51 

72 
53 

72 
52 

75 
52 

63 
54 

75 
52 

76 
45 

65 
37 

71,5 
44,4 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

MIN 

55 

21 

70 
49 

71 

50 

52 

31 

71 
46 

75 
58 

82 

60 

79 
37 

57 
28 

70 
28 

75 
32 

74 

50 

69 

57 

71 
40 

67 
36 

80 
40 

82 
57 

80 

56 

79 
53 

61 
54 

81 
59 

79 
61 

77 
50 

75 
55 

76 

50 

75 
50 

75 

58 

78 
54 

76 
48 

68 
36 

73.3 
46.8 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

Glasgow  wkay 

MAX 
MIN 

61 
27 

68 
53 

74 
51 

51 
36 

68 
47 

74 
56 

80 
61 

63 
37 

56 
29 

67 
28 

75 
37 

65 
54 

70 
57 

72 

40 

68 
40 

80 
42 

80 
56 

81 
61 

83 
57 

86 
63 

82 
65 

79 
63 

73 
55 

69 
5  9 

76 
55 

70 
55 

77 
57 

79 
53 

70 
47 

67 
38 

72.1 
49.4 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

59 
26 

59 
28 

70 
58 

73 
36 

62 
36 

70 
55 

76 
60 

81 
42 

45 
33 

57 
28 

68 
30 

75 
35 

69 
54 

70 
42 

73 
3  8 

69 
39 

80 
44 

81 
52 

80 
52 

83 
54 

86 

59 

84 
A3 

79 
51 

75 
55 

74 
54 

77 
54 

65 
57 

76 
53 

78 
44 

78 
39 

72.4 
45.7 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

57 
26 

69 

48 

72 

47 

53 
32 

70 
46 

75 
57 

81 
58 

64 
36 

65 
29 

68 
31 

75 
37 

71 
52 

72 

40 

71 
43 

68 
40 

81 
47 

82 
58 

78 

59 

79 
58 

79 

60 

80 
65 

77 
62 

74 
53 

75 
55 

74 
52 

73 
60 

78 
58 

78 
54 

70 
49 

67 
39 

72,5 
48.4 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

56 
27 

67 
48 

73 
47 

49 
33 

69 
48 

74 
57 

80 
58 

59 
33 

55 
30 

69 
32 

75 

43 

69 
52 

71 
57 

70 
44 

68 
44 

81 
48 

83 
54 

'9 
63 

82 
58 

84 
59 

78 
65 

77 
61 

73 
56 

70 
59 

75 
52 

72 
59 

77 

56 

77 
52 

69 

47 

67 
42 

71.6 
49.5 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

55 

28 

68 
48 

71 
39 

55 
39 

72 
45 

76 
58 

83 
45 

47 
39 

58 

33 

71 
45 

74 
38 

68 
56 

74 
55 

72 
50 

73 

54 

84 
54 

85 
68 

'9 
64 

81 
62 

61 
63 

80 
63 

79 
63 

73 
55 

75 

58 

77 
51 

66 
59 

77 

58 

81 
56 

63 
47 

66 
43 

72.2 
51.2 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

54 
25 

69 
45 

72 

36 

54 
30 

70 
45 

74 
59 

81 
45 

45 
38 

56 
31 

69 
30 

74 
35 

66 
52 

71 

48 

71 
40 

67 
39 

82 
44 

83 
54 

79 

58 

80 
56 

80 
58 

79 
61 

77 
53 

70 
51 

72 
55 

75 
48 

65 

57 

74 

59 

77 
52 

62 

45 

65 
39 

70.4 
46.3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

60 
26 

67 
52 

75 

60 

70 
35 

70 
47 

75 
56 

81 
61 

73 

38 

58 

26 

70 
28 

77 
36 

75 
51 

70 
57 

75 
43 

70 
40 

82 
46 

83 
59 

82 
60 

86 
56 

88 
64 

85 
64 

80 
62 

76 
56 

71 

5  9 

73 
52 

74 
58 

77 
57 

79 
53 

75 
42 

70 
38 

74.9 
49,4 

nolin  river  reservoir 

MAX 
MIN 

59 
29 

61 
32 

67 
59 

75 
35 

52 
35 

70 
35 

73 
58 

82 
39 

42 
28 

56 
27 

69 
39 

75 
48 

72 

53 

70 
38 

72 
42 

69 

40 

86 
56 

81 

6  0 

81 
54 

83 
54 

H5 
60 

79 
63 

80 
55 

75 
57 

71 
55 

76 
53 

64 

68 

78 
54 

78 
47 

65 
36 

71.5 
46.6 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL    1964 


Station 


ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
BLUE  GRASS  03 
BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CVNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

falmouth 
flemingsburg  2 
Frankfort  lock  « 
lexington  wb  airport 
mavsville  dam  33 
mount  sterling 
owenton  2  s 
richmond 
shelbyville 
warsaw  markland  dam 
waynesburg  t  ne 

WILLIAMSTOWN  3  Nw 

EASTERN  04 
ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  w 

Cumberland 

DEMA 

DEWEY  DAM 
FARMERS 

Grayson  i  se 
heidelberg  lock  14 

HYDEN 

Jackson 
london  faa  ap 
Manchester  4  se 

MC  KEE 


Day  Of  Month 


54   42 
26   32 


59   TO   72 

28   40   60 


64   69 
25   50 


59   66 
27   37 


56   68 
24   49 


5  1   68 
21   41 


49   66 
17   37 


53   55 
16   32 


24   47   30 


54   52 
19   22 


49   68 
18   33 


54   55 
21   25 


52   72 
22   46 


50   48 
18   18 


51   70 
20   41 


55   54 
23   26 


53   54 

23   26 


56   67 
26   45 


52   48 
23   25 


51   49 
19   20 


22   41   53 


50 
16 


53 
29 


58   72 
27   52 


57   56 
18   16 


58   72 
24   45 


59   79 
19   41 


54   58   72 
18   20   55 


72   52 
36   34 


69   75 
48   55 


52   70 
37   44 


73   54 
38   38 


53   73 
33   46 


71   73 

45   58 


72   53   71 
28   28   45 


53   72   73 

29   44   59 


70   69 
54   29 


50   72 
30   50 


70   52   70 
27   27   45 


64   48   70 
25   26   37 


70   50 

27   29   41 


39  40   52 

71   69 

40  40   52 


72   49 

26   26   40 


61   75   76 


56   75 
37   55 


70   73   76 


66   48   72 
32   32   46 


74   79 
58   38 


70   64 
36   29 


80   60 
60   38 


75   81 
58   42 


79   78 
60   39 


82   79 

59   38 


79   45 
44   35 


75   79 
54   41 


73   79 
56   38 


57   39   31 


76   69 
58   36 


79   47 
47   36 


74   79   44 
55   44   30 


74   78 
59   40 


74 

79 

47 

49 

44 

29 

70 

71 

47 

57 

45 

35 

75 

80 

45 

45 

40 

25 

76 

72 

57 

55 

38 

32 

77 

80 

46 

50 

45 

33 

80 

79 

56 

54 

40 

31 

73 

78 

46 

50 

43 

32 

80 

80 

56 

75 

79 

59 

45 

77 

80 

45 

51 

44 

34 

90 

58 

56 

58 

37 

34 

80 

76 

57 

55 

41 

35 

78 

80 

44 

52 

42 

28 

55   80   78 
30   30   50 


75   66 
40   50 


77   78   71 
35   40   56 


57   70 
25   31 


73   72 
37   54 


72   71 
33   52 


71   64 
37   51 


68   74 
32   37 


72   67 
35   47 


68   74 
29   32 


70   64 
39   51 


66   72 
29   34 


72   66 
37   52 


65   70 
29   32 


72   70 
34   49 


66   68   70 
38   44   39 


70   75   71 
55   46   44 


68   69 
38   40 


70   74 
43   36 


J3 
*9 


71 
40 


68   68   72 
52   45   42 


71 

45 


66 

40 


57   47   40 


53   66   72   65   67   71 
31   38   48   52   47   40 


30   27   35 


65   65   70 
51   44   42 


56   65   72 
27   29   33 


47   65   74 
24   24   39 


57   67   73 
25   26   34 


66   75   75 


58   67 
27   31 


59   69 
26   26 


74   66 
32   47 


74   72 
30   40 


56   66 
24   28 


69 

48 


68   65 
49   47 


65   62   71 
47   51   42 


71 

»9 


68   68   73 
44   49   40 


70   65 
44   47 


68   62 
46   44 


67   75   74 


69   64   73 
45   49   42 


65   73   67 

52   43   40 


73   70 
47   40 


69   80   80 
47   56   47 


61   81 
45   58 


82   61   83 
40   56   59 


68   82 
34   43 


79   82 
43   62 


80   83   78 
42   53   57 


80   83 
50   56 


65   78 
35   41 


66   60 
44   47 


72   80 
40   45 


44   56   58 


63   78 
35   36 


78   83   81 


78   81 
50   5S 


65   78   60 
45   49   56 


79 
54 


65   79   86 
32   40   50 


35   37   52 


65 

80 

80 

25 

30 

43 

79 

83 

83 

31 

55 

50 

66 

80 

65 

10 

35 

42 

79 

84 

85 

33 

47 

49 

65 

79 

85 

3? 

36 

63 

81 

65 

85 

66 

80 

85 

34 

42 

51 

68 

82 

87 

34 

40 

29 

81 

84 

80 

37 

52 

60 

81 

85 

82 

33 

40 

53 

64 

82 

84 

34 

42 

53 

76   76 
57   60 


84   87   83 
60   63   65 


85   86 
57   67 


83   86   67 
51   53   52 


75   68   79 
55   57   53 


79   79   83 
58   57   60 


77   78   78 
56   58   61 


74   69 

51   54   53 


85 
42 

78 
51 

85 

50 

85 
53 

77 
41 

85 

50 

84 
54 

79 
56 

72 
58 

73 
52 

78   80   67 
52   54   50 


84   81 
50   54 


71   63 
56   54 


82   88   85 


60   84 
52   55 


83   87 
54   52 


84   88   85 
55   52 


85   88   85 
51   53   50 


80   64   86 
48   50 


77   77   75 
62   55   58 


78   71   72 
61   59   56 


78   72   71 
62   53   59 


85   78   70 
57   51   58 


75   73 
52   56 


79   71 
51   52 


27 


77 


30 


79   73 

47   50 


70   70 
46   50 


70   70 
51   52 


78   73 

44   46 


75   72 
50   51 


80   76 
61   51 


78   75   69 


86   78   69 
50   43   46 


75 

74 

71 

59 

49 

42 

74 

71 

74 

54 

56 

5? 

74 

71 

68 

4B 

48 

4  2 

86   76 
52   46 


84 

56 

84   78 


76   68 
44   47 


85   73 
54   51 


87   76 

51   37   50 


75   67 
58   49 


83   74   77 
56   50   57 


85   75   68 
55   46 


75   66 
56   57 


55   59 

78 
56 

78   68   77 
56   58   56 

74   77   66 
56   59   58 


76   69 
54   58 


74   71   69 
45   58   57 


73   67   70 
41   54   54 


78   65 
44   55 


75   76   61 
50   50   52 


76   66 
45   55 


74   69 
45   56 


75   65 
49   57 


66   72 
58   56 


75   66 
48   55 


76   74 
57   55 


77   69 
51   53 


75   70   75 
52   55   53 


51 

63   74 
56   55 


75 

61 

67 

78 

82 

69 

42 

43 

55 

52 

50 

45 

78 

77 

74 

80 

77 

62 

47 

55 

55 

54 

52 

44 

71 

77 

66 

75 

82 

68 

43 

47 

54 

54 

53 

47 

79   77   76 


78   75   62 
55   49   40 


76   70   68 
55   50   43 


76   70   69 
53   45   38 


75   80 
53   42 


79   76   66 
54   51   44 


76   74   62 
54   56   43 


77   65   60 
51   51   45 


74   78   65 
55   50   39 


72   79   68 

51   47   41 


78   76   65 
54   51   42 


67   76   67 
53   50   44 


76   71   60 
54   50   44 


72   77   65 
55   53   40 


77   63   63 
54   47   41 


70   79   65 
52   49   42 


79   77   63 
54   51   42 


60 

74 

78 

67 

54 

52 

48 

41 

63 

71 

75 

61 

56 

53 

49 

40 

65 

71 

79 

65 

57 

53 

53 

45 

72 

78 

70 

65 

49 

50 

48 

42 

63 

68 

75 

63 

55 

53 

51 

41 

77   85 
55   52 


54   34   41 


79 

51 


79   70   71 
55   45   35 


82   70   68 


78 

66 

78 

82 

71 

53 

55 

53 

50 

44 

81 

66 

76 

84 

70 

54 

56 

53 

50 

43 

65 

76 

81 

70 

69 

59 

55 

51 

48 

36 

75 

'8 

82 

72 

67 

55 

54 

53 

47 

43 

76 

64 

76 

78 

68 

54 

54 

50 

48 

38 

Sm  Rei«r«nc*  NoIm  Following  Station  lnd#>. 


V 

HI 

.r 

1 

MVj 

ft 

.n/ 

VII 

jn 

Cd 

KENTUCKY 

Continued 

APRIL  1964 

Day 

Of  Month 

9 
0) 

w 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

MlDDLESBORO 

MAX 

MIN 

57 
22 

57 
25 

69 
43 

71 
43 

50 

43 

69 
50 

72 

55 

76 
45 

46 
35 

58 
27 

68 
29 

73 

33 

67 
45 

62 
53 

73 
46 

67 
34 

?9 
37 

81 
57 

81 
50 

83 
55 

85 
51 

82 
52 

70 
52 

67 
54 

78 
57 

74 
56 

65 
53 

72 
54 

79 
48 

70 
38 

70,0 
44.7 

MCNTICELLO 

MAX 
MIN 

62 
2* 

74 
51 

71 
52 

52 

38 

69 
45 

74 
56 

79 
58 

62 
39 

55 
31 

67 
27 

75 
33 

70 
50 

69 
57 

?3 
46 

67 
39 

R0 
38 

82 
61 

83 
57 

Hi 
58 

85 
59 

83 
61 

76 
62 

72 
52 

74 
60 

77 
56 

65 

57 

75 
55 

78 
52 

70 
48 

70 
39 

72.3 
48.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

57 
21 

70 
31 

69 

50 

51 
32 

70 
45 

74 
57 

78 
59 

75 
38 

54 
32 

65 
27 

73 
33 

73 
52 

67 
55 

71 
49 

69 

49 

79 
40 

81 
58 

80 
58 

81 
55 

83 
57 

83 
61 

80 
63 

75 

50 

75 
55 

76 
55 

73 
53 

74 
53 

76 
49 

66 
41 

78 
46 

72.5 
47.5 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

57 
22 

75 
33 

74 
48 

54 
34 

80 
45 

76 
58 

83 
50 

77 
42 

61 
35 

69 
28 

77 
34 

67 
43 

69 
59 

75 
50 

69 
44 

84 
34 

90 
42 

81 
54 

84 
53 

89 
56 

90 
54 

78 
56 

75 
52 

76 
55 

81 
47 

73 
56 

77 
55 

85 
54 

75 
52 

73 

46 

75.8 
46,4 

Somerset  i  n 

MAX 
MIN 

58 
22 

69 
32 

70 
35 

50 
36 

70 
44 

73 

47 

78 
59 

72 
38 

55 
27 

66 
25 

74 
33 

70 
51 

67 
55 

71 
41 

68 
39 

79 
42 

80 
57 

80 
59 

80 
54 

83 
55 

82 
64 

76 
64 

73 
52 

74 
58 

75 

57 

71 
54 

74 
54 

79 
53 

73 
48 

66 
40 

71.9 
46,5 

STEARNS 

MAX 
MIN 

56 
22 

62 
27 

70 
52 

71 
38 

54 
38 

71 
53 

73 
52 

79 
39 

42 
31 

55 
29 

66 
32 

74 
48 

66 
52 

65 
52 

72 

44 

64 
39 

81 
41 

84 
60 

83 
61 

84 
62 

88 
59 

84 
57 

73 
53 

63 
57 

76 
54 

64 
54 

63 
52 

75 
53 

78 
46 

69 
40 

70.2 
46,6 

Tomahawk  i  wsw 

MAX 
MIN 

53 

15 

53 
15 

74 
50 

74 
29 

56 
31 

77 
52 

76 
45 

81 
44 

47 

29 

59 
23 

68 
28 

72 
35 

68 
45 

69 

47 

74 
37 

68 
29 

81 
35 

88 
45 

81 
50 

80 
52 

87 
50 

85 
52 

78 
45 

70 
46 

76 
40 

82 
49 

67 
54 

77 
50 

83 
49 

71 
44 

72,5 

40,5 

VANCEBUrG  dam  32 

MAX 
MIN 

49 
20 

69 
37 

65 

41 

48 
21 

67 
36 

72 
50 

78 
51 

76 
39 

55 
32 

66 
30 

72 
35 

66 

45 

69 
50 

71 
38 

89 
41 

80 
38 

84 
54 

77 
57 

69 

53 

80 
56 

84 
56 

78 

60 

74 
47 

74 
54 

78 
46 

74 
57 

73 
55 

81 
57 

79 
51 

66 
45 

72,1 
45.1 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

53 

15 

53 

16 

71 
43 

74 
28 

56 

18 

77 
43 

75 
49 

81 
43 

45 

30 

56 
22 

66 
25 

75 

30 

70 
42 

65 

45 

73 
35 

65 
31 

81 
36 

85 
51 

67 
50 

75 
51 

85 
51 

86 
51 

78 
46 

70 
49 

75 
45 

81 
50 

66 
54 

79 
52 

84 
48 

67 
40 

71.1 
39.6 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

50 
22 

60 
25 

72 

51 

71 
40 

53 

40 

67 
51 

74 
58 

79 

41 

49 
34 

56 
26 

67 
31 

74 
37 

67 
52 

65 
55 

73 
42 

67 
39 

81 
50 

83 
64 

81 
57 

86 
60 

88 
64 

85 
62 

72 
52 

68 
56 

77 
55 

74 
55 

65 
55 

76 
53 

89 
49 

71 
41 

71.3 
47.2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5   6 

7   8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTRAL  02 

BAR0ST0WN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

BLUE  GRASS  03 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 
WTR  EQUIV 

' 

EASTERN  04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

«  „  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  ! 

28 

29 

30   31 

ooi 

WESTERN  01 

r" 

MAOISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
115 
6* 

36 

.24 

119 

60 

32 

.16 
180 
63 
53 

.05 
127 
75 
40 

.26 
112 
65 
40 

.02 
130 
61 
58 

.30 
61 
80 
61 

.26 

129 
80 
40 

.10 

100 

45 

36 

.23 
44 
46 
42 

.16 
42 

73 
42 

.33 

84 
74 
54 

.25 
154 
65 
55 

.17 
64 
75 
50 

.25 
72 

75 
55 

.25 
55 

78 
55 

80 
49 

.35 

93 

78 
54 

.21 
62 
76 

61 

.18 
81 
76 
62 

.19 
91 

78 

64 

.14 
85 
72 
62 

.25 
32 

87 
52 

.15 

37 
77 
58 

.11 

45 
71 
61 

.21 

57 

63 
^7 

.08 
138 
61 
51 

.35 

101 
82 
55 

.31 

106 
77 
53 

.09 
50 
66 

48 

6.23 

2663 
70.6 
51.2 

CENTRAL  02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

'. 

89 

.18 
2  34 

# 
156 

* 
110 

H 
111 

.43 
104 

.35 

144 

.10 

98 

.16 
62 

.15 
52 

,20! .20 
59  111 

.06 
67 

.29 
76 

.22 

44 

.48 
145 

.29 
121 

.19 
85 

.26 

93 

.35 

113 

.16 
127 

.22 

51 

.08 
25 

.07 
45 

.18 
52 

.04 
73 

.18 

72 

.34 

111 

.14 
65 

5.70B 
2788B 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

89 

54 

.29 

106 
TO 
60 

.14 
64 
72 

45 

.05 
42 
52 
39 

.07 
88 
67 
52 

.17 
71 

.37 
62 

81 
47 

.08 
74 
47 
42 

.07 
33 
69 
41 

.15 
33 

71 
45 

.16  .10 
131 114 
791  65 
51   60 

69 
55 

.23 

43 
81 
52 

.19 
35 

78 
47 

.23 

46 
82 
52 

.16 
53 

85 
57 

.20 
32 
80 
61 

.23 
42 
86 
63 

.23 

45 
90 
63 

.28 

57 
85 
65 

.10 
25 
65 

61 

.14 
17 
72 
61 

.07 
18 
79 
64 

.11 
39 

B4 

63 

.01 
89 
73 
60 

56 

79 
61 

45 
82.. 
62 

.16 
39 
77 
53 

».79B 
1574 
74,8 
54.9 

BLUE  GRASS  03 

SIX  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

. 

\ 

.15 
183 
58 
48 

.16 
113 
69 
35 

.08 
113 
46 
40 

.22 

138 
66 
43 

.18 

98 
75 
57 

.31 
138 
80 
42 

.10 
141 
55 

34 

.17 
54 
64 
34 

111 

•   134 
77 

40 

.06  .06 
69   78 
75   75 
50   46 

.43 

53 
73 
46 

.32 

83 

77 
48 

.13 

97 

.33 

44 

.25 

74 
81 
54 

.20 
61 
80 
62 

.34 
95 
82 

61 

.22 

72 
80 
55 

.06 
38 

71 
55 

.30 
82 
80 
52 

.03 
40 
80 
59 

.14 
96 
61 
54 

.23 

77 
70 
56 

.29 

77 
81 
54 

.13 
65 
67 
47 

5.87B 
2597B 
71.8 
48.8 

EASTERN  04 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 

.10 

.13 

.15 

.06 

.06 

.11 

.10 

.12 

.13 

.16 

.16 

.05 

.05 

.17 

.22 

.26 

.32 

.08 

.20 

.26 

.29 

.10 

.05 

.16 

.13 

.03 

.24 

.11 

.11 

4.258 

S*a  Rafaraaea  Not**  FolJowlnfl  Station  Indax 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

6 

U 

P 

Z 
0 

s 
1 

w 

TIME  AND 

■z. 

9 

5 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

a 

< 

O 
2 

0 

OBSERVER 

I 

1 

jji 

3f 

u  _. 

ADDISON  DAM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

86  34 

380 

6A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

1000 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

7 

39  16 

85  33 

7P 

CHARLES  G.  BARRET 

ARLINGTON  3  N 

0214 

CARLISLE 

36  50 

B9  00 

360 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  SUE  DUNN 

ASHLAND 

0,'S4 

38  27 

82  36 

555 

7A 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURvlLLE 

038] 

KNOX 

2 

36  52 

83  53 

*p 

7A 

: 

FELTON  W  PATTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

e 

37  48 

85  28 

631   5P 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422 

ALLEN 

3 

86  06 

590   8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

U641   7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0490 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

M 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

396 

: 

JAMES  H*  MILLER 

BENTON  2 

0615 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

305 

5P 

RADIO  STATION  HC8L 

8EREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  18 

1070 

■-P 

:  h 

BEREA  COLLEGE 

8EREA 

0624 

MADISON 

37  34 

64  18 

992 

7A 

MRS.  GAYLE  0.  DALE 

BLAINE  I  W 

07  52 

LAWRENCE 

38  02 

690 

•la 

BA 

JOHN  LEE  BURTON 

BONNIEVRLE  4  N 

0S54 

37  26 

85  54 

730   5P 

5P" 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GPEEN 

0904 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

WARREN 

3 

36  58 

86  26 

535 

HID 

Mil 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY.   1 

BRAOFOftOSVILLE 

0940  MARION 

37  29 

85  09 

660 

MA 

C-A 

JAMES  T.  MULLINS 

BROWNSVILLE 

1047 

EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

557 

7A 

MRS.  TEMPIE  LOU  SMITH 

8UCKHORN 

10B0 

PERRY 

* 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7» 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8UR0INE  2  NE 

1120 

PIKE 

1 

37  13 

82  35 

1643 

1A 

: 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURfcESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  Zl 

605 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

1  206 

TRIGG 

2 

36  46 

87  58 

3B4| 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1AMPBELLSVILLE 

12^6 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEV 

CANEYVILLE 

1294 

GRAYSON 

3 

37  25 

B6  30 

600 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

3B  41 

85  11 

480 

4P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

U06 

HARDIN 

8 

37  40 

85  57 

734 

7A 

7A 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

POWELL 

* 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNT Z 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

e 

37  55 

65  40 

640 

<.P 

*>P 

BERNHE1M  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

c 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

CALDWELL 

2 

36  59^ 

87  47 

490 

7* 

MRS  8ENNIE  8.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

*COVINGTON  WB  AIRPORT 

1859 

7 

39  04 

84  40 

869 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CROFTON  6  ENE 

1932 

CHRISTIAN 

3 

37  05 

87  21 

750 

c 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

CUMBERLAND 

1964 

2 

36  58 

1463 

6P 

6PJ 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

6P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1998 

HARRISON 

38  23 

84  18 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

5 

3B  23 

84  17 

719 

6A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

BOYLE 

4 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLDIRON 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

1 

37  48 

82  32 

770 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHI  A  1  E 

21321  PERRY 

4 

37  02 

83  07 

1660 

8A 

THOMAS  M.  GRAHAM 

DEHA 

213?!  FLOYD 

37  25 

82  48 

850!   SP 

5P 

t 

1SHMAEL  HOPKINS.  JR 

DEWEY  DAM 

2180  FLOYD 

1 

37  45 

82  47 

653   7A 

7A 

7At  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

221«J  MERCER 

37  48 

84  43 

870|   4P 

7A 

7Af 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

235B1  OHIO 

: 

37  33 

86  43 

431 

Vi- 

F 

JESSE  La  HUFF 

DUNMOR 

2366|  MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  00 

592 

TA 

r 

c 

MRS  DALHAS  GIVENS 

OYER 

239i:  8RECKENRIDGE 

37  43 

86  13 

793 

LENA  BLAIR 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2445  LYON 

2 

37  03 

88  05 

420 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

24691  METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

865 

7A 

t 

JOHN  E.  MORAN 

eliZabethtown 

2510;  HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

739 

u 

RADIO  STATION  W1EL 

ELKHORN  CITY 

2528  PIKE 

1 

37  18 

82  21 

800 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2    S 

2548  TOOD 

2 

87  10 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALLS  OF  ROUGH 

2770  GRAYSON 

86  33 

470!   7A 

7A 

CLOSED  3/25/64 

FALMOUTH 

2775  PENDLETON 

• 

84  20 

560!   7A 

7A| 

EVERETT  F.ALLEN 

FARMERS 

2791  ROWAN 

38  09 

83  33 

668   4P 

t2    h 

MRS.  Ca  C.  STAMPER 

FLEMINGS8URG 

2903  FLEMING 

5 

36  25 

83  43 

858, 

7a 

6P 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGS8URG  2 

2908  FLEMING 

5 

38  25 

83  45 

920;   6P 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953.  MADISON 

37  54 

84  16 

660J 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOROS  FERRY  DAM  50 

2961  CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

3  56 

MID 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  util  park 

3006  BELL 

t 
3 

36  47 

83  45 

1005 

it 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028'  FRANKLIN 

3B  14 

84  52 

504 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036  SIMPSON 

36  43 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBORN  I    SW 

3046  PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

MRS  ALIA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052  MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

864 

7A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  $ 

3112  MONROE 

I 

4 

36  38 

85  48 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

'  GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194i  SCOTT 

38  12 

84  33 

888 

8A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203  HENRY 

38  25 

84  53 

490 

r* 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241  BARREN 

3 

37  00 

85  55 

780 

TA 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246  BARREN 

3 

37  00 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

|  GLENDALE  1  E 

3252J  HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  a  N 

3295  TRIGG 

2 

7 

36  54 

88  00 

7A 

7A 

FISH  ♦  WLDLF.  REFUGE 

GRAYSON  1  SE 

3392  CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

!  GREENSBURG 

34301  GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

HOWARD  PICKETT 

1  GREENSBURG  1  ESE 

34  35[  GREEN 

37  15 

85  30 

626 

7A 

JOHN  D  BRANDON 

GREE'IVtLLE  2    W 

3451 

MUHLENBERG 

: 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

1  HAZARD 

J709 

PERRY 

4 

37  15 

83  12 

869 

c 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

4 

37  15 

83  11 

880 

7A 

H 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1*. 

3741 

LEE 

37  33 

83  46 

66  3 

4P 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

HENDERSON 

■ 

37  45 

87  38 

4  30 

6P 

69 

FRANK  STREET 

HERNDON 

•iin 

CHRISTIAN 

36  44 

B7  34 

512 

C 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

iBie 

FULTON 

36  34 

89  10 

375 

5P 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

JESSAMINE 

37  49 

84  4  3 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

592  9 

LARUE 

: 

37  32 

85  44 

788 

: 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

3994 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

7A 

NtWELL  F.  SMITH 

4093 

LESLIE 

4 

37  10 

83  23 

8A 

BA 

MRS.  JEAN  8.  ELAM 

1RVINGT0N 

4165 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

66  17 

6P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

4 

37  33 

83  23 

790 

7A 

7A 

CHARLES  L  BACK 

M 

OBSERVATION  ' 

6 

w   H 

Q 

55 

0 

< 

TIME  AND 

z 

O 

B 

P 

TABLES 

STATION 

s 

COUNTY 

< 

Q 

1 

S 

OBSERVER 

&  1  & 

8 1 

a 

H  E 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

„ 

37  10 

62  56 

1160 

5P 

HOBART  I  son 

KEENE  1  SSW 

4  16  9 

JESSAMIN? 

37  57 

B4  38 

7A 

HUGH  w.  BUFF1N 

LA  GRANGE  2  NNW 

4595 

OLDHAM 

38  26 

85  23 

880 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

6620 

GARRARD 

37  37 

64  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELO 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  IB 

642 

6P 

8A 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

3B  02 

966 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

3  37  21 

84  55 

767 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4625 

JESSAMINE 

4  37  45 

04  35 

521 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

4648 

GREENUP 

7  36  39 
4J  38  26 

82  52 

537 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

-857 

HENRY 

84  58 

465 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

-.862 

CLARK 

J  37  51 

84  02 

773 

: 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

6893 

LAUREL 

2  37  08 

B4  08 

1255 

LONDON  WATER  PLANT 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

2|  37  05 

64  05 

1191 

H 1 0 

Mil. 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

1  38  07 

82  38 

662 

LEBAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 
■LOUISVILLE  WB  AP 

4949 

JEFFERSON 

7.  38  14 

85  46 

462 

MID 

M 1  D 

: 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

4954 

JEFFERSON 

7  3B  11 

85  44 

477 

MID 

MID 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

49^5 

JEFFERSON 

t(  38  17 

85  48 

403 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

6'  36  58 

88  50 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

BARREN 

3|  36  53 

86  02 

738 

WILLARD  E.  FOSTER 

MAOISONV1LLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

439 

5P 

7A 

7a: 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

3 

37  11 

86  05 

800 

5P 

IP 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

4 

37  06 

83  43 

850 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

FLOYD 

1 

37  34 

82  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELD 

5230  GRAVES 

6  36  44 

88  39 

364 

6P 

MAYFIELO  ELEC*  WTR.CO. 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243  MASON 

T  38  38 

83  42 

515 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291  JACKSON 

2  37  26 

B4  00 

1000 

8A 

BA 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

53011  PENDLETON 

5  38  36 

84  16 

662 

: 

RICHARD  T.  SYONOR 

META 

5370  PIKE 

62  27 

730 

: 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

M1DDLESBORO 

5389'  BELL 

2|  36  37 

83  43 

1135 

7A 

7A 

MRS  RUTM  L  CONNER 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

53941 

BELL 

2 

36  38 

83  43 

1130 

: 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407  WOODFORD 

4 

38  09 

84  41 

770 

7A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

BOURBON 

5 

38  19 

84  09 

810 

c 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5436 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  03 

588 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONT1CELLO 

5524 

WAYNE 

2 

36  50 

84  50 

928 

SP 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

■>^55 

ROWAN 

5 

38  11 

83  26 

750 

c 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5644 

MONTGOMERY 

5  36  04 

83  56 

910 

5P 

5P 

FREO  CARTH1LL 

MOUNT  VERNON 

5648 

ROCKCASTLE 

2l  37  21 

84  20 

116 

5P 

5P 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDV1LLE 

5684 

HART 

3 

37  16 

85  53 

610 

7A 

CH 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

5694  CALLOWAY 

36  36 

68  19 

520 

6A 

8A 

JOHN  E.  SCOTT 

NOL1N  RIVER  RESERVOIR 

5B34  EDMONSON 

3 

37  17 

86  15 

,. 

7A 

7A, 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  Z  WNW 

6013  CARTER 

7 

38  19 

83  12 

895 

t 

GEORGE  E.  DUVAL 

1  OLNEY 

6020  HOPKINS 

7 

37  14 

87  47 

533 

MELVIE  PARLEE  NE1SZ 

ONEIDA 

6028[  CLAY 

4 

37  16 

83  39 

741 

7  A 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091  DAVIESS 

37  46 

67  09 

420 

5P 

7A        H 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

60961  DAVIESS 

7|  37  47 

87  07 

404 

6A     C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106  OWEN 

4  38  3? 

84  60 

820 

4P 

ALGER  A  REDMON 

i  PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110l  MC  CRACKEN 

71  37  04 

88  46 

398 

MIC 

MID;    '   H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115  MC  CRACKEN 

7 

37  06 

88  37 

340   5P 

5P 

RADIO  STATION  WPAD 

,  PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117  MC  CRACKEN 

7 

37  06 

88  36 

325 

C 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSV1LLE  1  S 

6136]  JOHNSON 

1 

37  48 

82  49 

620 

7A| 

JAMES  0  HUGHES 

.  PARADISE  STEAM  PLANT 

6155  MUHLENBURG 

3 

37  16 

86  59 

402 

7A 

7A 

TVA-764 

PJKEVILLE 

63531  PIKE 

1 

37  29 

82  31 

686 

5P 

8P     C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON 

6575'  CALDWELL 

2 

37  06 

87  S3 

529 

5P 

6P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679i  EST  ILL 

37  40 

83  57 

6  34 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6805  MADISON 

4  37  44 

84  IB 

1122 

8A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

,  ROCHESTER  LOCK  3 

6B82I  OHIO 

3  37  13 

86  54 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLV1LLE 

7049'  LOGAN 

31  36  51 

B6  53 

590 

7A 

7A        H 

MRS.  GLADYS  TAI.LEY 

SAOIEVILLE 

7074  SCOTT 

4  38  2  3 

B4  33 

850 

C 

CLEM  FIGHTMASTER 

ST  MARY 

7096!  MARION 

8!  37  35 

85  21 

743 

c 

JOHN  8.  BAUER 

SAL  VISA  LOCK  6 

71211  W0ODFOR0 

41  37  56 

84  49 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129  MAGOFFIN 

5 

37  45 

83  05 

859 

: 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134,  MAGOFFIN 

5 

37  44 

83  03 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVJLLE  3  SSW 

72151  ALLEN 

3 

36  44 

66  13 

850 

5P 

5Pj 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220|  ALLEN 

3 

36  44 

86  13 

760 

7A1 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

SEBREE 

7234,  WEBSTER 

3 

37  36 

360 

9A 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324  SHELBY 

6  38  13 

85  16 

841 

7A 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334  BULLITT 

6  38  00 

85  43 

428 

pa 

HENRY  M  WATERS 

SMITHFIELD  4  S 

7473]  SHELBY 

8 

38  20 

85  16 

862 

: 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

7508  PULASKI 

2 

37  06 

955 

: 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  1  N 

7510  PULASKI 

2 

37  07 

64  37 

1050 

6P 

6P 

M 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604  WASHINGTON 

e 

37  41 

85  14 

738 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677,  MC  CREARY 

; 

36  43 

84  29 

1420 

7A 

7A 

: 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

1  SUMMER  SHADE 

7800  METCALFE 

36  53 

B5  43 

864 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  SPRINGS 

7924-  WASHINGTON 

8 

37  52 

85  09 

67C 

: 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

7948  SPENCER 
79551  MARTIN 

6 

36  02 

86  21 

483 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TOMAHAWK  1  WSM 

1 

37  52 

82  37 

69C 

7A 

7A 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

TOMPKINSVILLE 

8060  HONROE 

3!  36  43 

85  43 

930 

: 

CLYDE  EUBANK 

i  TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

4 

36  02 

84  51 

524 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

ai  97 

UNION 

7 

37  46 

87  57 

35G 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

B246 

JESSAMINE 

4 

37  51 

84  26 

571 

ta 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

1 

37  58 

85  10 

55C 

BA 

MRS.  EDNA  LOVE 

1  VANCEBURG  DAM  32 

LEWIS 

38  39 

83  21 

525 

6P 

7a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WARSAW  MARYLAND  DAM 

B44I 

GALLATIN 

36  46 

64  68 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESBURG  7  NE 

B^'jP 

LINCOLN 

, 

37  25 

64  36 

121! 

5P 

7A 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

! 

37  55 

63  15 

7  95 

7A 

r* 

REYNOLD  V  6RQWN 

WILLIAMSBURG  2 

B70S 

WHITLEY 

2 

36  43 

HOC 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILL1AMSTOWN  3  NW 

8714 

GRANT 

4|  38  39 
M   37  36 

64  37 

92C 

7A 

7< 

HAROLD  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

63  50 

645 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

aeoi 

RUSSELL 

2  36  52 

65  09 

565 

8A 

8A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

3|  37  11 

66  38 

504 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATION 

ROUGH  RIVER  DAM 

6988 

BRECKINRIDGE 

3 

37  37 

86  30 

554 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  STATION 

FALLS  OF  ROUGH 

2770 

GRAYSON 

3 

37  36 

B6  33 

47C 

7A 

7A 

CLOSED  3/25/64 

1-BIG    SANDY,       2-CUM8ERLAND,       3-GREEN 


MISSISSIPPI;       7-OHIO,       8-SALT; 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologlst ,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Experiment  Station,  Lexington, 
Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

nd  Min  in  'Evaporation 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies 
in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on 
ground  include  snow,  sleet  .and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00 
a.m. ,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters   C,  H,  and  J   in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin, 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

tt      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day 
data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

onditions  in 
ined  from  th 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi 
state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  30  cents.  S 
Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. , 
20402. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.  -  6/9/64  -775 
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KENTUCKY  -  MAY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  95°    o»   the   20+  at   Paradise    Steam  Plant 

Lowest  Temperature:  32°    on   the   30th   at   Blaine   1    W 

Greatest  Total  Precipitation:        5.37    inches   at   Bonnieville    4  N 

Least  Total  Precipitation:  0.59    inch  at   Vanceburg  Dam   32 

Greatest  One-Day  Precipitation:        3.47    inches    on   the   27th   at   Bonnieville   4   N 


SPECIAL    WEATHER     SUMMARY 


Rainfall  totals  for  the  month  were  below  normal  over 
much  of  the  State  while  a  few  areas   favored  by    heavier 
showers  had  amounts  near  or  above  normal.     Totals  were 
highly  variable,   several  locations  having  about  5  inches 
and  a  number  of  points  less  than  1    1/2  inches,   ranging 
from   125  to   14  percent  of  normal.     In  the  northeast  at  a 
number  of  points   it  was  the  driest  May  in  30  to  70  years 
depending  on  location.    At  a  number  of  reporting  points 
In  the  northern  Blue  Grass  it  was  the  driest  May  in  some 
20  to   30  years.     The  1.  68  inches  at  Lexington  was  the 
least  amount  measured  there  since  1936,    making  it  one 
of  the  11  driest  Mays  in  over  100  years. 

Temperatures  for  the  month  averaged  from  near  to  sev- 
eral degrees  above  normal  with  about  70  percent  of  the 
daily  readings  averaging  above  normal.      There  were  two 

cool  spells  during  the  month  lasting  several  days  each, 
one  in  mid-month  and  one  at  month's  end.  On  the  29th 
and  30th,  minimums  generally  were  in  the  forties  in  the 
western  half  of  the  State,  and  in  general  ranged  from  the 
upper  thirties  to  the  upper  forties  in  the  eastern  half.  At 
several  locations  new  low  temperature  records  were  set 
on  at  least  one  of  these  dates. 


Several  areas  in  the  State  suffered  storm  damage  during 
the  month.     The  most  extensive  damage  which  was   re- 
ported occurred  in  the  late  afternoon  of  the  11th.     Pro- 
perty and  crops  in  at  least  one  area  of  the  State,   in  Hop- 
kins County,   suffered  damage  due  to  hail,   high  winds, 
and  heavy  rain.     Insurance  claims  indicate  that  the  most 
damage  resulted  from  a  20-  to  30-minute  fall  of  hail, 
which  varied  in  size  from  moth  ball  to  golf  ball.     Dam- 
age to  crops  was  not  as  great  as  that  to  property,  which 
was  extensive.     A  number  of  windows  were  broken  and 
roofs,   storm  doors,   and  other  parts  of  homes  were  dam- 
aged.    Taillights  on  automobiles  were  broken. 


Allen  B.   Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
MAY    1964 
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•  2.03 

1.02 
.77 
.40 
.90 

1.12 

28 

28 

8 

8 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
2 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

81.0 
81.* 

5*. 5 
51.2 

67.8 
66,3 

90 
91 

26. 

20 

40 
40 

15 
16 

39 
58 

3 

* 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

3.05 
2.38 

1.33 

1.19 

28 
27 

.0 
.0 

0 
0 

2 
2 

2 

1 

DIVISION 

67.3 

1.7 

2.50 

•  1.49 

.0 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

79.9 
79.2 
78.2 
79.3 
78.6 

56,5 
5*. 5 
53.3 

*e,9 

52,* 

68.2 
66.9 
65.8 
6*.l 
65.5 

2.6 
3.3 

88 

90 
92 
91 
89 

19 

20. 

19 

20 

20 

43 
42 
40 
36 
39 

29 

15 
29 
30* 
29 

30 
46 
64 
»l 
74 

0 

2 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.42 
2.31 
1.13 
1.30 
2.17 

-  .37 

•  1.19 

-  2.46 

-  1,79 

1.67 
.79 
.33 

.43 

,80 

27 

27. 

13 

29 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 

» 

6 

2 

2 
0 
0 
2 

1 
0 
0 
0 
0 

DIX  DAM 

FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

80.3 
79. 2M 
77.* 
78.9 
79.0 

5*.  8 
*9,6M 
52.7 
51.7 
5*. 8 

67.6 

6*.*M 

65.1 

65.3 

66.9 

.8 
2.* 

90 
92 
87 
92 

90 

20. 

20 

22. 

20 

22. 

43 
35 

38 
40 
41 

29. 

29 

15 

1 

29 

36 
76 
61 
75 
55 

2 

2 
0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.T6 
•  84 
1.43 
1.82 
1.68 

•  3.04 

-  2.11 

•  2.17 

2.32 
.34 

.50 
.35 

1.02 

27 
27 
26 
27 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

4 
6 

3 

2 
0 
1 

2 

1 

2 
0 
0 
0 

1 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 

77.2 

78.8 
80.7 
77.6 
76.5 

*8.* 
5*.0 
50.6 
5*. 9 
53.6 

62.8 
66.* 
65.7 
66.3 
65.1 

•   .8 
.7 

91 
88 

91 
89 
89 

20 
19 
22. 

20 
20 

37 
41 
37 
41 
40 

30. 

29 

15 

29. 

15 

HI 
46 
56 
60 

74 

1 

0 
4 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.86 
1.49 
1.32 

2.60 
1.84 

-  2.84 
.  2.48 

•  2.17 

.28 
.95 

.42 

.90 
.74 

29 
28 
28 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 

* 

6 

5 

0 
1 

0 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

78.* 
77.9 
76.5 

50,6 
5*.* 
5*.  7 

6*. 5 
66.2 
65.6 

1.0 
,9 

92 

86 
88 

20 
19 
20 

41 
42 
41 

1 
29 
29 

69 
50 
71 

1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

.93 

2.49 
1.02 

.  2,71 
.  2.94 

.43 
.82 
.25 

12 

27 
29 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 

* 
} 

0 
3 
0 

0 

0 
0 

DIVISION 

65.7 

,9 

1.80 

•  2.09 

.0 

EASTERN  0* 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

81.0 
83. 9M 
79.5 
80.  1M 
81.0 

*9.1M 
52.  1M 
50.5 
*5.5M 
*7.6 

65. 1M 
68.  OM 
65.0 
62. 8M 
6*.  3 

•   .3 

92 
91 

88 
90 
89 

20 

20. 

23 

25. 

26. 

36 
40 
41 
32 
36 

2 

17. 

1 
30 
16 

65 
22 
65 

no 

72 

3 

2 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.83 
3.44 
2.30 
2.13 
2.17 

•  3.12 

.28 

.97 

,64 

.72 

1.42 

29 
29 
29 
29 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
2 

2 
1 

0 
0 
0 
0 

l 

DEMA 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  1*       R 

82.7 
79.8 
81.2 
79.0 
81.7 

51,0 
*9,2 
51,0 
50.* 

M 

66.9 
6*. 5 
66.1 
6*. 7 

M 

1.6 

93 

90 
90 
91 
89 

19 
20 
19 
20 
20. 

41 
40 
38 
38 

1 
30. 
29. 
29. 

30 
71 
49 
■  6 

1 

1 
1 
3 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.41 
2.74 
1.28 
2.28 
3.03 

•  2.78 

a   .66 

1,10 

1.25 

.58 

.91 

.79 

28 
24 
28 
24 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 
2 

2 

l 
l 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
MAY    1964 


Continued 

Temperature 

Precipitation 

•1 
I! 

•  g 

0)3 

o 
a 

< 

■3 
•I 

If 

a  u. 

J3 
0) 

3 

a 

1 

a 

Q 

I 

a 

No.  ol 

Days 

■3 

s 

■3 
.§ 

Is 
la 
Is 

>• 
a 

— 
■ 

• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day* 

Station 

Max. 

Mir,. 

| 

*1 

I 

A   0 

• 

I 

1 

0 

J 

ki 

si 

B  | 

g  B 

I 

HYOEN 

80.5m 

51. 9M 

66. 2M 

90 

20 

43 

16* 

33 

1 

0 

0 

0 

2.57 

.77 

24 

.0 

0 

1 

0 

JACKSON 

eo.T 

*9.0 

64.9 

92 

20 

40 

26 

71 

l 

0 

0 

0 

2.54 

1.08 

29 

.0 

0 

2 

1 

LONDON  FAA  AP 

79. 1 

52.6 

65.9 

88 

19 

40 

16. 

48 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.46 

27 

.0 

0 

0 

0 

MANCHESTER  *  SE 

80.9 

50.5 

65.7 

90 

19 

35 

16 

51 

l 

0 

0 

0 

2.87 

.69 

12 

.0 

0 

2 

0 

MC  KEE 

77.9 

*9.e 

63.9 

89 

20 

38 

30* 

88 

0 

0 

0 

0 

3.41 

.64 

12 

.0 

0 

5 

0 

MIDCLESBORO 

80.3 

50.3 

65.3 

90 

20 

42 

16* 

36 

1 

0 

0 

0 

2.80 

1.04 

29 

.0 

0 

2 

1 

MONTICELLO 

80.6 

53,7 

67.2 

88 

26* 

42 

30* 

35 

0 

0 

0 

0 

2.21 

1.00 

27 

.0 

0 

1 

1 

MOUNT  VERNON 

80.2 

53.8 

67.0 

88 

19 

39 

15 

37 

0 

0 

0 

0 

2.43 

.98 

27 

.0 

0 

1 

0 

PIKEviLLE 

83.1 

33.3 

68.2 

93 

19 

42 

1 

23 

3 

0 

0 

0 

2.26 

-  1.75 

.95 

28 

.0 

0 

1 

0 

SOMERSET  1  N 

79.* 

33.5 

66.5 

88 

20* 

44 

16* 

45 

0 

0 

0 

0 

2.98 

1.20 

13 

.0 

0 

3 

1 

STEARNS 

79.3 

94.3 

66.8 

88 

22, 

41 

15 

60 

0 

0 

0 

0 

2.70 

.93 

27 

.0 

0 

1 

0 

TOMAHAWK  1  MSM 

80.7 

47,5 

64.1 

92 

20 

38 

30 

77 

2 

0 

0 

0 

1.81 

.75 

24 

.0 

0 

2 

0 

VANCEBUR6  DAM  32 

81.9 

53.8 

67.9 

93 

19 

40 

16 

34 

2 

0 

0 

0 

.59 

•  3.30 

.27 

29 

.0 

0 

0 

0 

WEST  LIBERTY 

80.2 

47,7 

64.0 

91 

20 

37 

30 

88 

2 

0 

0 

0 

1.40 

.61 

29 

.0 

0 

1 

0 

WILLIAMSBURG  2 

80.0 

53.2 

66.6 

•  3 

89 

23* 

41 

16 

56 

0 

0 

0 

0 

2.86 

•  1.17 

.82 

29 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

65.7 

#3 

2.33 

•  1.65 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day 

oi  Month 

Station 

O 

i 

E- 

1  |  2  |  3 

4   5   6 

7  | 

8    9 

10   11  | 

12 

13 

14   15 

16  |  17  1  18 

19  1  20  j  21 

22  1  23   24 

25   26   27 

28 

29  |  30 

31 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 

1.91 

.02 

T 

.05 

T     T 

.03 

.01 

.20 

T 

T     T 

T 

1.60 

T    T 

T    . 

BEAVER  0*N 

2.S' 

.32 

.85 

•  41 

.03 

.76 

BENTON  2 

1.30 

.05 

.01 

.08 

.17 

.05 

.23 

■  02 

.64 

.05  '. 

CADIZ  LOCK  E 

1.09 

.34 

.65 

.10 

CALHOUN  LOCK  2 

3.09 

.27 

.69   T 

.20 

•  69 

.14 

.06 

.10 

.36 

.99 

.05  '. 

COBB 

2. IB 

.42 

.29 

■  68 

.29 

.94 

DUNDEE  4  E5E 

2.T1 

.35 

.65 

.25 

.34 

.15 

•  12 

.33 

.52 

DUNMOR 

1.29 

.06 

.10 

.1! 

.23 

.24 

.07 

.33   .11 

EDDVVILLE  LOCK  F 

2.07 

.14 

T 

T     T 

.02 

.16 

.80 

.02 

.10 

T 

.26 

.99 

T    '. 

ELKTON  2  S 

l.AS 

.08 

T 

T 

.38 

.11 

T     T 

T          .16 

.22 

.30   .09 

.11  . 

FORDS  FERRT  DAM  SO 

A. 01 

.14 

.76 

.55 

T 

.32 

•  63 

.02 

l.OB 

.19 

.36 

T    , 

FRANKLIN  1  E 

1.A1 

.53 

T 

.15 

.59 

.10 

.08  . 

GOLOEN  POND  6  N 

1.62 

.10 

.30 

.52 

.07 

.73 

.10  . 

GREENVILLE  2  W 

2. AS 

.36 

.08   .31 

.40 

.72 

.93 

.05  . 

HARTFORD  6  NN 

3.BA 

.03 

1.19   .01 

T     .12 

T 

.20 

.43 

T     .06 

.08 

.93 

.87 

•  32  . 

HENDERSON  T  SSN 

2.21 

.64 

.03 

.31 

T 

T     .13 

1.10 

HICKMAN  1  E 

2. A3 

.30 

T 

.13   .30 

1.31 

.10 

T     T 

.05 

T 

.19 

T 

HOPKINSVILLE 

1.29 

.06 

.05 

T 

.20 

.37 

.02 

.07 

•  16 

.39 

.0]  '. 

LOVELACEVILLE 

1.A1 

.03 

.22 

.66 

.30 

.20 

MAOISONVILLE  I  SE 

3.93 

.IS 

.26 

KIT 

.39 

.16 

.09 

.13        ,54 

.IT 

.84 

.09  ! 

MAVFIELO 

2.03 

.30 

.16 

.-! 

.09 

.91 

.13 

MURRAY 

1.A2 

.08 

.03   .33 

.J9 

.29 

T 

T 

.22 

.08 

OLNEY 

3. OS 

.30 

.02 

.76 

.41 

.02 

.56 

.30 

.99 

.13 

OWENSBORO  2  w 

2.61 

.37 

.36 

.10 

.7B 

.10 

.12 

.12 

.66 

0WENS80R0  DAM  46 

2. TO 

•  30 

.35 

.11 

•  96 

.17 

.16 

.12 

.35 

T  ! 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

2.32 

T 

.09 

.35 

T 

T     .71 

.63 

.03 

T     T 

.03   .11 

.19 

T 

T    , 

PADUCAH 

1,99 

.60 

.72 

.32 

.19 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

2.23 

.63 

.03 

.68 

.26 

.18 

.20 

.02 

.39 

.02  ! 

PRINCETON 

1.S1 

.27 

.10 

.23 

.91 

RUSSELLVILLE 

1.56 

.52 

.05 

.05 

.54 

.49 

.16 

•oi ; 

SEBREE 

2.82 

.77 

.19 

.32 

.63 

.22 

T 

T     .13 

.41 

.13 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

1.77 

•  03 

.05 

,08 

.31 

.22 

T     .31 

.99 

.42 

CENTRAL  02 

ADDISON  DAM  45         // 

3.8A 

.08 

.OT 

.16 

.67 

.15 

.06 

1.65 

.16 

.82 

T  , 

ALBANY  A  N 

2.SA 

T 

.61 

.56 

.05 

•  Tl 

.34 

.27 

ANCHORAGE 

1.87 

.23 

T 

.20 

.17 

.01   T 

.16   .10 

.93 

•  09  ! 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

2.06 

•  26 

.02 

.13 

.77 

.76 

.02 

•  14  . 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

l.AB 

.28 

.29 

.90 

•  09  . 

BONNIEVILLE  A  N 

S.37 

•  35 

.66 

3.47 

.77 

•  12  . 

BOWLING  GREEN 

1.65 

T 

.31 

.32 

.10 

T 

.42 

.29 

.20 

.09  • 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

1.39 

T 

.26 

T 

.05 

.09 

.11 

T 

T     .06 

T     .40 

.38 

T 

•  06  . 

BRADFORDSVILLE 

BROWNSVILLE 

1.01 

.19 

T 

.15 

.14 

,07 

.36 

•  06  , 

BURKESVILLE 

2.89 

.12 

.as 

.09   T 

T 

.39 

.96 

.26 

.22   T 

CAMPBELLSVILLE 

1.97 

.09 

T 

.45 

.01 

.02 

T     .02 

.90 

.34 

.10 

•  04  , 

CANEYVILLE 

3.SA 

•  32 

.21 

.76 

.26 

.17 

.03 

.26 

.99 

.76 

T    . 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

3.  34 

.13 

.04 

.05 

.08 

1.34 

1.31 

.09 

.06  . 

EDMONTON 

2.61 

.58 

1.58 

.99 

.10 

EL1ZABETHT0WN 

3.19 

T 

.75 

T 

T 

1.70 

.12 

.57 

.09  , 

GAMALIEL  1  S 

2.32 

T 

T 

.S5 

.03 

.05 

T 

.54 

1.12 

•  13 

.10  . 

GLASGOW 

1.61 

.53 

.09 

.31 

.94 

.14 

GLASGOW  WKAY 

1.95 

.06 

.59 

.23 

•  06 

T 

.01 

.34 

.62 

.02  • 

GLENDALE  1  E 

. 

2.29 

.20 

.69 

GREENSBURG 

4.27 

.15 

.23 

•  04 

.05 

.13 

2.69 

.22 

•  91 

•  09  . 

GREENSBURG  1  ESE 

4.13 

.15 

.23 

.04 

.13 

2.69 

.22 

•  67 

IRVINGTON 

4,10 

.34 

T 

.01 

.43 

.04 

.10  1.90 

1.29 

.03  ! 

LEITCHFIELO 

LIBERTY 

1.72 

.03 

.21 

.18 

.02 

.05 

.68 

.04 

•  69 

T    . 

LOUISVILLE 

1.37 

.05 

.20 

T 

.10 

.18   .06 

.73 

.09  . 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

1.85 

.19 

.08 

.03 

•  06 

.03 

.26   .12 

1.02 

.04  , 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.56 

T 

.13 

.05 

.19 

T 

7 

.31 

.04 

.72 

.12  . 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

1.93 

.13 

.20 

T     T 

.73 

.77 

T 

.10  . 

MILLERSTOWN 

4, 98 

.10 

.28 

1.02 

2.76 

.17 

.98 

.07  . 

MUNFORDVILLE 

1.57 

.20 

.!! 

.50 

T 

.90 

.19  . 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

1.31 

.04 

.60 

T 

.15 

.11 

T 

.12 

.10 

.36 

.03  . 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.17 

,30 

.31 

.29 

.30 

.06 

.19 

.02 

.63 

•  09  , 

ROUGH  RIVER  DAM 

2.55 

.21 

.90 

.12 

.19 

.12 

.26 

.77 

SCOTTSVILLE  3  SSN 

2.16 

.23 

.16 

.65 

1.12 

SCOTTSVILLE  2  SW 

1.76 

.14 

.04 

.10 

.11 

1.26 

.11 

SHEPHERDSVILLE 

2.94 

T 

T 

t 

.18 

.06 

T         1.20 

.29 

1.29 

T   ', 

SUMMER  SHADE 

3.05 

T 

.18 

.03 

.03 

.12 

1,26 

1.93 

.06  . 

VANBUREN 

3,60 

T 

.05 

.12 

T 

2.12 

.13 

1.09 

•  11  . 

WOLF  CREEK  DAM 

2.38 

.05 

.39 

1.19 

.60 

.07 

WOODBURY  LOCK  A 

1,69 

.36 

•  66 

.02 

.14 

.10 

.31 

•io  ! 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

3.42 

T 

.27 

.22 

.02 

.37 

T        1.67 

.86 

.01  . 

SEREA 

3.51 

.33 

.23 

T 

.04 

.38 

T         1.74 

.07 

.72 

T 

CARROLLTON  LOCK  1 

2.31 

.79 

.20 

.02 

.21 

.79 

.10 

.20 

T    . 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

2.31 

.17 

.19 

.03 

.51 

.62 

.03 

.96 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

1.13 

T 

T 

.02 

.02 

.33 

T 

T 

.10   ,11 

.13   T 

.26 

.10  . 

CYNTHIANA 

.96 

T 

.05 

T 

.02 

T 

T 

.16 

.55 

.16  . 

CYNTHIANA  2 

1.30 

,08 

.02 

.10 

.10 

.10 

.26 

.49 

.17  . 

DANVILLE 

2.17 

.17 

.21 

.11 

.03 

T 

,70 

.10 

.60 

.09  . 

D1X  DAM 

3.76 

.07 

.07 

.03 

.05 

T         2.32 

.07 

1.09 

.06  . 

FALMOUTH 

.84 

.06 

.05 

T 

.06 

•  36 

.03 

.28 

.02  . 

FLEMING S8URG 

1.33 

.03 

.17 

.02 

.42 

.03        .03 

.06 

.95 

.02  . 

FLEMINGSBURG  2 

1.63 

,03 

T 

.18 

.02 

.13   .35 

.06   .03 

.90 

•  06 

.09  . 

FORO  LOCK  10 

1.65 

T 

.02 

.24 

.03 

T 

•  63 

7 

•  99 

T    . 

FRANKFORT  LOCK  A 

1.62 

.15 

.05 

.10 

T 

.21 

.59 

.17 

.96 

.09  , 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

1.26 

.03 

.21 

.04 

.02 

.27 

.17 

.47 

.09  . 

GEST  LOCK  3 

1.07 

.IS 

.12 

.26 

.92 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.18 

.05 

.02 

T 

.03 

1.96 

.04 

1.06 

.02  ', 

KEENE  1  SSW 

2,35 

.0) 

T 

1.18 

•  06 

1.06 

T    . 

LA  GRANGE  2  NNW 

1.10 

.06 

.03 

.28 

.05 

.10   T 

.63 

.13  . 

LANCASTER 

3,67 

.31 

.12 

2.34 

.19 

.71 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

1,66 

•  02 

T 

T 

.03 

.01   T 

.20   .34 

1.02 

T 

.06  . 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3,79 

.07 

.06 

.18 

.14 

2.43 

.12 

.79 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.34 

T 

.09 

.07 

T 

.20 

.36 

•  06 

.92 

.04  ! 

MAYSVILLE  DAM  33 

.86 

T 

.13 

.23 

.05 

•04         .09 

.28 

.04  . 

MIDWAY 

1.73 

.09 

.01 

.01 

.04 

.28 

•03        .50 

.17 

.96 

•  04  , 

MOUNT  STERLING 

1.69 

T 

T 

.23 

T 

T 

.31 

.99 

T    . 

OWENTON  2  S 

1.32 

.08 

T 

.08 

.15 

.04 

.08 

•  33 

.42 

T 

.14  . 

RICHMOND 

2.60 

•  02 

.32 

•  49 

.10 

.06 

•  61 

.10 

.90 

T   . 

SALVISA  LOCK  6 

3.34 

T 

.04 

T 

.07 

.13 

2.14 

.09 

1.04 

•  07  . 

SMELBYVILLE 

1.64 

T 

.17 

.09 

.12 

T 

.03 

.96 

.19 

•  74 

SPRINGFIELD 

3.24 

.25 

.44 

.09 

1,01 

.21 

1.12   T 

•  12  . 

TAYLORSVILLE 

2.34 

T 

.10 

T 

T 

1.10 

.32 

.67 

.19  . 

TYRONE  LOCK  5 

2.61 

.02 

T 

.12 

.04 

T 

.27 

.94 

.12 

1.05 

.09  . 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.12 

T 

.01 

.21 

T 

.04 

.04 

.84 

•  06 

.94 

T   . 

ving  Station    Indm 


DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1  1  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  1  8  |  9 

10  |  11  j  12 

13  |  14  1  IS 

16  1  17  |  18 

19   20   21 

22  |  23  | 

24 

25  |  26  | 

27 

28  | 

29  ]  30 

31 

WARSAW  marklano  dam 

.93 

.43 

.22   .02 

T 

.23 

.01 

T 

WAYNESBURG  7  NE 

2.49 

.03 

.36 

.65 

.Of, 

.82 

.09 

.92 

WlLLIAMSTOWN  3  Nw 

1.02 

.01 

.08 

.22   .02   .01 

.07 

.24 

.06 

.29 

.06 

EASTERN  0* 

ASHLAND 

.93 

.11 

.08   T 

.15 

.21 

.28 

BAR80URVILLE 

3." 

.06 

.40   T 

.28 

.63 

.90 

.14 

.97 

.04 

BAXTER 

2.30 

.80 

.22   .10 

T 

.38 

.25 

.19 

•  64 

•  06 

BLAINE  1  w 

2.15 
1.97 

.28 

.57   .13 

.04 

.41 

•  T2 

8UCKH0RN 

T 

,30 

.10   .30   T 

.05 

.23 

.02 

.93 

T 

BURD1NE  2  NE 

1.72 

,93 

.35   .10 

.22 

T     T 

T 

.10 

CLAY  CITY  1  WNW 

1.78 

,08 

.28 

.17 

.37 

.10 

.78 

CUMBERLAND 

2.17 

.38 

.31 

.02 

.04 

T 

T 

T 

1.42 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2.12 

.03   .19 

.18   ,10 

.33 

.59 

.64 

.06 

OELPHIA  1  E 

1,87 

T          .14 

.61   .06 

.04 

T 

.04 

.11 

.49 

.34   ,06 

DEMA 

Z.M 

.17 

.36   .02 

.14 

.04 

.03 

.07 

1. 10 

.28 

DEWEY  OAM 

2.7A 

.29 

.16   .09 

1.25 

•  06 

.04 

T 

.83 

ELKHORN  CITY 

FARMERS 

1.28 

T     .02 

.04 

.12   .11 

.01 

.02 

.98 

.02 

•  36 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

2.87 

.33 

.29   .01 

.24 

.04 

.73 

•  38 

.61 

•  04 

FREE8URN  2  Sw 

2.44 

.13 

.46   .06 

,06 

.08 

.38 

.29 

•  96 

FRENCHBURG 

2,00 

T 

.04 

.24 

.26 

.46 

.15 

.03 

.73 

.07 

GRAYSON  1  SE 

2.28 

.03 

.14   .26 

.04 

.91 

.20 

•  08 

.56 

•  06 

HAZARD  WATER  WORKS 

2,03 

.33 

.12 

.72 

•  03 

.17 

.62 

T 

MEIOELBERG  LOCK  I'       R 

3,03 

T 

.5! 

.36   .07 

.08 

.30 

.34 

.34 

.20 

.79 

T 

MYDEN 

2.'7 

T 

.35 

.48   T 

.29 

.77 

.01 

.23 

.09 

.33 

.02 

JACKSON 

2.34 

.51 

.03   .18   .01 

.01 

.10 

.28 

.16 

.17 

1.06   .01 

JEREMIAH 

1,28 

.64 

.52 

.04 

.06 

LLOYD  GREENUP  DAM 

1.2S 

T 

T     .33 

.13 

.47 

.02 

.26 

•  04 

LONOON  FAA  AP 

2.26 

T 

T 

.39   .05 

.29   .11 

.02 

.11 

.06 

.46 

.37 

•  40 

LOUISA  2 

1.39 

.07 

.18   .16 

.02 

.09 

.31 

T 

.54 

•  02 

MANCHESTER  4  SE 

2,87 

.69 

.33   .21 

.13 

.IB 

•  19 

.42 

.22 

.90 

.04 

MARTIN 

1.87 

.26 

.12   T 

T 

.19 

.10 

.11 

.93   T 

MC  KEE 

3.41 

.08 

.64 

.52   T 

.lc 

.26 

.56 

.07 

.60 

•  91 

MIDOLESBORO 

2.80 

.02 

.36   .07   ,02 

.45 

•  84 

1.06 

MONTICELLO 

2.21 

.18 

.38 

l.OC 

.35 

.30 

MOUNT  VERNON 

2.43 

.03 

.38 

.15 

.24 

.98 

•  49 

.10 

.06 

ONEIDA 

1,18 

.48 

.10 

.30 

.30 

PAINTSVILLE  1  S 

1.13 

.14 

.27 

T 

.05 

.02 

.69 

T 

PIKEU1LLE 

2,26 

.15 

.08 

.11 

.32 

.1C 

.15 

•  95 

.19 

.21 

RAVENNA  LOCK  12 

2,00 

.30 

.10 

.12 

.41 

.07 

1.00 

T 

SALYERSVILLE  2  SE 

1.62 

.26 

.14   ,24 

.2* 

.19 

•  61 

SOMERSET  I  N 

2.98 

.01   ,66 

1,20   .02 

.6' 

.30 

.02 

•  10 

STEARNS 

2.70 

.22 

.23   .10 

T 

•  *7 

.93 

.32 

.41 

TOMAHAWK  1  WSW 

1.81 

.19 

.10   .12 

T 

.75 

T 

.02 

.69 

VANCEBURG  DAM  32 

.59 

.06 

.04   .11 

.03 

.02 

.03 

.27 

•  03 

WEST  LIBERTY 

1,40 

.22 

.09   .25 

.05 

.11 

.07 

.61 

T 

WILLIAMSBURG  2 

2,86 

.36 

.38   .07 

.21 

,65 

.90 

.82 

WILLOW  LOCK  13 

3.18 

.32 

.18   ,22 

•  04 

.5C 

.02 

,401   ,20 

1.90 

5  lollowing  Slalion   Index. 


D 

All 

,Y 

TJ 

EM 

Pt 

■Ri 

n\ 

JR 

ES 

KENTUCKY 

MAY 

1964 

Day  Oi  Month 

■ 
01 
1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 

MAX 

81 

80 

80 

86 

79 

80 

80 

85 

86 

85 

82 

87 

84 

79 

82 

85 

88 

91 

92 

89 

90 

86 

89 

90 

89 

89 

88 

80 

78 

76 

78 

84,4 

MIN 

52 

58 

45 

61 

60 

56 

65 

72 

69 

62 

71 

62 

58 

61 

64 

66 

63 

68 

71 

72 

80 

85 

61 

S3 

80 

79 

76 

53 

59 

58 

65 

66,3 

BEAVER  DAK 

MAX 

79 

76 

81 

83 

84 

83 

80 

79 

76 

78 

79 

79 

77 

'0 

79 

84 

87 

90 

90 

89 

85 

90 

67 

85 

85 

88 

65 

81 

70 

69 

68 

81.2 

MIN 

43 

54 

50 

53 

54 

57 

60 

66 

67 

50 

55 

61 

52 

52 

*1 

47 

55 

55 

59 

60 

55 

53 

67 

65 

59 

53 

65 

50 

42 

43 

56 

54.8 

BENTON  2 

MAX 

79 

74 

80 

82 

84 

82 

83 

80 

77 

78 

81 

81 

76 

73 

80 

85 

89 

90 

89 

88 

92 

65 

85 

86 

90 

90 

81 

69 

66 

71 

81.6 

MIN 

40 

53 

46 

50 

51 

54 

65 

67 

66 

51 

54 

59 

49 

47 

41 

46 

52 

56 

59 

52 

55 

68 

67 

56 

57 

64 

51 

41 

48 

56 

54.0 

FCRDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

79 

73 

82 

8- 

85 

84 

80 

78 

77 

78 

80 

79 

67 

73 

80 

85 

90 

89 

91 

88 

88 

92 

85 

64 

85 

86 

62 

70 

68 

66 

71 

80.7 

MIN 

51 

56 

53 

57 

58 

64 

63 

70 

62 

56 

59 

58 

47 

49 

45 

52 

64 

64 

63 

61 

59 

60 

55 

66 

62 

60 

65 

49 

46 

50 

56 

57,5 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

71 

79 

68 

80 

82 

84 

81 

83 

80 

81 

77 

80 

78 

66 

72 

82 

90 

91 

B9 

90 

90 

87 

90 

62 

63 

87 

89 

90 

62 

69 

71 

80.8 

MIN 

42 

53 

42 

52 

52 

58 

63 

66 

61 

52 

55 

52 

46 

47 

42 

50 

60 

51 

59 

59 

54 

56 

69 

62 

57 

56 

62 

61 

43 

48 

52 

54,3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

77 

74 

79 

81 

81 

81 

80 

77 

75 

76 

77 

76 

73 

69 

78 

82 

87 

88 

89 

85 

85 

88 

62 

64 

84 

87 

86 

84 

66 

67 

66 

79.5 

MIN 

45 

53 

49 

51 

54 

62 

61 

67 

68 

55 

62 

60 

49 

50 

43 

49 

57 

59 

59 

61 

55 

54 

70 

67 

60 

55 

66 

50 

44 

45 

46 

55.7 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

76 

73 

81 

81 

83 

81 

75 

77 

75 

79 

78 

79 

72 

72 

77 

83 

88 

90 

91 

88 

87 

90 

84 

85 

66 

87 

85 

73 

69 

68 

70 

80.1 

MIN 

50 

54 

50 

54 

57 

60 

61 

66 

60 

52 

57 

61 

49 

47 

44 

53 

60 

63 

64 

63 

56 

60 

69 

66 

58 

58 

64 

50 

44 

46 

56 

56.5 

HICKMAN  1  E 

MAX 

79 

77 

80 

81 

83 

82 

82 

80 

81 

77 

82 

80 

75 

72 

84 

83 

89 

90 

92 

92 

90 

90 

88 

82 

88 

90 

90 

85 

69 

70 

70 

82.4 

MIN 

45 

57 

56 

55 

54 

58 

68 

69 

66 

55 

59 

62 

50 

49 

45 

50 

56 

59 

61 

62 

56 

63 

68 

69 

61 

62 

68 

54 

45 

52 

55 

57.8 

H0PKIN5VILLE 

MAX 

73 

78 

65 

79 

82 

84 

82 

83 

80 

It 

76 

81 

81 

67 

74 

79 

85 

90 

92 

92 

91 

90 

92 

S3 

86 

90 

90 

93 

63 

71 

68 

81.2 

MIN 

47 

52 

52 

53 

55 

59 

63 

61 

67 

55 

55 

59 

46 

49 

44 

49 

56 

60 

62 

62 

60 

56 

61 

64 

60 

58 

65 

60 

44 

46 

55 

56.0 

lovelaceville 

MAX 

82 

76 

82 

82 

84 

82 

81 

78 

75 

82 

79 

79 

67 

74 

81 

83 

90 

91 

91 

90 

90 

91 

88 

83 

88 

68 

90 

77 

70 

70 

82.1 

MIN 

43 

58 

48 

54 

53 

58 

65 

67 

64 

51 

59 

59 

47 

48 

44 

48 

55 

58 

58 

59 

56 

60 

66 

67 

60 

60 

66 

53 

42 

55 

56.1 

MAOISONVlLLE  1  SE 

MAX 

77 

77 

81 

82 

83 

84 

81 

SO 

76 

77 

78 

78 

78 

71 

79 

83 

87 

90 

90 

88 

87 

90 

88 

S3 

86 

87 

85 

83 

68 

67 

70 

81,1 

MIN 

45 

54 

49 

51 

54 

59 

63 

67 

6* 

55 

55 

59 

49 

49 

42 

49 

63 

59 

60 

62 

55 

54 

68 

67 

58 

56 

64 

50 

43 

45 

55 

55,6 

MAYF1ELD 

MAX 

7B 

74 

81 

BO 

82 

80 

81 

78 

77 

76 

79 

77 

78 

73 

79 

82 

88 

89 

90 

90 

89 

90 

84 

SI 

69 

88 

90 

79 

69 

65 

70 

80,8 

MIN 

46 

57 

52 

56 

56 

63 

68 

68 

66 

55 

58 

61 

43 

48 

46 

52 

59 

59 

62 

62 

59 

62 

69 

67 

62 

62 

69 

52 

44 

52 

56 

57,6 

MLRRAY 

MAX 

69 

79 

68 

80 

80 

83 

80 

82 

79 

75 

75 

80 

76 

64 

70 

77 

81 

85 

88 

89 

88 

87 

90 

S2 

83 

86 

88 

88 

72 

69 

64 

79.3 

MIN 

47 

55 

50 

55 

55 

60 

66 

68 

66 

57 

59 

60 

49 

48 

47 

52 

57 

61 

63 

64 

58 

61 

69 

66 

64 

61 

69 

64 

51 

51 

57 

58.4 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

81 

76 

83 

93 

85 

84 

78 

77 

75 

77 

80 

78 

73 

72 

79 

83 

90 

91 

90 

89 

88 

91 

96 

86 

88 

88 

67 

77 

71 

70 

69 

81.5 

MIN 

47 

55 

52 

54 

55 

62 

62 

65 

66 

53 

58 

61 

50 

49 

45 

49 

58 

59 

62 

62 

59 

55 

69 

66 

62 

57 

65 

55 

45 

50 

57 

56,9 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

79 

69 

80 

81 

82 

80 

79 

77 

75 

79 

77 

79 

67 

73 

78 

82 

88 

88 

89 

87 

88 

90 

83 

SO 

86 

89 

87 

66 

68 

66 

70 

79.4 

MIN 

46 

54 

48 

57 

60 

62 

64 

70 

60 

54 

60 

58 

47 

49 

48 

56 

61 

62 

62 

62 

58 

62 

70 

67 

61 

63 

65 

49 

43 

52 

57 

57.6 

PADUCAH 

MAX 

78 

77 

80 

81 

84 

84 

82 

78 

77 

79 

80 

79 

78 

74 

80 

84 

90 

91 

91 

90 

89 

90 

85 

S3 

87 

88 

88 

82 

70 

67 

70 

81.8 

MIN 

47 

59 

49 

55 

57 

58 

64 

69 

64 

53 

60 

61 

48 

49 

47 

51 

56 

61 

60 

60 

56 

60 

70 

69 

59 

59 

65 

52 

44 

53 

57 

57,2 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

70 

79 

70 

82 

83 

83 

81 

76 

75 

74 

78 

80 

78 

68 

68 

76 

79 

86 

95 

95 

69 

88 

90 

S4 

85 

86 

88 

83 

57 

67 

67 

79.4 

MIN 

45 

52 

49 

51 

53 

54 

60 

60 

69 

54 

55 

57 

50 

51 

45 

47 

56 

56 

60 

60 

55 

56 

63 

66 

59 

55 

62 

56 

43 

45 

53 

54.7 

PRINCETON 

MAX 

77 

72 

79 

82 

84 

83 

82 

78 

75 

76 

79 

79 

73 

79 

80 

66 

90 

91 

92 

89 

89 

64 

87 

85 

67 

89 

79 

79 

71 

65 

69 

81.0 

MIN 

43 

56 

47 

50 

53 

55 

55 

64 

65 

49 

53 

57 

45 

48 

41 

46 

54 

57 

58 

57 

59 

63 

65 

63 

57 

59 

55 

51 

45 

48 

56 

54.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 

74 

82 

68 

82 

82 

72 

82 

84 

80 

78 

80 

80 

11 

61 

72 

85 

79 

89 

90 

92 

90 

92 

85 

82 

81 

89 

90 

90 

72 

68 

70 

80.7 

MIN 

50 

52 

47 

54 

65 

67 

65 

63 

68 

58 

53 

52 

53 

51 

42 

47 

52 

57 

58 

61 

57 

64 

65 

60 

59 

54 

61 

59 

44 

45 

50 

55.9 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

MAX 

74 

77 

78 

80 

83 

81 

76 

80 

74 

77 

76 

75 

70 

68 

76 

80 

83 

83 

88 

85 

80 

87 

82 

84 

81 

85 

81 

74 

66 

69 

62 

77.9 

MIN 

4? 

51 

54 

61 

54 

56 

56 

64 

67 

50 

55 

61 

54 

50 

41 

41 

57 

51 

59 

59 

51 

63 

63 

68 

55 

51 

66 

49 

40 

45 

55 

54.5 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

75 

76 

78 

83 

85 

83 

81 

82 

81 

76 

81 

81 

76 

71 

78 

83 

85 

89 

91 

91 

85 

91 

87 

86 

88 

84 

84 

67 

70 

66 

81,2 

MIN 

41 

48 

54 

52 

53 

58 

60 

64 

69 

52 

52 

62 

57 

50 

40 

47 

60 

53 

59 

59 

51 

59 

68 

58 

52 

65 

49 

43 

47 

56 

54,6 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

70 

78 

78 

81 

83 

85 

84 

83 

84 

77 

78 

78 

79 

74 

71 

80 

85 

87 

69 

91 

89 

89 

92 

85 

86 

88 

90 

89 

64 

68 

74 

81.6 

MIN 

53 

57 

55 

52 

55 

56 

61 

64 

66 

55 

54 

59 

56 

52 

41 

44 

50 

52 

55 

61 

65 

66 

69 

71 

60 

53 

58 

59 

49 

44 

54 

56.3 

BCNNIEVILLE  *  N 

MAX 

76 

73 

79 

81 

82 

82 

76 

82 

80 

75 

79 

78 

68 

68 

78 

83 

85 

88 

89 

86 

86 

89 

83 

85 

65 

84 

80 

71 

64 

68 

65 

79.0 

MIN 

40 

46 

48 

46 

52 

54 

56 

56 

57 

47 

47 

56 

56 

48 

38 

40 

58 

48 

59 

57 

50 

55 

59 

60 

59 

48 

60 

46 

42 

46 

53 

51.3 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

78 

68 

78 

81 

85 

83 

82 

81 

77 

76 

82 

80 

64 

72 

81 

86 

89 

90 

92 

90 

88 

92 

85 

66 

88 

89 

90 

66 

70 

72 

68 

80.9 

MIN 

50 

53 

51 

52 

54 

59 

60 

65 

57 

56 

52 

62 

53 

49 

42 

46 

58 

55 

59 

62 

58 

55 

70 

65 

59 

54 

66 

50 

47 

47 

57 

55,6 

BRADFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

CAMP8ELLSVILLE 

MAX 

77 

74 

81 

81 

83 

81 

78 

81 

77 

76 

79 

78 

76 

69 

79 

61 

85 

88 

86 

88 

86 

89 

82 

84 

66 

88 

85 

81 

69 

73 

69 

80.4 

MIN 

46 

54 

52 

51 

54 

59 

61 

64 

70 

56 

52 

62 

56 

50 

*1 

45 

58 

50 

57 

59 

53 

55 

62 

65 

60 

52 

65 

50 

42 

45 

56 

54,9 

CECILIA 

MAX 
MIN 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

75 

76 

79 

82 

84 

83 

80 

81 

76 

77 

79 

77 

77 

72 

78 

83 

85 

88 

90 

90 

65 

89 

88 

86 

85 

86 

83 

83 

70 

70 

67 

80.8 

MIN 

39 

45 

50 

49 

51 

55 

59 

64 

69 

52 

53 

60 

54 

50 

39 

44 

57 

49 

57 

59 

49 

53 

61 

68 

56 

50 

65 

49 

40 

42 

55 

53.0 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

76 

75 

75 

79 

80 

82 

81 

72 

74 

73 

74 

75 

73 

69 

68 

82 

79 

81 

89 

89 

86 

84 

83 

86 

82 

83 

84 

82 

53 

66 

69 

T7.5 

MIN 

5* 

56 

56 

57 

64 

52 

54 

52 

53 

47 

42 

42 

49 

52 

54 

56 

59 

60 

55 

57 

59 

52 

52 

53 

42 

46 

45 

52,6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

75 

69 

80 

83 

84 

82 

81 

81 

76 

75 

79 

79 

73 

69 

79 

62 

84 

88 

88 

87 

86 

89 

S3 

87 

85 

90 

85 

79 

67 

74 

67 

80,2 

MIN 

46 

53 

53 

50 

53 

57 

60 

66 

68 

56 

52 

62 

56 

51 

42 

45 

54 

52 

58 

59 

56 

55 

65 

67 

59 

53 

65 

51 

43 

46 

56 

55,1 

GREENSBuRG 

MAX 

68 

77 

73 

81 

83 

85 

84 

73 

82 

77 

77 

60 

80 

65 

75 

7B 

83 

88 

88 

88 

91 

87 

90 

S3 

86 

67 

89 

86 

61 

69 

74 

80,3 

MIN 

42 

48 

49 

48 

51 

53 

58 

58 

65 

52 

51 

53 

57 

50 

41 

45 

49 

49 

56 

62 

52 

53 

58 

42 

60 

50 

55 

55 

43 

43 

47 

52.1 

IRVINGTON 

MAX 

77 

77 

80 

83 

85 

85 

8  0 

81 

77 

79 

80 

78 

75 

76 

80 

83 

87 

89 

90 

87 

85 

91 

85 

86 

65 

89 

83 

78 

68 

70 

67 

81.2 

MIN 

4  2 

50 

50 

53 

48 

43 

60 

64 

67 

53 

55 

63 

53 

51 

41 

4B 

61 

54 

61 

60 

52 

54 

68 

68 

57 

61 

63 

49 

41 

46 

55 

54.5 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

LCUISVILLE 

MAX 

77 

78 

79 

85 

87 

84 

77 

82 

77 

81 

77 

77 

65 

72 

80 

85 

85 

90 

91 

90 

66 

92 

85 

65 

86 

86 

85 

69 

71 

71 

65 

80.7 

MIN 

47 

56 

56 

5ft 

60 

56 

62 

68 

65 

60 

67 

63 

56 

54 

48 

52 

69 

60 

65 

67 

56 

61 

70 

72 

64 

61 

67 

50 

45 

50 

56 

59.4 

LCUISVILLE  KB  AP 

MAX 

74 

76 

78 

81 

83 

82 

75 

81 

75 

78 

77 

76 

61 

71 

76 

82 

83 

86 

90 

85 

83 

89 

84 

65 

84 

86 

84 

66 

69 

69 

63 

78.5 

MIN 

42 

49 

51 

54 

55 

57 

62 

65 

63 

53 

55 

60 

55 

50 

41 

46 

58 

53 

62 

61 

52 

55 

65 

71 

56 

54 

66 

48 

44 

47 

57 

55,1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

7fl 

75 

80 

82 

84 

82 

79 

82 

76 

72 

75 

78 

74 

68 

77 

62 

85 

87 

88 

86 

85 

88 

as 

84 

85 

86 

82 

80 

66 

69 

65 

79.5 

MIN 

45 

54 

50 

51 

53 

64 

59 

58 

52 

62 

63 

60 

54 

50 

42 

47 

58 

52 

58 

60 

56 

55 

68 

65 

60 

53 

64 

50 

43 

42 

55 

54.9 

nclin  river  reservoir 

MAX 

70 

77 

71 

80 

83 

84 

82 

76 

79 

76 

77 

79 

79 

62 

71 

80 

85 

88 

90 

90 

89 

87 

91 

83 

85 

86 

88 

86 

58 

69 

70 

79.7 

MIN 

42 

52 

49 

48 

51 

54 

62 

59 

68 

50 

51 

56 

56 

51 

40 

42 

53 

52 

65 

64 

53 

52 

63 

64 

57 

58 

61 

49 

45 

44 

54 

53.7 
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KENTUCKY 
MAY  1964 

Station 

Day  Oi  Month 

• 
0> 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 
MIN 

64 
44 

78 
52 

76 
52 

80 
52 

84 
55 

83 
63 

82 
61 

72 
62 

77 
67 

75 
58 

78 
54 

78 
60 

85 

52 

60 
52 

72 
42 

78 
42 

78 
52 

88 
35 

B8 
62 

89 
60 

68 
57 

86 
54 

89 
56 

81 
69 

85 

59 

89 
54 

86 
63 

86 
56 

57 
42 

68 
43 

70 
55 

79.0 
55.0 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 

MIN 

78 
53 

74 
57 

80 
55 

82 

60 

82 

58 

81 
61 

81 
61 

61 
65 

76 
63 

74 

58 

76 
59 

78 
60 

70 
55 

68 
51 

78 
47 

83 
53 

86 
56 

88 
62 

90 
62 

88 
62 

87 

60 

89 

62 

82 
67 

86 
64 

86 
62 

88 
60 

88 
66 

77 

53 

67 

45 

70 
48 

67 
56 

80.0 
58.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

77 
47 

69 
52 

83 
58 

84 
50 

85 
52 

83 
56 

81 
56 

81 
61 

77 
69 

76 
55 

79 
52 

81 
61 

70 
56 

68 

48 

80 
40 

86 
47 

86 
52 

89 
51 

90 
58 

88 
SB 

88 
58 

90 
56 

84 
63 

87 
62 

87 
57 

90 
52 

87 
65 

73 
51 

67 
4S 

74 
45 

70 
58 

81.0 
54.5 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

70 
45 

79 
47 

74 
50 

82 

46 

84 
47 

84 
49 

85 
51 

63 
55 

84 
67 

79 
49 

79 

50 

79 
61 

82 
57 

70 
52 

69 
42 

77 

40 

84 
48 

86 
45 

66 
52 

91 
57 

90 
57 

87 
55 

90 
67 

86 

58 

67 
57 

86 

47 

90 
49 

89 
59 

66 
46 

69 
41 

76 
41 

61.4 
51.2 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

75 

49 

75 
55 

80 
53 

82 
55 

83 
56 

S3 
62 

80 
63 

82 
62 

79 

68 

77 

57 

76 
54 

80 
63 

79 
57 

65 
50 

75 
44 

62 
51 

83 
61 

85 

54 

88 

61 

87 
66 

64 
52 

67 
59 

85 

65 

83 

66 

81 
62 

83 

54 

83 
60 

79 
49 

66 
43 

79 
45 

70 
57 

79.9 
56.5 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

72 

43 

77 
46 

77 
55 

80 
50 

82 
53 

82 
56 

79 
65 

82 
63 

78 
68 

81 
53 

74 
55 

74 
61 

73 
55 

70 
50 

75 
42 

82 
45 

82 
56 

86 
51 

90 
60 

90 
61 

80 
51 

88 
51 

88 
62 

85 

69 

84 
57 

65 

52 

82 
65 

76 
52 

67 
44 

66 
44 

67 
55 

79.2 
54.5 

COVINGTON  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
45 

80 
51 

79 
52 

81 
53 

84 
55 

83 
57 

73 

61 

62 
62 

76 
61 

80 
52 

71 
52 

78 
59 

65 
53 

70 
44 

77 
44 

83 
49 

80 
55 

87 
55 

92 

60 

80 
57 

82 

47 

89 
49 

85 

63 

86 
64 

81 
54 

86 
54 

79 
61 

62 

44 

68 
40 

70 
46 

64 
52 

78.2 
53.3 

CVNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

75 
36 

76 
37 

74 
42 

79 
44 

81 
47 

84 
51 

82 
59 

76 
59 

82 
68 

75 
49 

77 
51 

77 
59 

79 
54 

67 
49 

71 
36 

77 
39 

83 
52 

67 
47 

Bfi 
50 

91 
51 

87 
40 

84 
46 

80 
53 

83 
62 

87 
49 

84 
44 

87 
65 

87 
50 

54 
37 

70 
36 

73 

54 

79.3 

48.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

66 
42 

75 
45 

75 
49 

80 
50 

82 
52 

83 
55 

84 
60 

69 
60 

81 

65 

78 
54 

76 
51 

77 
55 

80 
55 

67 
48 

69 
42 

75 
44 

83 

51 

85 

53 

66 
55 

89 
63 

88 
50 

85 
51 

88 
63 

84 
65 

85 
56 

84 
52 

85 
56 

83 
52 

55 
39 

68 
43 

72 
46 

78.6 
32.4 

D1X  DAM 

MAX 
MIN 

74 
43 

75 
53 

78 
54 

80 

51 

82 
54 

83 
59 

81 
60 

81 
62 

80 
54 

75 
53 

76 
53 

78 
63 

76 
55 

68 
49 

77 
43 

82 
47 

82 
58 

85 
52 

90 
59 

90 
64 

86 
53 

69 
57 

89 
63 

86 
64 

84 
61 

87 
53 

85 

65 

80 
51 

66 
43 

72 
46 

72 
56 

80.3 
54.8 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

63 
39 

75 
46 

78 

50 

80 
48 

82 
49 

86 
52 

83 
49 

76 
59 

83 
63 

77 

50 

81 
53 

74 
55 

79 
57 

68 
50 

71 

40 

79 
41 

85 

44 

81 
51 

86 
54 

92 
56 

82 
46 

83 
49 

91 
51 

83 

60 

87 
52 

83 
48 

81 
52 

80 
51 

55 
35 

68 
3T 

79,2 

49,6 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

72 
45 

76 
53 

76 
51 

80 
54 

81 
52 

80 
56 

75 
56 

61 
52 

74 

50 

75 
53 

75 
53 

78 
60 

69 

50 

66 

47 

75 
38 

80 
46 

78 
59 

84 
54 

87 
57 

83 

61 

82 
49 

87 
54 

83 

59 

83 
61 

80 
58 

84 
49 

79 
66 

76 
49 

65 

41 

70 
45 

66 
53 

77,4 
52.7 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

63 

40 

72 
42 

76 
52 

77 
49 

81 
52 

84 

54 

83 
57 

75 
60 

83 
63 

77 

52 

80 
54 

75 
56 

79 

58 

66 

52 

72 
42 

77 
42 

83 

47 

83 

50 

89 
53 

92 
59 

85 
55 

85 
52 

91 
55 

83 

62 

87 
56 

85 
51 

86 
55 

63 
52 

54 

42 

69 
43 

70 
47 

78,9 
51.7 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 

46 

75 
53 

78 
53 

BO 
52 

81 
58 

83 
60 

76 
61 

84 
6J 

76 

77 
52 

76 
53 

79 
63 

66 
51 

71 
50 

76 
42 

83 
49 

84 

60 

87 
53 

90 
64 

87 
59 

85 

50 

90 
57 

85 

64 

87 
64 

84 
36 

88 
55 

83 
63 

63 

47 

69 

41 

71 
46 

63 
55 

79.0 
54.8 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

61 

40 

73 

40 

78 
45 

77 
47 

79 
48 

83 

50 

83 
53 

78 
58 

84 
58 

76 

51 

79 
52 

79 
52 

81 
58 

69 
45 

67 
41 

71 

41 

81 
43 

78 
52 

84 
53 

91 
56 

79 
45 

82 
45 

88 
50 

83 
58 

61 
54 

76 
46 

84 
48 

78 
54 

55 

37 

61 

37 

71 
41 

77,2 

48.4 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

73 
44 

77 
51 

76 
51 

79 
50 

82 
53 

82 
51 

78 
56 

83 
60 

80 
69 

79 
54 

76 
54 

79 
62 

77 
59 

72 

49 

72 
43 

60 
46 

82 
59 

83 
54 

88 
61 

87 
64 

81 

50 

85 
56 

83 
54 

83 

65 

81 
53 

83 
S3 

62 
65 

80 
49 

64 
41 

70 
44 

66 
54 

78.6 
54,0 

OWENTON  2  S 

MAX 
MIN 

75 
38 

79 
51 

79 
52 

82 
54 

84 
49 

S3 
50 

82 
58 

83 

60 

78 
67 

80 
46 

80 
50 

77 
61 

73 
54 

70 
48 

79 
37 

64 
40 

82 

50 

89 

91 
54 

90 
54 

84 
47 

91 
47 

90 
55 

87 
42 

62 
49 

86 
47 

80 
62 

77 
49 

68 
40 

70 
43 

67 
47 

80.7 
50.6 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

66 
45 

73 
56 

75 
52 

76 

56 

81 
55 

82 
59 

82 
60 

74 
60 

82 

68 

77 
52 

76 
53 

76 
59 

80 
57 

68 
49 

67 

41 

74 
48 

80 
57 

83 
52 

84 
59 

89 
60 

85 

52 

57 

87 
61 

84 
64 

84 
61 

81 
SI 

85 

65 

81 
52 

54 

41 

65 
45 

72 
54 

77.6 
54,9 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

62 
44 

72 
52 

75 
53 

76 
54 

79 
56 

81 
53 

79 
59 

71 
60 

79 
64 

75 

50 

76 
55 

75 
58 

75 
55 

63 
50 

69 

40 

75 

50 

81 
51 

81 
54 

86 
58 

89 
59 

84 
49 

81 
54 

88 
64 

83 
66 

85 
58 

82 
53 

84 
59 

62 
51 

S3 
43 

66 

46 

64 

45 

76.5 
53.6 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

61 

41 

72 
47 

7B 
51 

79 
50 

83 

50 

84 
49 

83 
55 

75 
47 

82 
64 

78 
53 

82 

54 

72 
55 

75 
56 

64 
49 

72 
42 

78 
43 

83 
45 

80 
50 

88 
52 

92 
59 

82 
51 

83 

50 

89 
52 

85 

62 

66 
53 

82 

50 

86 
45 

79 
54 

36 
43 

69 
48 

71 
50 

78.4 
50,6 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

73 

47 

72 
52 

78 

50 

81 
53 

82 
54 

81 
56 

77 
59 

80 
59 

76 

67 

75 
56 

76 
52 

78 
62 

70 
54 

66 

49 

75 
43 

79 
47 

82 
54 

84 
54 

86 
56 

84 

60 

83 
»3 

85 
57 

84 

57 

84 

63 

79 
62 

64 
53 

81 
6* 

79 
48 

64 
42 

70 
45 

68 
37 

77.9 
54,4 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

MAX 
MIN 

6  0 
44 

70 
49 

75 

52 

75 
53 

80 
59 

83 
60 

81 
62 

74 
63 

81 
65 

73 

53 

78 

57 

71 
60 

75 
56 

64 
47 

71 
45 

76 
49 

80 
55 

80 
57 

85 
59 

88 
61 

82 
47 

82 
52 

87 
64 

83 
66 

85 

57 

80 
56 

83 
61 

60 

50 

54 

41 

67 
45 

69 
SO 

76.5 
54.7 

EASTERN  04 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

64 
39 

76 
36 

78 
45 

79 
42 

81 
47 

85 

49 

81 
52 

85 
60 

87 
59 

79 
49 

75 
54 

73 
59 

77 
48 

66 
44 

76 

40 

84 
45 

82 

47 

84 
50 

91 

57 

92 

87 
50 

90 
55 

89 
59 

85 
54 

65 
34 

79 
47 

84 
50 

84 
49 

81 

40 

77 
44 

75 
48 

81.0 
49.1 

BARBOURvILLE 

MAX 
MIN 

79 
42 

BO 
54 

78 
55 

83 
45 

64 
42 

85 
51 

85 
53 

87 
51 

86 
60 

76 
51 

78 
50 

82 
59 

81 

58 

88 
60 

78 
45 

80 

40 

84 
40 

85 
46 

91 

47 

91 
56 

85 
54 

89 

56 

88 
57 

85 
58 

82 
61 

87 
50 

86 
63 

83.9 
52.1 

BAXTER 

MAX 
MIN 

70 
41 

SO 
44 

70 
53 

76 
44 

84 
43 

86 
50 

84 
52 

78 
49 

85 

52 

80 
50 

81 
52 

79 
54 

80 
59 

73 
51 

60 
45 

78 
42 

82 

44 

81 

49 

85 
50 

87 
52 

67 
57 

87 
56 

88 
58 

84 
57 

81 

60 

82 

50 

86 
50 

84 
62 

62 

50 

70 
44 

75 
47 

79.5 
50.5 

BLAINE  1  w 

MAX 
MIN 

67 
36 

79 

40 

75 
42 

7» 

41 

82 
42 

86 

44 

87 
50 

83 

47 

87 
54 

80 
42 

80 
42 

77 
54 

82 

57 

73 
43 

72 
34 

84 
45 

85 
46 

90 
52 

85 
42 

86 
47 

88 
53 

90 
55 

80 
41 

85 
55 

80 
54 

70 
45 

60 
32 

72 
40 

80.1 
45.5 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

63 
36 

71 
40 

75 
56 

82 

38 

85 

44 

86 

54 

78 
48 

86 

47 

87 
45 

83 
45 

83 

46 

83 
42 

72 

57 

87 
42 

81 
38 

85 
36 

82 
49 

85 
44 

89 

50 

87 
52 

89 
54 

88 
60 

85 

52 

85 

37 

83 
59 

89 
45 

85 
59 

74 
54 

68 
45 

63 

40 

72 

41 

81.0 
47.6 

DEMA 

MAX 
MIN 

RO 
41 

77 
45 

77 
46 

83 
44 

67 
42 

86 
48 

80 
54 

89 

54 

85 

60 

81 
50 

80 
47 

83 
58 

76 
61 

76 
47 

77 
46 

85 
43 

83 
48 

85 
47 

93 

50 

87 
56 

87 
52 

89 

56 

88 
59 

85 

61 

65 

61 

87 
50 

86 

57 

83 
52 

70 

47 

77 
44 

77 

ss 

82.7 
51.0 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

68 

4  0 

80 

41 

76 
45 

77 

44 

82 
46 

85 
49 

85 
51 

80 
51 

87 
5* 

81 
50 

80 
46 

76 
47 

81 

60 

75 
49 

62 

47 

76 

44 

83 
47 

84 
48 

84 
51 

90 

52 

86 
49 

86 

49 

88 
55 

87 

60 

84 
60 

79 

SO 

85 
50 

61 
56 

59 
44 

70 
40 

76 
SI 

79.8 
49.2 

FARMERS 

MAX 
MIN 

77 

38 

78 
47 

79 
51 

83 

47 

85 

47 

85 
51 

84 
55 

85 
55 

83 

71 

77 
52 

78 
47 

81 
59 

81 

59 

66 

49 

77 
42 

81 
39 

81 
52 

84 
49 

90 
51 

89 
56 

83 
46 

88 
49 

85 
53 

88 

63 

87 
55 

85 

45 

84 
67 

78 
48 

70 
38 

74 
40 

71 
61 

81.2 
51.0 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

64 
38 

76 
44 

76 

50 

77 
47 

80 
48 

88 
SI 

90 
54 

80 
56 

86 

65 

79 

5b 

76 
49 

74 
54 

83 

60 

74 
49 

64 
44 

74 
39 

83 
47 

81 
51 

84 
53 

91 
60 

82 

46 

84 
51 

90 
55 

89 

60 

84 
57 

78 

47 

84 
50 

81 
54 

55 
38 

65 
40 

74 
48 

79.0 
50.4 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

78 

78 

78 

83 

86 

85 

85 

86 

88 

'9 

80 

82 

60 

80 
60 

66 
54 

76 
43 

83 

40 

84 
51 

86 

45 

89 
50 

89 
55 

65 
49 

86 
53 

88 
55 

83 

60 

83 
60 

84 
49 

83 
64 

81 
51 

68 
43 

73 
41 

73 
58 

81.7 

HYDEN 

MAX 
MIN 

70 
43 

80 
45 

77 

46 

83 
47 

86 
51 

87 
52 

'8 
53 

87 
57 

81 
51 

82 
51 

78 
57 

82 

60 

74 
50 

62 
45 

77 

43 

84 

48 

84 
50 

86 
51 

90 
57 

67 
55 

86 
56 

88 
59 

87 

60 

84 
61 

82 
51 

86 
S3 

85 
56 

62 

44 

70 
44 

71 
55 

80.5 
51.9 

JACKSON 

MAX 
MIN 

69 
42 

60 
44 

77 
46 

78 

45 

84 
45 

88 
48 

86 
53 

79 
54 

88 
55 

80 
49 

81 
48 

78 
50 

80 
59 

73 
49 

65 

45 

78 
42 

85 
43 

85 
49 

86 

52 

92 
52 

66 
50 

87 
53 

89 
55 

87 
59 

84 
59 

82 

40 

87 
50 

82 
55 

59 

44 

70 
41 

75 
42 

80.7 
49.0 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 

47 

74 
54 

78 
53 

81 

47 

83 
49 

82 
53 

75 
57 

86 
54 

77 
55 

78 
52 

76 
48 

80 
63 

69 

54 

63 
47 

75 
40 

81 
40 

82 

50 

84 

48 

88 
53 

86 
58 

84 
56 

87 

57 

84 

59 

84 

61 

83 
55 

86 
50 

85 
66 

70 
51 

68 

47 

73 
47 

72 

60 

79.1 
52,6 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

77 

41 

77 
44 

77 
48 

81 
42 

85 
45 

85 
49 

87 
51 

81 
59 

80 
50 

77 

47 

78 
51 

80 
59 

76 
58 

65 
50 

76 
43 

83 
35 

84 
47 

85 
46 

90 
49 

67 
56 

86 
52 

88 
54 

87 
57 

84 
59 

82 
63 

85 

49 

85 

64 

82 
53 

68 
44 

75 
42 

75 

57 

80.9 
50.5 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

66 

40 

76 
46 

74 
53 

78 

46 

80 
46 

75 
48 

75 
54 

72 

52 

88 

64 

78 
48 

78 

46 

76 
56 

82 

52 

67 

50 

65 

40 

75 
38 

83 
49 

84 
45 

85 
50 

89 
55 

85 

49 

85 
52 

87 
53 

83 
60 

64 

58 

81 
45 

85 

57 

82 
54 

58 

42 

67 
38 

71 
S3 

77.9 
49.6 

S*4  R«l*r*nc*  NotM  Following  Sutton  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MAY  1964 

Continued 

Day 

Dl  Month 

31 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

> 
< 

MIDDLESBORO 

MAX 

70 

70 

69 

75 

82 

83 

83 

78 

83 

83 

80 

79 

79 

73 

60 

78 

82 

83 

87 

90 

89 

87 

87 

85 

83 

85 

87 

88 

75 

72 

75 

30.3 

MIN 

42 

46 

51 

46 

46 

49 

51 

51 

55 

48 

51 

54 

58 

52 

44 

42 

45 

47 

48 

52 

54 

56 

55 

61 

62 

47 

50 

59 

50 

43 

45 

50,3 

MAX 

77 

7? 

AO 

81 

83 

84 

80 

83 

78 

77 

76 

80 

76 

65 

77 

82 

84 

86 

88 

88 

85 

88 

84 

85 

86 

88 

86 

80 

80 

71 

68 

80.6 

MIN 

45 

49 

53 

49 

50 

55 

60 

60 

69 

55 

51 

63 

56 

50 

42 

43 

51 

48 

53 

58 

53 

56 

60 

64 

61 

49 

66 

52 

46 

42 

57 

53.7 

MAX 

7* 

75 

A3 

83 

83 

84 

80 

83 

77 

78 

78 

80 

78 

66 

78 

80 

82 

86 

88 

87 

85 

87 

85 

85 

83 

85 

83 

81 

67 

73 

70 

80.2 

MIN 

57 

53 

48 

48 

50 

59 

61 

60 

68 

57 

49 

61 

56 

49 

39 

43 

51 

49 

54 

61 

5i 

54 

57 

65 

61 

bO 

65 

49 

42 

41 

57 

53.8 

PIK.EVILLE 

MAX 

8? 

74 

79 

04 

87 

89 

84 

91 

84 

83 

78 

84 

78 

66 

79 

87 

85 

87 

93 

89 

89 

92 

86 

86 

82 

89 

85 

79 

72 

78 

76 

83.1 

MIN 

42 

52 

47 

46 

50 

52 

55 

54 

59 

53 

49 

60 

63 

50 

48 

44 

51 

51 

52 

59 

54 

57 

59 

62 

65 

50 

63 

53 

50 

45 

57 

53.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 

75 

73 

76 

82 

83 

■  3 

79 

83 

79 

78 

75 

79 

76 

63 

71 

80 

84 

83 

88 

88 

86 

87 

85 

84 

81 

85 

86 

83 

66 

72 

68 

79.4 

MIN 

48 

49 

50 

49 

51 

49 

56 

59 

66 

55 

51 

33 

60 

53 

44 

44 

52 

50 

57 

61 

60 

55 

57 

60 

54 

49 

68 

50 

46 

46 

57 

53.5 

STEARNS 

MAX 

71 

73 

79 

82 

81 

85 

84 

81 

87 

77 

79 

74 

81 

67 

63 

77 

82 

82 

85 

88 

86 

88 

85 

83 

83 

83 

87 

84 

68 

68 

66 

79.3 

MIN 

43 

46 

51 

51 

52 

54 

54 

59 

63 

54 

56 

60 

59 

50 

41 

44 

62 

52 

57 

60 

56 

61 

60 

62 

66 

53 

59 

58 

46 

44 

50 

54.3 

MAX 

69 

SI 

7A 

7* 

A4 

87 

88 

83 

89 

82 

80 

75 

82 

76 

63 

78 

85 

85 

85 

92 

80 

86 

90 

89 

86 

80 

85 

81 

58 

70 

76 

80.7 

MIN 

39 

40 

43 

45 

45 

47 

52 

49 

54 

46 

45 

54 

60 

47 

44 

47 

47 

45 

46 

54 

45 

50 

53 

58 

50 

45 

47 

56 

41 

38 

41 

47.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

77 

77 

77 

81 

85 

85 

82 

86 

81 

ai 

76 

85 

79 

67 

76 

84 

83 

85 

93 

86 

83 

91 

87 

89 

85 

87 

83 

80 

77 

77 

73 

81,9 

MIN 

43 

51 

56 

51 

52 

55 

60 

60 

72 

63 

56 

60 

57 

50 

45 

40 

57 

53 

54 

63 

43 

51 

59 

61 

55 

50 

63 

52 

41 

42 

53 

53.8 

WEST  LIBERTY 

MAX 

is  r 

AO 

78 

79 

84 

87 

86 

80 

87 

79 

79 

77 

81 

72 

65 

78 

84 

83 

87 

91 

86 

87 

90 

87 

84 

81 

86 

82 

56 

68 

74 

80.2 

MIN 

30 

43 

47 

45 

46 

44 

54 

52 

57 

47 

46 

51 

60 

46 

43 

38 

41 

48 

50 

55 

45 

50 

53 

56 

55 

44 

50 

54 

39 

37 

44 

47.7 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

71 

79 

72 

78 

82 

85 

83 

80 

86 

79 

82 

76 

81 

70 

62 

76 

84 

82 

85 

89 

87 

87 

89 

84 

84 

83 

88 

86 

70 

68 

72 

80.0 

MIN 

42 

47 

54 

47 

48 

51 

55 

58 

67 

58 

52 

60 

60 

52 

43 

41 

49 

48 

52 

55 

55 

57 

61 

63 

64 

50 

61 

59 

49 

42 

48 

53.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

3~o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTERN  01 

MADI50NVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
43 

77 

50 

.30 
57 
85 
54 

.14 
37 
72 
55 

.31 
52 
85 
55 

.24 
41 

88 
58 

,36 
73 

as 

60 

.35 

94 

84 
61 

.14 
68 
80 
38 

.18 
108 
77 
64 

.20 
52 

81 
51 

.12 

10 
78 
58 

.58 

64 
80 
60 

.27 

75 
89 
56 

.13 
89 
65 
91 

.21 
35 
82 

50 

.26 
18 
90 
34 

.38 
55 
90 
60 

.19 
22 
94 
62 

.28 
18 
97 
72 

.13 
35 

98 
71 

.35 

30 
95 
76 

.19 
22 
96 
76 

.30 
41 
94 
70 

.19 
66 
88 
68 

.22 
69 

86 
66 

.26 
23 
96 
73 

.26 
52 

91 
75 

.17 
64 
95 

66 

.18 
63 
72 
91 

.29 
45 

78 
41 

.10 
29 
76 
33 

7.43 
1392 
85.4 

60.7 

CENTRAL  02 

N0LIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 

NINO 

.19 
34 

.26 
24 

.10 
11 

.26 
27 

.26 
26 

.29 
39 

.36 
83 

.08 
38 

.26 

111 

.22 
33 

.13 

14 

.15 

43 

.22 

89 

.23 

(2 

.19 

28 

.22 

19 

.29 

47 

.26 

20 

.26 
12 

.26 

40 

.42 
23 

.29 
19 

.27 
26 

.19 

44 

.27 
61 

.30 
17 

.23 

44 

.36 

46 

.08 
92 

.19 
24 

.14 
19 

7.23 

1219 

WOLF  CREEK  0AM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.13 

27 
79 
55 

.14 
27 

86 
58 

.13 

44 
71 
38 

.21 

31 
89 
62 

.12 
25 

92 
61 

.24 
22 

68 
62 

•  IT 
24 
91 
63 

.16 
22 
84 
35 

.20 
42 
86 
55 

.13 
32 

81 
60 

.13 
18 

84 
50 

.09 
21 
80 
64 

.11 
20 
86 
62 

■  28 
31 

79 
56 

.12 
12 
69 
54 

.18 
19 
89 
55 

.23 

24 

90 
60 

.21 

30 
92 

60 

.28 
21 

92 
66 

.2* 
21 
97 
58 

.25 
33 

95 
64 

.23 

28 
89 
65 

.19 
18 

97 
67 

.16 
21 

92 
67 

.11 
29 
91 
69 

.22 
32 

96 
62 

.29 
38 
95 

69 

.28 
42 
96 
67 

.14 
70 
72 
94 

.24 
98 
81 
55 

.11 
19 
80 
69 

3.76 

907 
86.1 
60.6 

BLUE  GRASS  03 

DIX  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 
35 

68 
50 

.33 

37 
82 
53 

.10 
65 
76 
55 

.27 
47 

85 
36 

.16 
18 
91 
62 

.28 
25 

92 
64 

.12 
36 
90 
63 

.19 
32 
78 
62 

» 

• 

.65 

172 
84 
57 

.11 
33 

77 
61 

.25 
60 
85 

62 

.24 
92 

73 
32 

.14 
40 
72 
31 

.22 
17 
88 

65 

.28 
37 
90 
61 

.22 

30 
88 
59 

.35 

13 
93 
62 

.13 
46 
94 

64 

.21 
34 
87 
53 

.4* 
30 
96 
50 

.21 

27 
93 

65 

.19 
42 

87 
65 

.29 
79 
89 

62 

.11 

27 

92 

58 

.44 
98 

89 
67 

.23 

73 
84 
58 

65 
98 

45 

.27 
59 

79 
49 

.14 
11 
76 
92 

7.168 
1400 
83,9 
36,1 

EASTERN  04 

8UCKH0RN 

EVAP 
WIND 

.16 

.16 

.16 

.26 

.19 

.19 

.19 

.10 

.25 

.22 

.19 

.20 

.13 

.20 

.06 

.19 

.26 

•  19 

.19 

.22 

.22 

.22 

.19 

.19 

.05 

.29 

.25 

.24 

.13 

.19 

.19 

3.89 

OEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

■ 

.19 

2 

■  28 
24 

.07 

4 

.16 

2 

.19 
2 

.17 
3 

.05 

7 

.38 

27 

.03 
29 

• 
12 

• 
2 

.08 
11 

.27 

24 

.08 
9 

,05 

5 

.31 

10 

.18 
12 

.17 

4 

.23 

8 

.23 

13 

.18 
3 

.19 
8 

.12 

6 

.13 
11 

.25 

21 

.19 

• 

.03 

7 

.09 

9 

.20 
18 

.10 

7 

4.69B 

312B 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relat 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

~  sS 

D  n- 

5  O  ° 

« 

Station 

0» 

> 

■BBS1 

~  0"3 

8  o  > 
s  s  2 

a,s3  a 

ID 
Ql 

3 

8 

> 
< 

2    • 
11 

o 
o   1 

TJ  —  » 

(  o  S 

S   J! 

-! 

°s 
2  2 
QJ! 

< 

O  t/1 

O  UJ 

< 

o  </) 

o  tu 

a 

O  l/l 
O  UJ 

a. 
o  </i 

O  UJ 

r- 

e 
o 
■ 

i- 

O 
f 

3 

O) 
■* 

1 

o 

o> 
0) 

A 

en 

OJ 

0> 

T 
8 

• 

cj  a 

3 

o 

Ml 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center,  University  of  Kentucky,   Lexington,   Kentucky 
40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER   EQUIVALENT  values  published  in  the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,    or    Lee  on  the  ground.      Samples  for  obtaining  measurements  are  taken   from  different   points 
for  successive  observations:    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

H       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 

USCOMM-WB-Asheville,   N.   C.  -7-15-64-775 
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KENTUCKY  -  JUNE  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  100°    on    the   29+  at   3   stations 

Lowest  Temperature:  35°    on   the   4th   at   Blaine   1   W 

Greatest  Total  Precipitation:         6.62    inches   at   Waynesburg  7   NE 

Least  Total  Precipitation:  0.43    inch   at   Woodbury   Lock  4 

Greatest  One-Day  Precipitation:  2.78    inches    on   the   13th   at   Greensburg 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Precipitation  totals  for  the  month  were  from  1  to  3  inches 
below  normal  over  the  greater  part  of  the  Commonwealth, 
although  some  areas  favored  by  heavier  and  /or  more 
numerous  showers  had  totals  near  or  above  normal.     In 
several  areas  in  the  western  half  of  the  State  it  was  the 
driest  June  in  10  to  12  years  and  at  a  few  locations  the 
driest  in  20  to   30  years. 

Thunderstorms  were  observed  on  from  5  to  11  days  over 
the  State,   depending  on  location,  and  damaging  wind  or 
hail  was  reported  from  one  or  more  locations  on  at  least 
14  days  during  the  month.     On  the  23d  there  was  one 
lightning  fatality  in  Fayette  County,   and  there  were  num- 
erous thunderstorms  over  much  of  the  central  third  of 
the  State;  extensive  damage  from  wind  or  hail  was  re- 
ported in  a  number  of  areas.     On  the  18th  extensive  dam- 
age from  hail  or  wind  and  numerous  thunderstorms  was 


reported  in  approximately  the  same  areas  as  on  the  23d. 

On  the  12th  a  tornado  in  Scott  County,  in  the  central 
Blue  Grass  area,   injured  two  men  and  downed  a  barn 
and  a  number  of  trees.     On  the  15th,  a  tornado  in  the 
northern  Blue  Grass  was  responsible  for  one  injury  and 
damage  in  three  counties.    Also  on  the  15th,  a  tornado 
in  Adair  County,   south-central  Kentucky  was  responsi- 
ble for  damage  to  a  number  of  farm  buildings. 


Allen  B.   Elam,   Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 
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FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 

86. 7M 
85.2 

87.0 
83.6 
85.4 

62.6 
59.1 
58.6 
60,5 
60.1 

74, 7M 

72.2 

72.8 

72.1 

72.8 

,4 
•   .9 

94 
93 
96 
91 
96 

23. 

28. 

23 

23* 

23 

46 

40 
41 
44 
45 

4 
4 
4 
2 

4 

16 
24 
15 
24 
21 

14 
9 

14 
8 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.43 
4.38 
1.53 

2.99 
3.20 

.   ,05 
-  2.96 

•   ,87 

.74 

2,59 

•  67 

,88 
.77 

13 

19 
18 
18 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
3 
3 

0 
1 
0 

0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOUNT  STERLING 

OWENTON  2  S 

RICHMOND 

85.5 
85.5 

83.4 
85.8 
84.9 

63.1 
58.3 
62.0 
57,7 
62.2 

74.3 
71.9 
72.7 
71.8 
73.6 

,7 
•   .4 

93 
99 
90 
94 
95 

28. 

30 

23 

29 

23 

47 
43 
47 
40 
46 

4* 
5* 

4* 

4 
4 

16 
41 
19 
23 
13 

9 
11 

I 
10 
11 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.55 

1.67 
2.34 
5.37 
3.35 

.  1.17 
-  2.51 
.  2.19 

1.50 
1.11 
1.06 
2.01 
1.37 

14 
19 
18 
14 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 

2 
3 

2 
1 
I 
2 
1 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

83.4 

84.7 
84.0 
82.5 

61.6 
58.2 
61.5 
61.6 

72.5 
71.5 
72.8 
72.1 

•  .7 

•  1.3 

•  1.4 

92 
97 
92 
92 

23 

28 
22 
13 

46 
44 
47 
47 

4 
5« 

4 
3 

24 
30 
17 
28 

8 
10 

5 
6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.87 
5.37 
6,62 

4.08 

-  .57 
1.20 

-  .17 

2.19 
1.64 
2.07 
2.20 

19 
22 
13 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

2 
5 

5 
2 

1 
2 
3 

1 

DIVISION 

72.8 

•   .6 

3.67 

-   .77 

.0 

EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

86.1 

90. 8M 
85.3 
86.  Of 
84.7 

58.3 
66, 8M 
59.2 
52.  6M 
57.0 

72.2 

78. 8M 
72.3 
69. 3M 
70.9 

•  1.5 

96 

95 
95 
95 

28 

24. 

24 

23 

44 

45 
35 
38 

17 

4 
4 
4 

26 
1 
19 
43 
34 

13 
11 

8 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.66 
3.31 

3.58 
2.60 
5,68 

.  2,20 

.46 
.93 

1.30 
•  67 

2.37 

19 
1 
1 

16 
1 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
7 
7 
10 

0 
3 
3 
3 
3 

0 
0 
I 
0 

1 

DEMA 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

86.31* 

85.1 

85.0 
87.4 

58. 3M 
57.7 
57.8 
58.4 

72. 3M 
71.4 
71.4 
72.9 

95 
94 
97 
95 

23» 

24 

24 

23. 

45 
45 
43 
42 

4 
4 
4 
4 

14 
18 
31 
12 

13 
13 
17 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

L 

0 
0 

2.16 
3.66 
1.75 
2.91 

•  1.48 

1.31 
.95 
.43 

1.16 

1 
15 
19 
19 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
6 

5 
7 

1 
4 

0 
2 

1 

0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
JUNE  1964 


Temperature 

Precipitation 

I] 

SI 

0 

i 

< 

■a 
,§ 

|z 

SB 

u 

e 

J3 
01 

s 

Q 

i 
3 

3 

« 
Q 
ft 
e 

& 

a 

No.  of  Days 

3 

•a 

|z 
la 
SI 

Q 
£ 
1 

e 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

11 

11 

ft 
* 

i 

1 

0 

0 

s 

J 

S 
8 

O 

u 

Si 

SJ 

' ' 

HYDEN 

86. 4M 

59,0m 

72. 7M 

95 

23 

47 

4 

13 

12 

0 

0 

0 

2.77 

1.05 

1 

.0 

0 

7 

2 

I 

JACKSON 

M 

57.7 

M 

44 

4 

0 

0 

0 

2.82 

1.05 

19 

■  0 

0 

6 

2 

1 

LONDON    FAA    Ap 

8*. 9 

59,0 

72.0 

92 

22 

44 

4 

14 

9 

0 

0 

0 

2.02 

,58 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

MANCHESTER    *    SE 

86.  a 

58.0 

72.4 

95 

22 

43 

5 

12 

13 

0 

0 

0 

4.12 

1.67 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

MC   KEE 

84.3 

56.0 

70.3 

93 

24* 

40 

4 

35 

12 

0 

0 

0 

4.15 

1.23 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

MIDDLESBORO 

85. T 

58.4 

72.1 

95 

24 

45 

4 

13 

12 

0 

0 

0 

2.85 

■  89 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

MONTICELLO 

87.0 

61,2 

74.1 

96 

23* 

47 

3 

9 

15 

0 

0 

0 

1.83 

.60 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOUNT    VERNON 

86.3 

61.0 

73.7 

94 

22* 

43 

4 

14 

10 

0 

0 

0 

4.36 

1.05 

23 

.0 

0 

8 

3 

1 

PIKEvILLE 

88.4 

61.2 

74.8 

95 

29. 

49 

4 

3 

16 

0 

0 

0 

3,76 

.       .64 

1.55 

1 

.0 

0 

8 

2 

1 

SOMERSET    1    N 

85.8 

61.4 

73.6 

95 

23* 

44 

4 

12 

8 

0 

0 

0 

4.03 

1.18 

18 

.0 

0 

k 

4 

1 

STEARNS 

83.2 

61.3 

73.3 

95 

23 

50 

3 

11 

10 

0 

0 

0 

2,29 

.78 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

TOMAHAWK    1    WSW 

86.4M 

54,6 

70. 5M 

95 

30 

38 

4 

29 

15 

0 

0 

0 

2,66 

,68 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

VANCEBURG   DAM   32 

87.5 

59.6 

73.6 

96 

23 

*7 

25 

10 

15 

0 

0 

0 

1.83 

.    2.47 

.86 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

WEST   LIBERTY 

85.9 

55.6 

70.8 

95 

24* 

39 

4 

29 

12 

0 

0 

0 

3.07 

1.12 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

WILLIAMSBURG    2 

85.7 

60.1 

72.9 

•  w« 

95 

23 

46 

4 

16 

12 

0 

0 

0 

2.94 

-       .98 

1.32 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

T2.5 

•       »8 

3.03 

-    1.24 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1   | 

2 

3 

4   5   6 

7     8   |  9 

10   11   12 

13  |  14  j  IS 

16 

17 

18 

19   20   21 

22  | 

23 

24 

25  |  26  |  27  j  28   29   30   31 

WESTERN  01 

ISLINGTON  3  N 

BEAVER  DAM 

1.21 

.12        .68 

.01 

.04 

.03   .01   .32:      . 

BENTON  2 

1.61 

.02 

.99   .01   .25 

.05 

.21 

,40i       . 

CADIZ  LOCK  C 

1.90 

.06 

.49 

.45 

.12 

.09 

•  13; 

CALHOUN  LOCK  2 

.9« 

.07 

T 

.01 

.09   T 

.14 

.24 

.33 

.03 

•  05;     , 

COBB 

l.»S 

.05 

.60 

•  46 

.26 

T   '       . 

DUNDEE  »  ESE 

1.06 

.38   .05 

.24 

.25 

.12 

.02; 

OUNNOR 

.9* 

.04 

•  OT   T 

.52 

.13 

•  is! 

E0DYV1LLE  LOCK  F 

2. IS 

.49       1.23 

.23 

.18 

ELKTON  2  J 

1.19 

.16 

T     T 

.65 

.03 

•  OS 

.301 

FORDS  FERRY  DA"  BO 

1.76 

T 

.06 

.18 

.62 

.60 

.11 

T 

.1* 

FRANKLIN  1  E 

.AS 

.10 

.09 

.26 

GOLDEN  POND  8  N 

1.68 

.43 

.60 

.40 

.25 

SREENVILLE  2  N 

1.64 

.08 

•  44 

.60 

.19 

.05   .48 

HARTFORD  6  NH 

•  TS 

T 

T 

T  ,    .21 

.27 

.19 

T 

HENDERSON  T  S3W 

2. ST 

T 

T 

.11 

T 

.30   .41   .91 

.08 

.62 

T 

.14 

HICKMAN  I  E 

LIS 

.06 

T 

T     T     T 

.14        ,03 

.35 

T     .60 

H0PK1NSVIILE 

2. OS 

,04 

.13   .03 

1.38 

•  11 

.38 

.01 

LOVELACEVILLE 

1.73 

.81 

T          .39 

.12 

.25 

MADIS0NV1LLE  1  SE 

2.22 

.06 

.30 

.ti 

.25 

.06 

.60 

MAVFIELD 

.98 

.09 

.10 

.18 

.18 

.16 

.03 

.28 

HURRAY 

2.T5 

.06 

.99 

.66 

.85 

.25 

•  35 

.03 

OLNET 

1.90 

.03 

.23 

1.10 

.3< 

.24 

OMENSBORO  2  • 

3.36 

.08 

T 

.18 

.08  1.37   T 

.72 

.85 

.26 

T 

OMENSBORO  DAH  At 

4.2S 

T 

.18 

•  01 

.07 

.03  2.38 

•  54 

.84 

.16 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

2.36 

T 

T 

.72 

T          .33 

.92 

T 

.39 

PADUCAH 

S.ST 

1.47        T 

1.12 

T 

.78 

PARADISE  STEAH  PLANT     R 

l.ss 

,82 

.51 

.52 

PRINCETON 

1.68 

.47        .80 

.02 

.34 

•  05 

RUSSELLVILLE 

.92 

.03   .70 

.18 

.01 

SEBREE 

1.41 

.04 

T 

.03 

.33 

.88 

.13 

, 

UNIONTOKN  DAH  69       // 

2,26 

T     T 

.31   .24 

.33 

.96 

.40 

CENTRAL  02 

ADDISON  DAN  AS         // 

J. IS 

T 

T 

.10  1,20   .10 

.12 

.02 

1.66 

ALBANY  t  N 

2.43 

.82 

.38   .25 

.26 

.10 

.14 

•  28 

ANCHORAGE 

3,62 

.18 

T 

.33   .86   .17 

1.56 

.52 

T 

BAROSTOHN  S  J  PREP  SCH 

l.TS 

.10 

.14 

.69   .32   .50 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

1.31 

.02 

.48        .32 

.15 

.14 

BONNIEVILLE  A  N 

3.26 

T 

.26 

.98   .96   .11 

.05 

T 

•  90 

BOWLING  GREEN 

1.33 

.11 

.65 

.68 

T 

.09 

T 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

1.06 

,09 

T 

•67   .04   .42 

.01 

.05 

.02 

T 

i 

BRADFORDSVILLE 

BROWNSVILLE 

.99 

.14 

.82 

.03 

T 

BURKE3VILLE 

3.39 

.98 

T 

.63   .51 

.37 

.15 

.60 

.55 

CANPBELLSVILLE 

6.92 

.08 

.06 

2.74   .68   .24 

.31 

.11 

.01 

.21 

.08 

CANEYVtLLE 

1.6T 

.04 

T 

.28   .26 

.62 

.02 

.45 

] 

CECILIA 

CLERNONT  I  SSE 

3.94 

.12 

T 

.92 

.42   .72   .03 

.74 

T 

1.34 

.05 

EDNONTON 

2.SS 

.16 

.45   .66   .34 

.63 

.10 

ELIZABETHTOHN 

.T4 

.10 

.02 

T 

.62 

T 

GAMALIEL  t  S 

2.62 

.SO 

T    1.21 

.48 

.04 

T 

.39 

GLASGOW 

l.OS 

.11 

.19   .10 

•  S3 

.1! 

GLASGOW  «KAY 

LBS 

,06 

.91   .02   .48 

.14 

.04 

.18 

GLENDALE  1  E 

1.10 

.IS 

•20   .53 

.10 

.10 

.02 

GREENSBURG 

S.OT 

.10 

2.78  1.06 

.13 

T 

.65 

.35 

GREENSBURG  1  ESE 

4.6T 

2.55  1.33 

.14 

.01 

.36 

.24 

IRVINGTON 

3.06 

T 

T 

T 

.90   .17   .17 

.02 

1.80 

T 

LEITCHFIELD 

1.23 

.07 

.01 

.39   .44 

•  09 

.03 

T 

T 

LIBERTY 

S.21 

.22 

1.96   ,88   .02 

.28 

.82 

.33 

.68 

LOUISVILLE 

2.62 

T 

.17   .50   .02 

1.86 

.07 

T 

LOUISVILLE  MB  AP         R 

2.24 

■  01 

T 

T 

T 

.22   .39   .02 

.02 

1.43 

T 

.15 

T 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

2.9T 

.06 

T 

T 

T 

T     .46 

.15 

1.82 

.68 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.  IS 

.12 

T 

T 

.04        .29 

.61 

T 

T 

.10 

.61 

.18 

NILLERSTOHN 

l.«9 

1.00   .89 

.10 

HUNFOROVILLE 

l.SO 

.13 

.45   .10 

•  80 

T 

T 

T 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

1.4S 

.12 

.36  '  .25   .05 

.36 

.01 

T 

.10 

T 

ROCHESTER  LOCK  S 

1.92 

.38   .03 

.42 

.06 

1.03 

ROUGH  RIVER  DAM 

,76 

.32   ,03   .09 

■  3C 

5C0TT5VILLE  J  SSW 

•  73 

.22 

.02 

.04        .32 

.03 

.08 

.02 

SCOTTSVILLE  2  S« 

,44 

.16 

T 

.02 

T 

.25 

.03 

T 

T 

SHEPHERDSVILLE 

S.19 

.03 

T 

T 

.92  LOT 

•  08 

T 

l.OS 

.06 

SUHMER  SHADE 

1.93 

.66   .81   .23 

•  09 

.01 

.10 

.01 

T 

VANBUREN 

2. OS 

.09 

.35 

.27  1,27 

•  10 

WOLF  CREEK  OAM 

WOODBURY  LOCK  4 

.63 

.09 

.03 

.23 

.03 

.03 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

4.71 

.58 

.01 

.01 

.10 

.63  1.13   .29 

1.1C 

.56 

.34 

BEREA 

4,30 

,39 

.15 

.91   .48   .16 

.33 

.3! 

■  89 

1.06 

CARROLLTON  LOCK  1 

2.S2 

.07 

.35 

.02 

,06 

.03   .19   .29 

.01 

1.52 

.22 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

3,89 

,31 

T 

.11 

•37   .97   .03 

■  59 

,1C 

.97 

•  66 

COVINGTON  MB  AIRPORT     R 

4.32 

.01 

.38 

.06 

.01   .78 

.06 

.21 

.01   .50   T 

T 

1.8! 

T     .0! 

•  13 

.27 

CYNTH1ANA 

3.18 

.08 

.51 

.46   .62 

.09 

•«1 

.51 

T 

CVNTHIANA  2 

3.36 

.10 

.52 

•69   .66   .02 

.06 

.10 

.82 

.63 

DANVILLE 

3.74 

.12 

.01 

.16 

.23  1.09   .01 

.0! 

1.79 

.28 

DIX  DAM 

2.43 

,14 

T 

.12 

.T4   .73 

.11 

.03 

.44 

.12 

FALMOUTH  9  MNW 

4.38 

,04 

T 

,96 

T 

.31   .23   .48 

.21 

T 

2.59 

.18 

FARMERS  1  MNM 

1.S3 

,02 

.19 

.08 

.03 

.22   ,04   ,08 

.02 

.61 

.22 

FLEMINGSBURG 

2.79 

.17 

.19 

.08   .22   .99 

.09 

.77 

.05 

.63 

FLEMINGSBURG  2 

2.99 

.08 

•  IS 

.12 

T 

.11 

.04   .70   .06 

T 

■  Bl 

.07 

.65 

.15 

FORD  LOCK  10 

3,48 

.19 

T 

.28 

.18   .84   ,10 

.18 

T 

.12 

1*43 

■  16 

FRANKFORT  LOCK  A 

3,20 

.10 

T 

.48 

.39   .71 

.03 

.77 

.10 

•  62 

GEORGETOWN  MATER  MORKS 

2.74 

•  71 

.30   .28 

.14 

1.15 

.09 

GEST  LOCK  > 

4.04 

.10 

.52 

1.33 

2.04 

.25 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3.69 

.11 

T 

.43 

.60  1.19 

.35 

■  06 

.91 

.26 

KEENE  1  SSN 

3.93 

•  06 

.36 

.11  1.28 

.10 

.20 

1.70 

.12 

LA  GRANGE  2  NNM 

4.43 

.10  1,20   T 

lb; 

1.19 

.11 

T 

LANCASTER 

3.18 

.20 

.09 

,90 

.15 

.1! 

•  74 

.»1 

LEXINGTON  MB  AIRPORT     R 

3.5! 

T 

.69 

.02 

T 

.08 

.15  1.50 

T 

1.2- 

T 

.03 

T 

.02 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  • 

3.70 

.14 

,26 

.56   .60 

.14 

,01 

1.43 

.50 

LOCKPORT  LOCK  2 

4.91 

.19 

.33 

.12   .90   .07 

.11 

T 

2*68 

.43 

.18 

MAYSVILLE  OAM  33 

1.61 

.04 

.05 

T 

.10   .08   .10 

1.11 

.19 

MIDWAY 

2.21 

.11 

.31 

.12   .64 

.02 

1.03 

.01 

.02 

. 

MOUNT  STERLING 

2.34 

.30 

.48 

T 

T 

.05   .30   T 

l.o. 

T 

T 

.15 

, 

OWENTON  2  S 

5.31 

.03 

.16 

.20 

T 

.11 

.16  2.01   .09 

1.81 

.21 

.06 

.41 

. 

RICHMOND 

3.3! 

.25 

.28 

.91   .50 

.10 

.11 

1.37 

.03 

.14 

SALVISA  LOCK  6 

4.01 

.14 

.95 

.01 

.27  1.10 

.26 

■  li 

1.23 

T 

SHELBYVILLE 

3.81 

•  13 

T 

.32 

.25   .89 

.03 

,0! 

2.19 

.03 

SPRINGFIELD 

3.1! 

.10 

.92   .76 

.09 

.73 

.53 

TAYLORSvlLLE 

3.1' 

.14 

.13 

.90  1.04 

•  07 

.0 

.88 

T 

TYRONE  LOCK  5 

3.1! 

.19 

.02 

•  1< 

T 

.02 

T    1.67 

,02 

1.08 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


*ro 

Day  of  Month 

Station 

O 

£ 

1  | 

2  | 

3 

4   5   6 

7   8   9 

10  1  11  [  12 

13  j  14  |  15 

16  1  17  | 

18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25  |  26  |  27 

28  1  29   30 

31 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

4.49 

.19 

.18 

.72   .94 

.33 

.31 

1.44 

.38 

■ABSA.  MARKLAND  DAM 

5. ST 

.03 

.'2 

.07 

•81   .47   .38 

.03 

1.20 

1.64 

UAYNE5BURG  7  NE 

6.62 

.37 

2.07   .36   .04 

1.20 

.28 

.61 

1.49 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

t.oa 

•  09 

.01 

.58 

.16   .23   .49 

.04 

2.20 

.29 

.03 

T 

EASTERN  0* 

ASHLAND 

1.66 

•  38 

•  OA 

.0* 

.30 

T     .02 

.11 

.46 

.24 

.07 

BARBOURVILLE 

3.91 

■  93 

T 

.40   .81 

.26 

.28 

.63 

BAXTER 

3,99 

1.30 

T 

.36 

.24   .53   .08 

.30 

,08 

.59 

.10 

BLAINE  1  » 

2.60 

•  20 

.11 

.32   .11   .92 

.67 

.59 

.08 

BUCKHORN 

3.10 

•  79 

.03 

T 

.12   T     T 

.40 

T 

.96 

.72 

.09 

BUROINE  2  NE 

3.84 

1,90 

T 

.92 

.15 

.17 

.70 

CLAY  CITY  1  WNW 

A.  28 

1.10 

.27 

.60   .80 

.21 

.10 

.96 

.42 

CUMBERLAND 

3,69 

2.37 

.30 

.37 

T     ,0A 

.14   .24   ,97 

.15 

.46 

.91 

.13 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2.31 

•  Tl 

.03 

,26   .25   .22 

.05 

.71 

.08 

DELPHIA  1  E 

A.  12 

1.79 

.09 

T 

.A3 

.0.3   .41   T 

.53 

.05 

.67 

.20 

OEMA 

2. It 

1,31 

•  02 

.A5 

.03 

.35 

DCHEY  DAM 

3.66 

.79 

T 

T 

T 

T     .80   .95 

.20 

T 

.46 

.30 

ELKMORN  CITY 

4.40 

1.90 

.22 

1.29 

• 

• 

.33 

.15 

.35 

.20 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

2,91 

.99 

.37   .60 

.09 

.61 

.15 

FREEBURN  2  SN 

6,34 

1.20 

.09 

.90 

.93 

.20 

.01 

.32 

.74 

FRENCH8URG 

3.72 

.30 

.01 

.44 

.46   .67   .01 

.20 

!o2 

1.20 

.21 

GRAYSON  1  SE 

1.T9 

•  *1 

,06 

.07 

T 

.09   T     .38 

.10 

.43        .13 

.07 

HAZARD  WATER  WORKS 

2.89 

1.09 

.07 

.13 

.12 

.35 

.06 

.62 

.16 

HEIDELBERG  LOCK  It      R 

2.91 

.26 

T 

.16 

.29   .03   .10 

.60 

1.18 

.33 

HYDEN 

2.77 

1.09 

.09 

.10   .10 

.78   T 

.16 

.31 

.02 

.20 

T 

JACKSON 

2.92 

.99 

.01 

.02 

.12   .35   .08 

.38 

.01 

1.05        .01 

.01 

.24 

.01 

JEREMIAH 

2.37 

1.20 

.88 

.07 

.07 

.23 

.12 

LLOYD  GREENUP  DAM 

1.60 

,30 

•  OA 

.07 

.02 

.10 

.25   ,05   T 

.41 

.17 

.02 

.15 

.02 

LONDON  FAA  AP 

2.02 

,2A 

T 

.10 

,98        .93 

T 

.4. 

.13 

T 

LOUISA  2 

3.98 

,A7 

.09 

.08 

.20   .07  1.46 

.26 

.02 

.47 

.21 

.04 

.23 

T 

T 

MANCHESTER  A  SE 

A, 12 

.83 

.OA 

.13  1.67 

•  39 

1.00 

.06 

MARTIN 

3.18 

,9A 

•  12 

.19 

,30   .16 

.51 

.96 

MC  KEE 

A. IS 

.31 

T 

.90   .13   .05 

.23 

.2! 

1.23 

1.05 

MIDDLESBORO 

2.89 

.89 

.99        .30 

.57 

.06 

.49 

MONTICELLO 

1.93 

.60 

.39 

.22 

•  AC 

.23 

MOUNT  VERNON 

A. 36 

.31 

.32   .93 

,27   .69   .40 

•  33 

.0! 

.06 

1.05 

ONEIDA 

3.71 

.88 

•  10 

.20   .48 

.63 

.92 

.AS 

PAINTSVILLE  1  S 

3.A6 

1.10 

.05 

.06   .78   .37 

.03 

.74 

.33 

PIKEVILLE 

3.76 

1.99 

.02 

.13 

.19 

T     .26   T 

.13 

.87 

.16 

.A3 

RAVENNA  LOCK  12 

3.16 

•  38 

.15 

.31   .39   .06 

.19 

,1! 

1.19 

.90 

SALYERSVILLE  2  SE 

2.79 

•  76 

.08 

.43   .10 

.32 

.81 

.29 

SOMERSET  1  N 

A. 03 

•  38 

•  01 

.10 

.90   .93   .07 

.04 

1.1! 

.02 

.04 

.39 

STEARNS 

2.29 

.78 

.43   .20 

.23 

•  29 

.20 

.16 

TOMAHAWK  1  WSW 

2.66 

.66 

.02 

.03 

T     .31   ,68 

.18 

.02 

.63 

.11 

VANCEBURG  DAM  32 

1.93 

.08 

,02 

.06 

.03 

.03 

.10        .05 

.66 

.49 

.13 

WEST  LIBERTY 

3.07 

•  29 

.0* 

.35   .89 

.25 

...2 

.13 

WILLIAMSBURG  2 

2.9A 

1.32 

.46   .09 

.25 

.7< 

.03 

T 

WILLOW  LOCK  13 

3.12 

•  23 

.17 

.34   ,26   .06 

.35 

.79 

.70 

DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE    1964 


Day 

01  Month 

e 
0) 

Station 

8 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 

MAX 
MIN 

BEAVER  DAM 

MAX 

75 

74 

75 

78 

82 

86 

87 

92 

92 

92 

88 

96 

93 

94 

91 

81 

81 

90 

94 

95 

95 

98 

96 

87 

86 

92 

94 

99 

96 

80 

88,6 

MIN 

56 

49 

48 

42 

54 

58 

58 

66 

*e 

73 

60 

65 

68 

70 

68 

59 

60 

69 

74 

69 

68 

70 

68 

68 

56 

52 

S3 

60 

61 

68 

61.9 

BENTON  2 

MAX 

75 

75 

77 

80 

84 

88 

88 

92 

92 

95 

93 

95 

91 

92 

91 

83 

80 

90 

92 

94 

96 

97 

96 

88 

87 

91 

93 

96 

92 

81 

88.6 

MIN 

50 

43 

42 

43 

55 

55 

64 

67 

69 

75 

61 

63 

66 

68 

72 

61 

63 

70 

70 

70 

69 

72 

70 

66 

54 

53 

52 

58 

67 

68 

61.9 

FORDS  fETRRY  DAM  50 

MAX 

75 

75 

75 

79 

76 

87 

88 

92 

92 

91 

90 

96 

92 

94 

93 

81 

75 

90 

92 

93 

95 

97 

95 

86 

85 

89 

96 

97 

92 

89 

88.2 

MIN 

56 

54 

49 

48 

58 

64 

64 

71 

73 

64 

64 

68 

69 

72 

66 

62 

66 

71 

75 

76 

73 

73 

72 

64 

62 

61 

61 

67 

72 

67 

65.4 

GCLDEN  POND  8  N 

MAX 

72 

74 

74 

76 

79 

83 

81 

84 

93 

92 

95 

93 

95 

91 

93 

89 

84 

77 

89 

91 

93 

95 

97 

94 

87 

87 

92 

94 

98 

94 

87,9 

MIN 

51 

56 

50 

46 

54 

58 

62 

64 

70 

73 

63 

61 

67 

69 

75 

63 

65 

67 

66 

71 

69 

69 

70 

67 

58 

57 

52 

61 

68 

68 

63,1 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

73 

70 

75 

78 

82 

84 

85 

90 

90 

91 

89 

94 

90 

92 

90 

81 

75 

88 

92 

94 

94 

97 

93 

85 

85 

91 

93 

98 

94 

80 

87.1 

MIN 

55 

54 

48 

45 

57 

58 

63 

71 

71 

73 

60 

66 

68 

74 

72 

62 

61 

70 

75 

70 

69 

70 

71 

69 

56 

56 

55 

61 

70 

67 

64.0 

HENDERSON  7  SSw 

MAX 

75 

76 

76 

79 

78 

86 

85 

90 

91 

92 

90 

94 

90 

93 

91 

79 

78 

89 

90 

92 

93 

95 

94 

87 

86 

90 

93 

98 

94 

82 

87,5 

MIN 

55 

52 

52 

44 

59 

62 

64 

70 

72 

73 

60 

66 

70 

72 

70 

60 

63 

70 

73 

73 

71 

71 

75 

64 

58 

57 

59 

63 

66 

68 

64,4 

HICKMAN  1  E 

MAX 

76 

75 

78 

80 

82 

88 

90 

92 

92 

95 

93 

95 

93 

94 

93 

88 

84 

90 

91 

94 

97 

98 

98 

92 

88 

90 

94 

98 

88 

82 

89.6 

MIN 

50 

51 

54 

54 

55 

49 

63 

78 

71 

76 

69 

66 

69 

73 

75 

64 

67 

72 

75 

72 

70 

70 

76 

67 

60 

58 

64 

63 

66 

69 

65.5 

HCPKINSVILLE 

MAX 

72 

77 

77 

79 

82 

85 

87 

89 

92 

93 

97 

95 

97 

94 

96 

93 

83 

77 

91 

94 

94 

96 

98 

95 

88 

88 

93 

95 

99 

93 

89.6 

MIN 

56 

50 

51 

47 

58 

58 

54 

66 

69 

70 

66 

69 

67 

70 

72 

61 

66 

69 

71 

70 

69 

71 

72 

69 

61 

59 

62 

66 

71 

71 

64,4 

LCVELACFVILLE 

MAX 

77 

74 

78 

80 

80 

89 

89 

93 

93 

96 

95 

96 

92 

93 

92 

83 

78 

89 

91 

95 

97 

97 

96 

88 

88 

92 

95 

96 

93 

81 

89.3 

MIN 

52 

50 

47 

45 

62 

61 

64 

67 

70 

72 

64 

65 

68 

71 

73 

63 

67 

70 

72 

71 

69 

70 

72 

63 

57 

58 

63 

64 

68 

66 

64.2 

MADISONvILLE  1  SE 

MAX 

75 

74 

75 

79 

83 

85 

86 

89 

90 

93 

88 

94 

92 

93 

91 

81 

78 

88 

90 

92 

94 

95 

91 

90 

85 

90 

92 

97 

95 

85 

87.7 

MIN 

55 

56 

49 

45 

58 

59 

62 

62 

69 

69 

59 

66 

67 

74 

68 

60 

63 

69 

74 

72 

69 

70 

70 

68 

56 

55 

55 

63 

65 

66 

63,2 

MAYFIELD 

MAX 

75 

72 

75 

79 

81 

85 

88 

89 

89 

93 

94 

93 

91 

91 

91 

85 

60 

87 

88 

93 

95 

96 

94 

86 

86 

90 

94 

98 

92 

80 

87.7 

MIN 

54 

52 

53 

49 

61 

60 

63 

71 

70 

7* 

68 

67 

67 

73 

75 

63 

68 

70 

73 

75 

71 

71 

74 

67 

60 

60 

67 

66 

71 

66 

66,0 

MURRAY 

MAX 

71 

75 

74 

75 

80 

82 

86 

86 

90 

91 

94 

94 

91 

89 

91 

87 

83 

80 

88 

90 

91 

92 

95 

90 

83 

86 

92 

96 

95 

89 

86.9 

MIN 

55 

52 

53 

49 

60 

59 

62 

70 

67 

73 

68 

66 

68 

72 

74 

64 

67 

70 

72 

73 

70 

72 

74 

68 

61 

60 

65 

70 

71 

70 

65.8 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

78 

75 

77 

80 

80 

83 

86 

91 

92 

92 

91 

95 

93 

92 

90 

62 

79 

88 

91 

92 

93 

95 

94 

85 

87 

91 

94 

99 

97 

84 

88.2 

MIN 

57 

52 

52 

45 

59 

62 

64 

67 

70 

73 

63 

67 

70 

72 

74 

62 

63 

68 

72 

72 

71 

71 

71 

67 

62 

62 

57 

63 

65 

71 

64. B 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

76 

72 

76 

78 

78 

87 

87 

93 

93 

95 

94 

96 

92 

93 

93 

62 

75 

89 

92 

92 

95 

96 

95 

86 

86 

89 

92 

97 

94 

77 

68.0 

MIN 

54 

53 

51 

47 

64 

62 

66 

73 

72 

70 

63 

68 

70 

75 

70 

64 

68 

71 

76 

75 

73 

72 

75 

67 

59 

59 

63 

66 

71 

66 

66.2 

PADUCAH 

MAX 

77 

77 

77 

79 

82 

89 

89 

92 

93 

93 

93 

96 

91 

94 

92 

66 

78 

89 

90 

92 

95 

96 

96 

91 

86 

90 

92 

96 

95 

81 

89.0 

MIN 

52 

52 

50 

47 

63 

64 

67 

73 

73 

75 

64 

68 

68 

75 

75 

65 

68 

70 

75 

75 

71 

72 

72 

67 

59 

59 

61 

64 

70 

68 

66.1 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

66 

72 

71 

72 

76 

80 

82 

84 

89 

89 

91 

89 

91 

82 

85 

90 

79 

79 

89 

93 

95 

95 

98 

97 

94 

87 

94 

96 

100 

98 

86,8 

MIN 

66 

50 

49 

46 

53 

59 

60 

66 

69 

74 

60 

65 

67 

73 

75 

60 

61 

68 

73 

68 

68 

69 

68 

68 

57 

55 

55 

62 

62 

67 

62,8 

PRINCETON 

MAX 

78 

76 

81 

83 

86 

91 

89 

92 

96 

92 

95 

92 

93 

90 

64 

76 

89 

92 

94 

97 

98 

95 

88 

87 

91 

91 

96 

93 

80 

89.2 

MIN 

50 

51 

45 

59 

56 

66 

63 

70 

68 

65 

60 

67 

71 

73 

63 

64 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

67 

57 

55 

56 

58 

68 

68 

63.5 

RUSSELLVlLLE 

MAX 

71 

70 

76 

79 

80 

86 

85 

91 

92 

91 

97 

92 

98 

94 

93 

92 

82 

92 

94 

90 

91 

92 

99 

95 

90 

92 

94 

94 

99 

96 

89.6 

MIN 

58 

48 

50 

46 

54 

59 

60 

65 

69 

72 

61 

68 

68 

70 

T2 

61 

64 

65 

69 

71 

70 

69 

69 

68 

58 

60 

55 

61 

70 

72 

63.4 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

MAX 

73 

69 

71 

76 

77 

81 

82 

89 

89 

90 

82 

89 

85 

88 

89 

76 

80 

?9 

89 

89 

88 

90 

91 

82 

80 

85 

89 

91 

89 

83 

83,7 

MIN 

56 

46 

47 

44 

51 

59 

59 

63 

68 

72 

60 

60 

69 

70 

70 

58 

56 

67 

71 

70 

70 

66 

71 

66 

58 

54 

59 

67 

59 

69 

61,9 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCh 

MAX 

73 

74 

75 

78 

83 

83 

84 

91 

92 

91 

85 

92 

92 

92 

91 

85 

86 

87 

91 

94 

94 

96 

96 

90 

84 

88 

91 

93 

93 

92 

87,9 

MIN 

56 

49 

48 

44 

52 

58 

60 

64 

70 

74 

59 

62 

69 

70 

78 

59 

57 

71 

70 

72 

70 

72 

70 

71 

57 

53 

57 

62 

58 

62 

62.5 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

69 

73 

78 

78 

79 

86 

85 

86 

92 

92 

96 

90 

97 

92 

94 

92 

82 

84 

90 

94 

96 

97 

99 

97 

89 

85 

90 

93 

98 

97 

89,0 

MIN 

56 

47 

49 

47 

52 

62 

58 

64 

64 

69 

61 

67 

70 

70 

70 

65 

65 

69 

73 

72 

67 

70 

70 

68 

63 

55 

56 

60 

71 

70 

63,3 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

72 

72 

74 

76 

82 

93 

90 

91 

89 

79 

82 

89 

93 

94 

93 

96 

93 

83 

81 

86 

90 

92 

91 

84 

86,0 

MIN 

59 

54 

48 

41 

49 

57 

53 

58 

65 

66 

58 

58 

66 

68 

67 

58 

60 

61 

68 

68 

63 

68 

66 

65 

53 

50 

53 

59 

54 

66 

59.3 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

74 

78 

76 

78 

87 

85 

87 

93 

92 

96 

91 

99 

94 

95 

93 

60 

81 

91 

95 

97 

97 

100 

95 

87 

86 

92 

95 

99 

97 

84 

89.8 

MIN 

55 

49 

49 

46 

57 

60 

59 

65 

70 

69 

62 

68 

71 

71 

69 

64 

65 

70 

71 

70 

70 

74 

71 

68 

59 

58 

59 

64 

69 

71 

64,1 

BRADFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

CAMP8ELLSVILLE 

MAX 

74 

73 

75 

78 

83 

82 

85 

89 

91 

93 

89 

95 

94 

90 

89 

84 

83 

87 

91 

92 

92 

95 

95 

85 

83 

90 

92 

94 

93 

92 

87,6 

MIN 

57 

48 

49 

46 

53 

62 

57 

64 

69 

71 

63 

65 

67 

67 

72 

60 

59 

68 

73 

69 

70 

71 

68 

70 

56 

54 

60 

63 

62 

71 

62,8 

CECILIA 

MAX 
MIN 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

75 

75 

75 

77 

80 

83 

85 

90 

91 

91 

88 

91 

88 

91 

91 

81 

83 

86 

93 

93 

93 

94 

9« 

85 

83 

86 

92 

93 

94 

92 

87,2 

MIN 

55 

47 

46 

42 

48 

57 

58 

64 

70 

74 

57 

59 

69 

69 

73 

58 

57 

68 

71 

69 

68 

66 

70 

67 

57 

51 

56 

62 

57 

68 

61,1 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

70 

73 

73 

74 

78 

79 

82 

84 

87 

91 

87 

64 

92 

88 

90 

89 

97 

91 

95 

93 

84 

83 

91 

68 

91 

86 

85.4 

MIN 

57 

49 

47 

44 

50 

51 

56 

56 

62 

71 

60 

62 

65 

69 

70 

72 

65 

68 

70 

72 

5* 

52 

53 

56 

56 

60 

59.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

72 

74 

75 

76 

84 

83 

88 

92 

93 

95 

87 

96 

90 

93 

89 

80 

61 

89 

93 

94 

95 

97 

96 

88 

84 

89 

90 

95 

96 

86 

88.0 

MIN 

58 

47 

46 

46 

56 

61 

59 

63 

70 

72 

63 

66 

69 

66 

67 

62 

62 

71 

73 

69 

68 

70 

70 

69 

59 

58 

61 

64 

69 

72 

63.6 

GREENSBuRG 

MAX 

69 

76 

76 

78 

78 

83 

83 

86 

90 

91 

95 

91 

95 

90 

92 

90 

91 

83 

88 

93 

93 

93 

96 

95 

87 

85 

88 

91 

92 

94 

87.7 

MIN 

57 

47 

47 

45 

51 

55 

55 

60 

65 

69 

65 

63 

67 

66 

69 

60 

60 

62 

69 

67 

66 

70 

70 

69 

54 

53 

57 

60 

59 

63 

60.7 

IRVINGTON 

MAX 

74 

73 

73 

80 

79 

85 

87 

89 

92 

90 

88 

93 

90 

92 

92 

79 

83 

89 

92 

93 

93 

95 

94 

86 

84 

88 

91 

94 

93 

66 

87,2 

MIN 

56 

52 

51 

44 

53 

59 

61 

66 

70 

74 

60 

64 

69 

71 

71 

59 

58 

67 

74 

73 

69 

68 

71 

66 

55 

54 

58 

63 

59 

70 

62,8 

LEITCHFlELD 

MAX 

72 

72 

73 

75 

79 

83 

85 

88 

90 

88 

85 

92 

88 

90 

88 

77 

80 

88 

92 

93 

93 

95 

94 

89 

83 

88 

91 

95 

92 

60 

85,9 

MIN 

57 

54 

53 

50 

56 

61 

61 

67 

69 

73 

64 

62 

70 

70 

70 

64 

61 

70 

70 

71 

71 

71 

73 

70 

60 

57 

62 

69 

65 

70 

64,7 

LOUISVILLE 

MAX 

76 

74 

77 

80 

80 

85 

85 

92 

94 

91 

65 

94 

90 

94 

93 

78 

86 

87 

95 

96 

93 

97 

98 

87 

86 

91 

93 

95 

96 

66 

88.5 

MIN 

60 

55 

55 

52 

68 

68 

68 

76 

76 

76 

70 

68 

74 

77 

70 

66 

61 

66 

75 

77 

71 

70 

79 

72 

65 

64 

67 

65 

73 

75 

68.6 

LCUISVlLLE  WB  AP 

MAX 

74 

74 

75 

77 

79 

83 

85 

90 

92 

90 

85 

92 

88 

91 

91 

76 

83 

86 

92 

93 

90 

94 

94 

84 

83 

88 

91 

93 

92 

64 

86.3 

MIN 

58 

51 

50 

46 

53 

61 

62 

66 

71 

75 

62 

64 

71 

71 

68 

62 

57 

70 

73 

73 

71 

69 

73 

66 

58 

56 

59 

66 

63 

72 

63.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

70 

72 

73 

75 

81 

81 

84 

89 

90 

92 

88 

93 

90 

91 

90 

79 

79 

88 

92 

93 

93 

95 

93 

85 

82 

88 

90 

94 

92 

90 

66.4 

MIN 

56 

47 

49 

46 

54 

60 

60 

63 

69 

71 

62 

65 

68 

68 

66 

59 

60 

68 

72 

71 

69 

71 

69 

67 

58 

53 

56 

62 

63 

68 

62.4 

NCLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

67 

75 

74 

76 

79 

85 

84 

87 

92 

93 

94 

88 

96 

93 

93 

90 

80 

85 

90 

94 

96 

97 

100 

95 

88 

64 

88 

92 

95 

98 

88.3 

MIN 

55 

47 

47 

42 

51 

56 

56 

61 

68 

72 

60 

65 

68 

72 

69 

60 

60 

69 

72 

69 

66 

70 

69 

68 

59 

57 

67 

70 

62 

67 

62.6 

S—  R«I«ranc«  Noim  Following  Station  Ind« 
-    73    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE    196* 


Station 

Day  Ot  Month 

o 

0) 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

ROUGH  R]VER  DAM 

MAX 
MIN 

68 

56 

75 
52 

74 
50 

75 
43 

79 
54 

81 
60 

84 
62 

85 
67 

90 
72 

91 
74 

93 
61 

89 

67 

92 

67 

92 

70 

93 

60 

90 
60 

80 
61 

83 
69 

89 
72 

93 
73 

95 
70 

95 

70 

98 

71 

94 
72 

88 
59 

85 
55 

91 
55 

95 
63 

99 
65 

95 
69 

87.7 
63.3 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 
MIN 

72 
58 

75 

50 

74 
52 

78 
50 

84 
59 

83 
64 

88 
60 

90 
65 

91 

68 

93 

70 

88 

67 

97 
68 

92 

68 

93 
68 

90 

69 

80 
63 

60 
63 

89 
70 

94 
70 

96 
70 

96 
71 

98 
71 

94 
74 

88 
68 

85 
61 

91 
61 

94 
60 

97 
68 

95 

70 

85 

71 

68.3 
64.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

72 

58 

75 
47 

75 
47 

80 
45 

84 
54 

84 
61 

87 
62 

89 
63 

92 
65 

95 
70 

90 
60 

96 
65 

91 
68 

91 
66 

69 

68 

80 
61 

82 
62 

88 
69 

94 

70 

94 
61 

95 

66 

98 
67 

95 
68 

85 
6  8 

64 
58 

90 
56 

91 
58 

95 
68 

96 
68 

86 
71 

86.1 
62,4 

WCLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

79 
50 

78 
46 

73 
52 

77 
48 

81 
51 

80 
65 

84 
61 

89 
66 

89 
71 

91 
72 

86 
61 

90 
62 

88 
67 

90 
68 

89 
67 

81 
62 

82 

59 

87 

64 

90 
69 

91 
71 

90 
73 

95 

70 

92 
69 

85 
68 

81 
56 

88 
54 

90 

60 

92 
66 

91 
62 

91 
72 

66.3 
62.7 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

72 
55 

68 
49 

71 
49 

77 
45 

76 
52 

80 
62 

84 
65 

89 
63 

92 

69 

91 
75 

88 

61 

93 

57 

88 
70 

66 
70 

88 
69 

78 

60 

80 
51 

80 
68 

90 
72 

91 

70 

89 
70 

92 

69 

93 

71 

93 

70 

80 
54 

87 
58 

90 

60 

90 
67 

91 
58 

91 

68 

85.3 

62.6 

COVINGTON  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
50 

61 
45 

72 
49 

78 
44 

78 
52 

81 
58 

83 
64 

88 
61 

91 
70 

87 
67 

81 
57 

94 
57 

90 
67 

89 
70 

88 
62 

72 
53 

79 
49 

7* 
62 

90 
70 

90 
65 

67 
67 

90 
67 

93 

70 

82 
62 

82 

50 

87 
52 

93 
61 

92 
63 

94 
58 

84 
65 

84.1 
59.6 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

63 
54 

71 
45 

69 

47 

73 
41 

78 
47 

80 
55 

84 
55 

85 
59 

90 
59 

93 
73 

92 
59 

85 
53 

95 
67 

87 
68 

90 
68 

90 
57 

76 
47 

82 
62 

83 
64 

91 
71 

91 

65 

92 

66 

93 
69 

93 

70 

84 
48 

83 

47 

90 
51 

93 
63 

94 
53 

95 
56 

85.5 

56,0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

65 
50 

72 
46 

74 
50 

73 
46 

78 
50 

81 
54 

82 
58 

85 
63 

89 
67 

91 
69 

91 
59 

84 
61 

91 
63 

86 

66 

90 
66 

89 
57 

76 
53 

84 
54 

87 

66 

91 
68 

91 

69 

91 
68 

94 

71 

93 

68 

85 
52 

82 
51 

87 
57 

90 
62 

92 

56 

91 
63 

85.3 

59.4 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

72 
49 

73 
47 

72 
51 

77 
46 

79 
52 

60 

85 
60 

89 
64 

90 
68 

90 
73 

89 
63 

92 

62 

92 

68 

90 
69 

88 
71 

88 
60 

81 
56 

86 
69 

90 
69 

92 

71 

91 
71 

94 

70 

94 
73 

84 
70 

83 
56 

88 
55 

92 

58 

92 

64 

90 
63 

90 
70 

86,7 
62,6 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 
MIN 

73 
53 

69 
42 

72 
46 

79 
40 

79 
46 

82 
59 

85 
56 

89 
58 

92 

68 

89 

87 
58 

93 
53 

87 

68 

86 

69 

87 
68 

79 
57 

81 
57 

77 

64 

90 
68 

90 
68 

69 
66 

92 
67 

92 

70 

82 
64 

82 
48 

86 
50 

93 
56 

93 
63 

92 

54 

87 
60 

85.2 
59.1 

FARMERS  1  WNW 

MAX 
MIN 

70 
56 

74 
4? 

73 
51 

78 
41 

82 

45 

84 
55 

86 
58 

88 
60 

92 

64 

93 
70 

88 
57 

93 
55 

89 
66 

87 
66 

90 
66 

85 

61 

83 
48 

83 
62 

91 
64 

92 
68 

93 

68 

94 
69 

96 
68 

85 

66 

84 
50 

90 
47 

94 
54 

92 

62 

92 
53 

90 
59 

87.0 
58.6 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

MIN 

66 
52 

68 
44 

70 
49 

76 
46 

79 
51 

80 
61 

83 

60 

88 
62 

90 
65 

90 
72 

81 
60 

90 
54 

85 

64 

88 
68 

88 
60 

77 
60 

79 
51 

76 
62 

89 
66 

90 
72 

88 
70 

91 
67 

91 
64 

80 
69 

60 
55 

86 
56 

90 
57 

89 
69 

90 

64 

89 
65 

83.6 

60.5 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

63 
55 

72 

49 

70 
49 

74 
45 

79 
48 

78 
53 

83 
62 

85 
62 

89 
65 

90 

72 

92 

60 

84 
58 

93 

63 

88 
69 

91 

68 

90 
60 

77 
52 

83 

60 

83 

67 

92 

71 

93 

69 

90 
67 

96 

70 

94 
68 

84 
54 

82 
53 

89 
55 

93 
56 

92 

57 

93 
64 

65.4 

60.1 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
53 

71 
47 

72 

50 

77 
47 

80 
56 

83 
62 

84 
62 

88 
67 

90 
70 

91 
71 

84 
61 

92 
61 

69 
69 

89 
66 

89 
69 

76 
60 

81 
54 

85 
68 

89 
71 

90 
72 

89 
72 

92 

69 

92 

73 

84 
65 

83 
55 

88 
54 

93 

60 

93 
69 

92 
66 

68 

71 

85,5 

63.1 

"AYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

64 
54 

69 
48 

64 
46 

71 
43 

77 
43 

79 
49 

82 

57 

85 

58 

89 
61 

92 

66 

89 
62 

81 
53 

91 
5* 

86 

67 

87 
67 

80 
61 

72 
47 

87 
49 

76 
65 

95 
72 

95 
74 

95 

69 

97 
69 

98 
71 

67 
54 

88 
54 

95 
56 

96 
61 

97 
58 

99 
61 

65.5 
58.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

65 

54 

70 
47 

70 

51 

74 
47 

77 
57 

79 
59 

83 
59 

86 
65 

88 
69 

88 
72 

88 
61 

89 
59 

87 
69 

86 
66 

86 
70 

83 
61 

78 
52 

82 
65 

88 
65 

89 
72 

88 
73 

89 
69 

90 
71 

81 

69 

80 
54 

84 
53 

69 
60 

89 
61 

89 
61 

87 
67 

83.4 
62.0 

OMENTON  2  S 

MAX 
MIN 

73 
53 

73 
44 

73 
45 

79 
40 

79 
42 

79 
55 

85 
57 

89 
59 

91 
62 

90 
69 

87 
55 

93 

50 

87 
66 

86 
66 

88 
63 

80 

57 

82 
52 

79 
64 

90 
66 

91 
67 

89 
65 

93 
64 

92 

67 

83 

63 

83 

50 

69 
52 

93 
55 

93 
64 

94 
56 

88 
64 

85.8 

57.7 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

66 

54 

75 
54 

72 
49 

76 
46 

78 
54 

80 
60 

SO 
59 

84 
62 

88 
67 

90 
70 

91 
63 

82 

61 

92 

67 

88 
67 

89 
71 

87 
61 

76 
54 

83 

63 

86 
66 

90 
69 

91 
69 

91 
70 

95 
71 

93 

68 

85 
56 

81 
57 

87 
60 

91 
65 

91 
64 

90 
69 

84,9 
62.2 

SHEL9YVILLE 

MAX 
MIN 

69 
49 

71 
49 

69 
48 

72 

46 

76 
54 

77 
59 

80 
60 

83 
63 

88 
67 

90 
71 

90 
61 

82 

61 

90 
64 

85 
68 

69 
71 

68 
59 

74 
54 

80 
60 

81 
66 

89 
71 

90 

70 

87 
65 

92 

71 

91 
67 

83 
59 

80 

57 

86 
61 

89 
68 

90 
61 

91 
69 

83.4 
61,6 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

64 
55 

73 

47 

76 
48 

72 
44 

72 

44 

78 
47 

84 
62 

85 
64 

90 
64 

93 
69 

88 
63 

81 
56 

95 
55 

69 
69 

67 

69 

68 
63 

75 
52 

82 

54 

87 
68 

90 
67 

92 
69 

88 
62 

92 

62 

93 

68 

62 
54 

82 

51 

16 

51 

97 
56 

90 
56 

91 
56 

64. T 
58.2 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

69 

54 

72 
48 

71 
49 

76 
47 

81 
52 

80 
59 

83 
59 

87 
61 

89 
68 

91 

67 

84 
61 

91 
62 

85 
66 

87 
65 

88 
69 

77 
60 

81 
55 

85 
65 

88 
69 

86 

68 

89 
68 

92 

68 

90 

70 

81 
66 

80 
54 

84 
57 

67 
66 

89 
66 

90 
62 

85 

64 

84.0 
61.5 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

MAX 
MIN 

62 
53 

71 
49 

62 
47 

71 
50 

77 
57 

78 
59 

81 
61 

83 
64 

88 

67 

89 

71 

88 
58 

82 

59 

92 
62 

87 
68 

86 

69 

86 
59 

74 
52 

80 
59 

76 
67 

88 
69 

89 
72 

66 
66 

90 
71 

90 
65 

82 
55 

80 
60 

87 
62 

91 
63 

90 
65 

90 
70 

82.5 
61,6 

EASTERN  04 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

69 
51 

67 

4fl 

73 
49 

74 
48 

79 
49 

83 
58 

83 
58 

87 
61 

87 
65 

92 

70 

92 

60 

84 
53 

92 

58 

66 
66 

88 
65 

92 
62 

78 
44 

82 

46 

81 
62 

93 
68 

93 
65 

94 

70 

93 
66 

92 

68 

65 

54 

83 
50 

92 
54 

96 
58 

95 
66 

95 
56 

66.1 
56.3 

BARBOURvILLE 

MAX 
MIN 

79 
49 

82 
60 

90 
62 

91 
68 

91 

70 

92 

70 

90 
70 

91 

60 

90 
70 

90 

70 

91 
70 

91 
70 

88 
64 

91 
69 

96 

70 

96 
69 

97 
75 

97 
75 

96 
65 

92 
65 

85 
62 

90.6 
66.8 

BAXTER 

MAX 
MIN 

74 
56 

65 
53 

72 
49 

72 

45 

77 
47 

80 
50 

79 
55 

84 
59 

87 
61 

89 

63 

91 
61 

86 
60 

91 
63 

65 
65 

87 
65 

89 
66 

81 
58 

86 
59 

91 
67 

66 

67 

93 
67 

93 
67 

95 

68 

95 
67 

61 
56 

83 
54 

91 
56 

90 

60 

93 
56 

92 

57 

85.3 

59.2 

BLAINE  1  /. 

MAX 
MIN 

75 
54 

65 
44 

73 

47 

73 
35 

80 
40 

82 
49 

85 
53 

87 
55 

90 
60 

93 
65 

91 
47 

92 
53 

93 
59 

89 
60 

90 

59 

69 

55 

75 
43 

62 

57 

92 
62 

92 

61 

93 
62 

95 
64 

85 

45 

81 
43 

90 
50 

91 
55 

92 
46 

93 

50 

66.0 
52.6 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

66 
55 

72 
54 

73 
54 

67 
38 

71 
44 

71 
50 

85 
57 

87 
57 

90 
57 

89 
57 

91 
66 

87 
63 

82 
62 

86 
61 

88 
64 

80 
64 

86 
56 

86 
65 

89 
64 

92 
64 

93 
64 

92 

64 

95 
62 

89 
66 

63 
39 

69 

48 

87 
55 

91 
56 

92 
51 

89 
52 

64.7 
57.0 

OEMA 

MAX 
MIN 

67 
55 

74 
55 

75 
48 

79 
45 

83 

48 

84 
52 

86 
58 

89 
60 

92 
63 

92 
64 

83 
61 

92 
59 

86 

67 

95 
68 

95 
69 

85 
67 

83 
57 

90 

54 

92 
60 

91 
63 

93 
53 

91 
57 

66.3 
58.3 

DEwEY  DAM 

MAX 
MIN 

74 
58 

64 
53 

74 
50 

74 
45 

78 
47 

82 

49 

82 

59 

85 
60 

87 
60 

92 
62 

92 
58 

84 
56 

90 
56 

66 
65 

90 

65 

90 
64 

75 
50 

82 

50 

83 
62 

92 
65 

92 
67 

92 

67 

93 

69 

94 

68 

84 
52 

81 
51 

86 
53 

91 
62 

90 
54 

91 
55 

85.1 

57,7 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

68 
52 

65 
49 

72 

50 

72 
43 

79 
46 

81 

51 

81 
59 

86 
62 

89 
65 

93 
72 

91 
60 

81 
52 

92 

54 

87 
68 

90 
67 

90 
61 

74 
46 

80 
52 

79 
63 

92 
69 

93 

69 

92 
69 

91 
66 

97 
69 

86 
51 

81 
49 

89 

54 

93 
54 

93 
5* 

94 
57 

85.0 
57,6 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

75 
59 

75 
49 

75 
48 

79 
42 

80 
45 

81 
54 

85 

55 

89 
58 

90 
60 

91 
62 

91 
58 

92 

60 

92 

57 

90 
63 

92 

68 

76 
60 

63 
53 

87 
66 

91 
63 

94 
65 

93 
65 

95 
68 

95 
69 

92 

67 

84 
54 

86 
51 

92 
57 

92 
60 

92 
55 

92 
62 

8T.4 
58.4 

HYDEN 

MAX 
MIN 

75 
57 

69 
52 

75 
49 

75 
47 

78 
48 

83 
50 

83 
58 

89 

59 

91 
62 

92 

61 

84 
59 

92 
62 

66 
63 

90 
65 

89 
62 

81 
56 

86 
60 

88 

64 

92 

67 

92 

67 

92 

67 

95 

66 

94 
66 

85 

56 

83 

54 

89 
59 

91 

60 

92 

54 

94 
59 

86.4 
59.0 

JACKSON 

MAX 
MIN 

74 
52 

64 
51 

75 
48 

75 

44 

80 
45 

82 
45 

83 
55 

86 
59 

90 

61 

92 
66 

94 
57 

64 
58 

92 

60 

89 
65 

91 

65 

61 

55 

56 

64 

67 

69 

69 

66 

67 

54 

52 

54 

58 

54 

55 

57.7 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

69 

54 

74 

50 

75 
46 

77 
44 

81 
48 

80 
57 

84 
55 

88 
56 

90 
63 

91 
68 

85 
61 

89 
58 

85 
66 

68 
62 

87 
68 

79 
61 

83 
57 

66 
67 

90 
64 

90 
66 

90 
65 

92 
62 

91 
64 

62 

63 

80 
56 

86 
54 

68 
58 

90 
57 

91 
56 

85 
63 

84.9 
59.0 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

70 
57 

73 
50 

78 
48 

78 
44 

82 
43 

83 
52 

85 
57 

89 
57 

91 
61 

93 
62 

85 
58 

93 
54 

88 

65 

89 
63 

90 

65 

81 
61 

85 
57 

66 
67 

91 
64 

92 

66 

93 

66 

95 
66 

94 
65 

90 
67 

81 
53 

89 
51 

90 
56 

90 
57 

92 
53 

89 
56 

86.6 

56.0 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

68 
57 

67 
45 

72 
41 

72 

40 

75 
43 

81 
51 

80 
53 

85 
55 

88 
60 

91 
62 

91 
55 

83 
56 

92 
61 

87 
64 

90 

64 

89 
58 

77 
52 

83 
61 

84 
63 

91 
64 

92 
63 

91 
66 

93 
65 

93 
67 

82 
50 

80 

47 

66 

50 

90 
58 

90 
51 

91 
58 

64.5 

56.0 

S*«  R»l«»nc»  NotM  Following  Sutloa  IncUx 


Continued 

D 

Al 

LK 

1J 

LvM 

[ft 

.Ki 

U.I 

JH 

ts 

KENTUCKY 
JUNE  1964 

Day 

Of  Month 

0 

Station 

> 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 1 

0 

> 

< 

MIODlESBORO 

MAX 
MIN 

74 
57 

70 
51 

75 
52 

75 
45 

77 

47 

82 

50 

78 
56 

85 
58 

88 
59 

89 
61 

92 
59 

89 
58 

91 
60 

85 
65 

92 
64 

90 
60 

81 
59 

83 
60 

86 
66 

80 
66 

93 
65 

93 
65 

94 
67 

95 
68 

84 
54 

84 
52 

91 
55 

90 
57 

94 

57 

92 
58 

85.7 
58.4 

MCNTICELLO 

MAX 

MIN 

73 
57 

75 
46 

74 
47 

77 
48 

82 

50 

80 
61 

as 

58 

88 
60 

90 
68 

92 

71 

90 
59 

92 
61 

88 
67 

90 
68 

90 
70 

84 
58 

83 

59 

87 
67 

90 
70 

92 
67 

92 
68 

96 

68 

96 
67 

84 
68 

84 
55 

90 
52 

91 

58 

94 
58 

94 
61 

88 
68 

87.0 
61.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

72 
56 

73 
45 

73 
52 

79 
43 

81 

47 

84 
57 

88 

59 

90 
66 

92 

70 

89 
67 

91 
60 

88 
62 

89 
67 

87 
69 

84 
69 

83 
55 

87 
67 

90 
68 

90 
68 

90 

67 

94 
69 

94 
69 

83 
66 

82 
54 

88 

51 

89 
58 

89 
59 

90 
60 

91 
59 

88 
70 

86.3 
61,0 

PIKEVIILE 

MAX 
MIN 

66 

60 

75 
55 

77 
50 

32 
49 

85 
50 

83 
56 

88 
61 

90 
62 

94 

64 

93 
64 

87 
61 

92 
59 

89 
67 

91 
66 

93 
67 

82 
66 

85 
57 

89 
64 

95 
64 

95 
64 

95 
69 

95 
69 

92 

69 

86 
TO 

85 

57 

92 
56 

93 
61 

94 
65 

95 
56 

93 
58 

88.4 
61.2 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

71 
58 

75 
47 

74 

48 

78 
44 

82 

48 

79 
56 

88 
55 

88 
58 

90 

68 

92 
69 

87 
63 

92 
65 

88 
65 

88 
64 

86 
70 

82 
61 

84 

59 

86 

68 

89 

70 

91 
62 

92 

68 

95 

70 

95 
69 

83 

68 

80 
58 

86 
60 

87 
60 

89 

60 

91 
65 

86 
67 

85,8 
61.4 

STEARNS 

MAX 
MIN 

71 
56 

73 
52 

74 

50 

72 
52 

74 
52 

82 
58 

76 

57 

87 
60 

88 
63 

89 

64 

90 
62 

87 
61 

90 
65 

87 
65 

90 
67 

88 
61 

78 
58 

88 
64 

80 
66 

91 
68 

92 

68 

92 
68 

95 
69 

94 
66 

83 
57 

82 
55 

89 
63 

87 
62 

93 
63 

93 
66 

85.2 
61.3 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 
MIN 

73 
56 

63 
49 

70 
49 

75 
38 

81 
43 

84 
47 

82 
55 

86 
56 

89 
57 

92 
58 

55 

92 
52 

92 

63 

93 
60 

93 
62 

B9 
60 

76 
47 

86 

51 

83 
60 

93 
63 

93 

67 

94 
65 

94 
58 

94 
64 

85 
48 

83 
47 

91 
51 

93 
55 

92 

49 

95 
53 

86.4 
54.6 

VAnCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

69 
54 

69 
51 

79 
49 

83 
48 

83 
50 

83 
61 

88 

60 

90 
64 

94 

68 

93 

77 

86 

61 

91 
55 

89 
67 

92 

69 

91 
67 

82 

60 

80 
48 

80 
62 

93 
65 

94 
79 

93 
67 

93 
68 

96 
66 

92 

67 

84 
47 

88 

48 

85 
51 

95 
52 

95 
52 

95 
56 

87.5 
59.6 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

69 
56 

67 
46 

75 
48 

73 
39 

79 
44 

83 
48 

83 
56 

86 
56 

89 

60 

92 

64 

92 
55 

85 

54 

93 

58 

89 
63 

90 
63 

89 
58 

75 
47 

83 
51 

83 
61 

92 
65 

92 

65 

92 

70 

95 
66 

95 
66 

85 
49 

83 
47 

89 
50 

92 
58 

92 
51 

94 
55 

85.9 
55.6 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

73 
56 

69 
48 

74 

50 

74 
46 

77 
48 

92 
55 

78 
58 

85 
57 

89 
67 

91 
71 

90 
60 

87 
60 

91 
65 

87 
66 

91 

70 

90 
63 

80 

59 

83 

60 

87 
66 

92 
68 

92 

63 

93 

67 

95 

67 

9* 
67 

84 
55 

82 
52 

89 
59 

89 
58 

92 

59 

92 
62 

85.7 
60.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

"3  „  6 

Station 

o  o  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

H   < 

WESTERN  01 

MADIS0NVILLE  1  SE 

EVAP 

.17 

.21 

.19 

.26 

.21 

.18 

.34 

.2*1 

.35 

.39 

.34 

.32 

.34 

.28 

.53 

.41 

.13 

.17 

.18 

.46 

.31 

.23 

.36 

.32 

.35 

.44 

.36 

.48 

.41 

.40 

9.36 

WIND 

30 

41 

41 

30 

17 

20 

54 

38l 

73 

91 

43 

45 

32 

46 

89 

66 

35 

44 

82 

70 

57 

42 

29 

40 

39 

52 

42 

35 

52 

28 

1423 

MAX 

78 

83 

78 

86 

90 

88 

95 

95 

96 

95 

99 

95 

98 

98 

98 

93 

94 

78 

92 

97 

93 

98 

102 

96 

93 

91 

94 

96 

97 

95 

92.7 

MIN 

59 

59 

56 

56 

55 

64 

65 

67 

69 

70 

68 

65 

70 

71 

71 

67 

66 

68 

71 

74 

72 

73 

75 

71 

65 

68 

63 

75 

70 

71 

67.1 

CENTRAL  02 

N0LIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 

.02 

.26 

.21 

.26 

.19 

.19 

.26 

.22 

.38 

.49 

.32 

.29 

.37 

.29 

.47 

.33 

.22 

.07 

.29 

.40 

.37 

.32 

.38 

.29 

.36 

.34 

.48 

.38 

.22 

.26 

8.89 

WIND 

4 

17 

42 

26 

8 

20 

39 

26| 

56 

86 

45 

19 

35 

44 

75 

70 

9 

21 

67 

67 

57 

39 

30 

37 

30 

26 

17 

17 

21 

24       1074 

BLUE  GRASS  03 

DIX  DAM 

EVAP 

.05 

.20 

.07 

.21 

.33 

.19 

.21 

.24 

.25 

.32 

.38 

.29 

.27 

.29 

.25 

.23 

.36 

.20 

.16 

ft 

.53 

.26 

.07 

,44 

.35 

.33 

.33 

.28 

.39 

.29       7.77 

WIND 

23 

37 

36 

37 

14 

17 

31 

26 

33 

57 

76 

37 

41 

46 

46 

91 

41 

30 

46 

53 

22 

33 

22 

35 

60 

44 

29 

27 

46 

31       1167 

MAX 

67 

81 

80 

81 

89 

- 

90 

95 

96 

92 

92 

93 

96 

94 

92 

92 

88 

94 

89 

93 

95 

97 

103 

100 

92 

89 

92 

96 

96 

96       91.4 

MIN 

57 

64 

55 

56 

59 

* 

65 

69 

71 

76 

66 

66 

68 

70   72 

64 

59 

63 

70 

74 

75 

75 

77 

73 

60 

60 

68 

72 

65 

68       66.8 

EASTERN  04 

BuCKHORN 

EVAP 
WIND 

.05 

.08 

.13 

.16 

.22 

.19 

.16 

.19 

.22 

.29 

.25 

.16 

.22 

.10  .21 

.27 

.19 

.22 

.15 

.22 

.26 

.22 

.25 

.31 

.27 

.25 

.22 

.26 

.29 

.22       6.23 

DEwEY  DAM 

EVAP 

.00 

.05 

.09 

.15 

.23 

.13 

.14 

.16 

.17 

.21 

.21 

.18 

.22 

.19  .16 

.74 

.14 

.20 

.07 

.16 

.73 

.19 

.21 

.35 

.04 

.26 

.18 

.20 

.28 

.18       5.22 

WIND 

0 

4 

6 

10 

4 

3 

6 

4 

3 

12 

11 

6 

5 

6   10 

26 

8 

2 

5 

8 

8 

4 

3 

4 

5 

A 

3 

3 

6 

3        184 

MAX 

MIN 

- 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h- 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-aS 

a  s  s 

0  0  3 

o.  a  5 

i 

a>  Jr  ~ 
2  o  2 

*  >■  a 
<  IS  3 

Station 

c 
> 

OSS' 

s  ©  > 

•a 

0 

1  • 

£  1 

a. 

1     "a 

|  'o  | 

S     Js 

J5 
1 

as 

< 

O  l/l 

O  ID 

< 

O  l/l 
O  UJ 

r- 

£ 
a. 

o  l/l 

O  UJ 

a. 

O  l/l 
O  UJ 

■ 

O 

n 

01 
O 

3 

ol 
■«• 
1 
o 

01 
01 

A 

in 

01 
<7> 

T 
8 

CM  S 

0 
H 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

20 
18 
18 

7 
9 
8 

7.2 

8.0 
6.7 

2  7++ 
2  3++ 
26 

30 
25 
NW 

23 

18+ 

18 

85 
75 
82 

82 
76 
85 

55 
50 
58 

58 
54 
58 

3 
5 
5 

6 
4 
3 

4 
2 
3 

2 

0 
0 

i 

2 
1 

0 

0 
0 

16 
13 

12 

_ 
79 

5.4 
4.7 
5.2 

S*«  R*f4U«nc*  NotM  Following  Station  IncUx 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DELAYED    DATA 


Temperature 

Preci 

sitation 

•  E 
o    1 

*  1 

is 

•   E 

0>    3 

a> 

i 
•< 

£  I 
11 

Q   i£ 

j 

X 

• 
a 

8 
| 

0 

5. 

a 
• 
at 
Q 

No.  of  Days 

0 

o.  E 

a 

6 

a 

Sr>o 

«,,  Slexrt 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

j 

i  o 

a 

I 

1 

o 

1 

o 

O 

il 

5  J 

Si 

5    0 

si 

5  i 

ol 

APRIL    196* 

DEMA 
OWENTON    2    S 

75.4 

71.7 

44.6 
43.  8 

60.0 
57.8 

88 
83 

20 
17 

19 
15 

1 
1 

171 
228 

0 
0 

0 
0 

5 

5 

0 

0 

3.27 

3.79 

.96 
.75 

20 
18 

.0 
.0 

0 
0 

9 

10 

1 
3 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"*      L 

Day  of  Month 

*       ' 

|    2    |    3 

4 

5 

6 

7    | 

8        9 

10 

11 

12 

13      14   |   15       16 

17 

18 

19   j   20   |   21 

22    '   23 

24 

25 

26   |   27      28      29      30 

31 

APRIL1 196* 

DEMA 
OWENTON    2    S 

3.21 
3"71 

.05      .35 

.09      .05 

.06 
.51 

.24 

.15 

.02 

.33       .02 

.57      I 

.40 
.75 

.03      .96 
.15      .25 

.26      T 

.u 

•16      .14                  .30      .OS 
•49      .34      .05                   .15 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

APRIL 

1964 

DEMA 

MAX 

56 

76 

72 

57 

80 

77 

83 

79 

58 

68 

75 

70 

68 

75 

68 

83       87 

80 

85 

88 

87 

83 

72 

76 

81 

70 

78 

85 

76 

70 

75.4 

MIN 

19 

31 

53 

34 

44 

54 

49 

43 

32 

26 

31 

40 

52 

51 

41 

33      41 

48 

55 

56 

51 

54 

50 

50 

46 

52 

54 

51 

52 

45 

44.6 

OWENTON 

2    S 

MAX 

52 

69 

67 

54 

72 

72 

81 

77 

55 

66 

73 

71 

64 

70 

68 

80       83 

81 

72 

78 

80 

78 

76 

73 

77 

75 

71 

78 

76 

61 

71.7 

MIN 

15 

40 

41 

25 

39 

57 

55 

36 

24 

23 

28 

50 

55 

35 

36 

39 

53 

58 

51 

55 

55 

57 

48 

46 

43 

56 

55 

52 

48 

37 

43.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


_ 

H 

Z 

0 

OBSERVATION 

6 

Z 

W 

u 

TIME  AND 

z 

0 

0 
< 

g 

P 

TABLES 

STATION 

B 

e 

COUNTY 

3 

< 

OBSERVER 

0 

< 

< 

z 
0 

i 

i 

1 

i 

|E 

a 

E 

Is 

ADDISON    DAM    45 

003 

o 

BRECKINRIDGE 

37 

55 

B6    34 

360 

61 

c 

CORPS  OF   ENGINEERS 

ALBANY    *    N 

006 

03 

CLINTON 

45 

85    08 

1000 

y> 

MRS. BARBARA    M.    COOL 

ANCHORAGE 

015 

E 

JEFFERSON 

30 

16 

85    33 

700       TF 

7( 

CHARLES    G.    BARRET 

ARLINGTON    3    N 

021' 

0 

CARLISLE 

50 

69    00 

360       6F 

6f 

MRS.    CAROLYN    SUE    DUNN 

ASHLAND 

o;s<. 

BOYD 

38 

27 

82    36 

555       7* 

7/ 

ASHLAND   WATER   PLANT 

BARBOURVILLE 

091 

0* 

KNOX 

i 

52 

83    52 

995)      5F 

c 

FELTON    W    PATTON 

BAflQSTOwN   S   J   PREP    SCH 

039T 

0, 

NELSON 

t 

37 

85    28 

631 

51 

ST.    JOSEPH    PREP.    SCHOOL 

BARREN    RIVER    RESERVOIR 

0*22 

0, 

ALLEN 

36 

54 

86    08 

5901      BJ> 

»t 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BAXTER 

045C 

0* 

HARLAN 

; 

36 

51 

83    20 

1164       7* 

Tt 

c 

C.    HOMER    NOLAN 

BEAVER   DAH 

049C 

01 

OHIO 

3 

37 

25 

86    52 

441 

OF 

H 

E.    G.    YOUNG 

8ENT0N 

0611 

01 

MARSHALL 

36 

51 

BB    20 

395 

c 

JAMES    H.    MILLER 

BENTON    2 

Ml! 

0; 

MARSHALL 

36 

51 

88     20 

305       5P 

5F 

RADIO    STATION    WCBL 

BEREA   COLLEGE 

BUI 

03 

MADISON 

37 

34 

84    IB 

1070J      5P 

9F 

C   H 

BEREA    COLLEGE 

BEREA 

0624 

03 

MADISON 

37 

34 

S4    IB 

992 

7* 

MRS.    GAYLE   D.    DALE 

BLAINE   t    - 

0752 

LAWRENCE 

38 

02 

82    52 

690j      e* 

8* 

JOHN   LEE    BURTON 

BONNIEVILLE   4   N 

oe5* 

Oi 

HART 

37 

26 

85    54 

5F 

OOUS    MCDOWELL 

BOWLING   GREEN 

0  9  Oh 

02 

WARREN 

37 

00 

86    26 

536 

It 

JAMES    R.    EDWARDS 

BOWLING    GREEN    FAA    AP 

090! 

02 

WARREN 

36 

56 

86    26 

535    MIO 

MIC 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BRADFORDSVILLE 

0944 

02 

MARION 

1 

37 

29 

85    09 

660     a* 

01 

JAME5    T.    MULLINS 

BROWNSVILLE 

10*1 

02 

EDMONSON 

3 

37 

12 

86    16 

557 

7* 

MRS.     TEMPIE    LOU    SMITH 

BUCKHORN 

LOBO 

Oh 

PERRY 

* 

37 

21 

83    23 

936J 

It 

7* 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BUROINE    2    NE 

1120 

PIKE 

1 

37 

82    35 

16431 

8* 

: 

EDWIN    E.    JOHNSON 

BURKESV1LLE 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36 

85    22 

605 

7* 

CADIZ    LOCK    E 

i  zoe 

01 

TRIGG 

2 

36 

67    58 

364 
40  2l 

7* 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CALHOUN    LOCK    2 

1227 

01 

MC    LEAN 

3 

37 

32 

B7    16 

7A 

: 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CAHP8ELLSVILLE 

1256 

02 

TAYLOR 

3 

37 

20 

B5    21 

60O 

ALVA    MC     KINLEY 

CANEYVILLE 

1294 

02 

GRAYSON 

3 

37 

25 

B6    30 

7* 

G*    V.    COX    SR. 

CARROLLTON    LOCK    1 

1  345 

03 

4 

38 

85    11 

480      4P 

734      7A 

540;      SP 

7A 

: 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

02 

HARDIN 

a 

37 

40 

B5    57 

7, 

WILLIAM    S.    VERTREES 

CLAY    CITY    1    WNW 

1576 

04 

POWELL 

4 

52 

B3    56 

7* 

JOEL    W.    MOUNTZ 

CLERMONT    1    SSE 

161] 

02 

BULLITT 

a 

37 

55 

85    40 

5P 

BERNHEIM    FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36 

89    00 

360i 

c 

ERL    SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36 

59 

87    47 

4901 

7A 

MRS    BENN1E    6.    WHITE 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

170*. 

03 

ESTILL 

37 

47 

84    06 

611 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

•COVINGTON    W8    AIRPORT 

1059 

03 

BOONE 

m 

39 

04 

84    40 

869    MID 

MIO 

C    HJ 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

CROFTON   8   ENE 

1932 

01 

CHRISTIAN 

3 

37 

05 

87    21 

750, 

C 

CLEATUS    E.    BRINKLEY 

CUMBERLAND 

1964 

04,    HARLAN 

2 

36 

38 

82    59 

1463,      6P 

6P 

C.    C.    WHITEAK.ER 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

1969 

04 

WHITLEY 

2 

36 

50 

84    19 

1070 

5P 

KY.    DEPT.    OF    CONS. 

CYNTHIANA 

1990 

03 

HARRISON 

5 

23 

84    18 

6841 
719J      6A 

955!      7A 

7A 

1    » 

MARSHALL    HILL 

CYNTH1ANA    2 

2003 

0, 

HARRISON 

5 

30 

23 

84    17 

7A 

j 

KY.    CARDINAL    DAIRY 

DANVILLE 

204o|   03 

BOYLE 

37 

39 

84    46 

r 

R.    P*    COLDIRON 

DAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

J 

37 

48 

82    32 

770 

MRS.    EVA    M.    DAVIS 

DELPHI*    1    E 

2  1  12 

04 

PERRY 

4 

37 

02 

83    07 

1660 

esc    5P 

OA 

5P 
7A 

THOMAS    M.    GRAHAM 

DEMA 

21  19 

04 

FLOYD 

1 

37 

25 

82    48 

Jh 

ISHMAEL    HOPKINS)     JR 

DEWEY    DAM 

2100 

04 

FLOYD 

1 

37 

45 

62    47 

65  31      7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

D1X    DAM 

2214 

03 

MERCER 

37 

48 

84    43 

870      4P 
431, 

7A 

7* 

PHILLIP    0.    THACKER 

DUNDEE    4    ESE 

£350 

01 

OHIO 

: 

37 

33 

66    43 

74 

K 

JESSE    L.    MUFF 

DUNHOR 

2366 

01 

MUHLENBERG 

3 

37 

05 

87    00 

592 

74 

MRS    DALMAS    GIVENS 

DYER 

2391    02 

BRECKENRIDGE 

3 

37 

43 

86    13 

793 

LENA    BLAIR 

EDDYVILLE    LOCK    F 

244*   Olj   LYON 

2 

37 

03 

68    05 

74 

I      H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

EDMONTON 

2469   02|   METCALFE 

3 

37 

00 

85    37 

865; 

7A 

k 

JOHN    E.    MORAN 

EHZABETMTOwN 

2510!   02!   HARDIN 

3 

37 

41 

B5    52 

739]      6A 

1 

RADIO    STATION    WIEL 

ELKHORN  CITY 

25281  0«|  PIKE 
2548)   0l|    TODD 

1 

37 

10 

62    21 

BOO] 

74 

EDMOND    0.    BENNETT 

ELK TON    2    S 

2 

36 

47 

87    10 

520: 

7A 

S.    RICHARD   ANDERSON 

FALMOUTH    5    WNW 

27751   03)   PENDLETON 
2791    0*   BATH 

5 

38 

64    25 

71 5|      6P 
662      6P 

74 

FRANK    H.    LAWSON 

FARMERS    1    WNW 

S 

38 

09 

83    33 

74 

ARNOLD    WAGES 

FLEM1NGSBURG 

2903   03|   FLEMING 
290tt   03J    FLEMING 

5 

38 

25 

B3    43 

858, 

7A 

1 

MRS.    ALMYRTA    B.    HALL 

FLEMINGSBUPG    2 

5 

38 

25 

83    45 

920      6P 

fc 

WILLIAM    H.    FISCHER 

FORD    LOCK    10 

2953  03j   MADISON 
296l!   01    CRITTENDEN 

54 

B4    16 

660 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FOROS    FERRY    DAM    50 

7   37 

20 

88    06 

356!   MID 
1005J 

fH 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

3006)   04,    BELL 

i 

36 

47 

83    45 

8* 
7A 

KENTUCKY    UTILITIES 

FRANKFORT    LOCK    4 

3028)  03j    FRANKLIN 

38 

14 

84    52 

504      7A 

| 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FRANKLIN    1    E 

3036]   Oil    SIMPSON 

■ 

86    34 

690, 

MRS    KATIE    D.    NEAL 

F«E£BURN    2    SW 

3046|   04]    PIKE 

1 

37 

33 

82    10 

730 

64 

MRS    ALIA    S.    G00SL1N 

FRENCMBURG 

3052,   04.   MENIFEE 

5 

37 

57 

83    39 

864 

7A 

MISS    ESTHER    WILSON 

GAMALIEL    1    S 

3112 

02|   MONROE 

36 

38 

85    46 

759 

7A 

E.    GUY    OECKARD 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

S194 

03|    SCOTT 

38 

12 

64    33 

886; 
490 

84 

WILLIAM    F.    BRAMBLETT 

GEST    LOCK    3 

3203 

03]   HENRY 

II 

25 

84    53 

C  H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

02]   BARREN 
OZ   BARREN 

: 

37 

00 

85    55 

780, 

7A 

EMILY    M.    BEAM 

GLASGOW    WKAY 

3246 

37 

00 

85    55 

608      6P 

6P 

RADIO    STATION    WKAY 

GLENDALE    1    E 

3252 

02|   HARDIN 

3 

37 

36 

85    54 

710] 

7A 

MRS.    INEZ    E.   HILL 

GOLDEN    POND    B    N 

3295 

TRIGG 

1 

36 

54 

88    00 

400      7A 

7A 

FISH    +    WLDLF.    REFUGE         1 

GRAYSON    1    SE 

3392 

04 

CARTER 

30 

19 

82    56 

900      6A1 

6A 

ALBERT    G.    SWANAGAN 

GREENS8URG 

34  30 

02 

GREEN 

: 

37 

15 

85    30 

630      7A, 

7A 

HOWARD    PICKETT 

GREENSBURG   1   s 

3435    02 

GREEN 

3 

37 

15 

85    30 

610, 

7A 

KENNETH    L.    WILKINSON 

GREENVILLE    2   W 

3451    01 

MUHLENBERG 

3 

37 

12 

87    12 

319;       5P| 
429' 

5P 

C.    R.    LOVELL 

HARTFORD    6    Nw 

3652 

01 

OHIO 

3 

37 

32 

86    54 

84 

DAVID    K.    CARSON 

HAZARD 

370' 

03 

PERRY 

4 

37 

15 

83    12 

869 

C 

H.    A.    BAILEY 

HAZARD   WATER    WORKS 

3714 

PERRY 

4 

37 

15 

03    11 

880 

7A 

LEE    J.    HOGSTON 

HEIDELBERG   LOCK    1* 

3741 

04 

LEE 

4 

37 

33 

83   46 

663 

4F 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HENDERSON    7    SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

7 

37 

45 

87   3B 

430 

6P 

6P 

H 

FRANK    STREET 

HERNDON 

3798 

01 

CHRISTIAN 

2 

87    34 

512 

C 

C.    W.    KEATTS 

HICKMAN    1    E 

3816 

01 

FULTON 

6 

36 

B9   10 

375 

5F 

5P 

HAROLD    EVERETT 

HIGH   BRIDGE   LOCK    7 

3837 

03 

JESSAMINE 

37 

B4   43 

544 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

02 

LARUE 

3 

37 

32 

85    44 

7B8 

C 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HOPKJNSVILLE 

3994 

01 

CHRISTIAN 

2 

36 

51 

87    30 

340 

7A 

NEWELL    F.    SMITH 

HYDEN 

4093 

04 

LESLIE 

4 

37 

10 

63    23 

920 

8A 

MRS.    JEAN    B.    ELAM 

IRVINGTON 

4165 

02    BRECKINRIDGE 

3 

37 

53 

86    17 

650 

6f 

FLOYD    G.    ROBBINS 

JACKSON 

4196 

04.    BREATHITT 

37 

33 

83    23 

7A 

74 

CHARLES    L    BACK 

JEREMIAH 

425S 

04 

LETCHER 

4 

37 

10 

62    56 

1150 

5P 

HOB ART     I  SON 

KEENE    1    SSW 

4369 

03 

JESSAMINE 

4 

37 

57 

84    36 

941 

7A 

HUGH    W.    BUFF  IN 

LA    GRANGE    2    NNW 

4595 

0  3 

OLDHAM 

7 

38 

26 

85    23 

B80 

5P 

S.    R.    VARABLE 

LANCASTER 

4620 

03 

GARRARD 

4 

37 

37 

84    35 

1032 

BA 

KENTUCKY    UTILITIES    CO, 

LEITCHFIELD 

4703 

02 

GRAYSON 

3 

37 

29 

86    18 

642 

6A 

CLYDE    STIKELEATHER 

LEXINGTON    W8    AIRPORT 

4746 

03 

FAYETTE 

02 

64   36 

966 

M|D 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

LIBERTY 

4755 

02 

CASEY 

3 

37 

84    55 

767 

7A 

c 

FITCH    FOSTER 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    B 

6B25 

03 

JESSAMINE 

4 

37 

45 

84    35 

521 

BA 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LLOYD    GREENUP    OAM 

4848 

04 

GREENUP 

7 

IB 

39 

82    52 

537 

74 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOCKPORT   LOCK    2 

4957 

0  3 

HENRY 

I 

38 

26 

B4    58 

485 

74 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOGLICK    1    S 

4862 

03 

CLARK 

37 

51 

64   02 

773 

c 

HUBERT    BURGHER 

LONDON    3    W 

4  8 '-3 

03!   LAUREL 

2 

37 

OB 

84    OB 

1255 

c 

LONDON    WATER    PLANT 

LONDON    FAA    AP 

-893 

LAUREL 

2 

37 

05 

84    05 

1191 

HID 

MIO 

FED.    AVIATION    AGENCY 

LOUISA    2 

4946 

04 

LAWRENCE 

I 

38 

07 

82    36 

662 

It 

c 

LEBAN    E     WALLACE     JR 

LOUISVILLE 

4949 

02 

JEFFERSON 

38 

14 

65    46 

462 

MID 

MID 

c 

LOUISVILLE   G.+E-   CO. 

■LOUISVILLE    WB    AP 

4954 

02 

JEFFERSON 

38 

11 

85    44 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

02 

JEFFERSON 

1 

II 

17 

65    46 

403 

64 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

01 

BALLARD 

6 

36 

38 

8B    50 

370 

9P 

5P 

BLAINE    MALONE 

LUCAS 

5002 

02 

BARREN 

3 

53 

86    02 

736 

c 

WILLARD    E.    FOSTER 

MAOISONVILLE     1     SE 

5067 

HOPKINS 

3 

37 

19 

439 

5F 

74 

74 

c 

HOMER    WELBORN,    JR. 

MAMMOTH   CAVE    PARK 

5097 

02;   EDMONSON 

3 

37 

11 

86   05 

BOO 

SF 

IF 

H 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

MANCHESTER   *   SE 

5111    04!   CLAY 

4 

37 

06 

63   43 

B50 

SP 

7/ 

NORA    S.    WHITE 

MARTIN 

5171 

04   FLOYD 

1 

37 

82   45 

660 

71 

MRS.    BETTY    PREFLATJSH 

MAYFIELD 

5230 

01    GRAVES 

6 

36 

66    39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD    ELEC.+    WTR.CO. 

MAYSVILLE 

5243 

03 

MASON 

7 

38 

38 

63    45 

555 

It 

C    H 

MAYSVILLE   UTILITY   COMM. 

MC    KEE 

5291 

04 

JACKSON 

i 

37 

26 

64    00 

1000 

at 

MRS.    WINNIE    E.    MORAN 

MC    KINNEYS8URG 

5301 

03 

PENDLETON 

5 

36 

36 

84    16 

662 

c 

RICHARD    T,    SYDNOR 

META 

5370 

04 

PIKE 

1 

37 

34 

82    27 

730 

c 

HRS.    EDITH    J.    SMITH 

MIDOLES80RO 

5  3  8* 

04 

BELL 

2 

36 

37 

83   43 

1135 

7A 

MRS    RUTH    L    CONNER 

MIDDLES80RO    SEWAGE    PL 

5394 

04 

BELL 

2 

36 

38 

83   43 

1130 

c 

CITY    OF    MJDDLESBORO 

MIDWAY 

5407 

03 

WOO0F0RD 

4 

38 

09 

84    41 

770 

7A 

CITY    OF    MIDWAY 

MILLERSBURG   2   N 

5430 

03 

BOURBON 

5 

3B 

9 

84    09 

BIO 

c 

BLUE    STAR    NURSERY 

MILLERSTOWN 

5*38 

02 

GRAYSON 

3 

27 

86    03 

588 

7A 

OVA    M.    LAWLER 

MONTICELLO 

5524 

04 

WAYNE 

2 

84    50 

928 

9P 

ALVIN    L.    BERTRAM 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

5555 

04 

ROWAN 

3 

38 

11 

B3    26 

750 

c 

PROF.    HENRY    C.    HAGGAN 

MOUNT    STERLING 

5640 

03 

MONTGOMERY 

9 

38 

04 

83    56 

910 

5P 

FRED    CARTMILL 

MOUNT    VERNON 

5648 

ROCKCASTLE 

2 

37 

21 

64    20 

lie 

5F 

5P 

WILLIAM    H    COX 

MUNFOROVILLE 

5684 

02 

HART 

: 

37 

16 

83    53 

610 

7A 

c 

KENNETH    EARL    WALTERS 

MURRAY 

CALLOWAY 

9 

36 

36 

68    19 

520 

84 

8A 

JOHN    E.    SCOTT 

nolin  rjver  reservoir 

5834 

02 

EOMONSON 

3 

37 

17 

66    15 

7A 

It 

74 

CORPS    OF    ENGINEERS 

OLIVE    HILL    2    WNW 

6013 

03 

CARTER 

36 

19 

83    12 

895 

c 

GEORGE    E.    DUVAL 

OLNEY 

6020 

01 

HOPKINS 

7 

37 

14 

87    47 

933 

SA 

MELV1E   PARLEE   NE1SZ 

ONEIDA 

6028 

04 

CLAY 

i 

37 

16 

63    39 

741 

74 

ALEX    OAVIOSON 

OWENSBORO    2    W 

6091 

01 

DAVIESS 

37 

87    09 

420 

7A 

VIRGIL    D.    CLARK 

0WENS8ORO   OAM   46 

609ft 

DAVIESS 

; 

37 

87    07 

404 

6t 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

OWENTON   2   S 

6106 

03 

OWEN 

4 

32 

84    50 

820 

4F 

ALGER    A    REDMON 

PAOUCAH   FAA    AJRPORT 

6110 

MC   CRACKEN 

7 

37 

04 

88    46 

394 

HIE 

Kit 

FED.    AVIATION    AGENCY 

PADUCAH 

6115 

01 

MC    CRACKEN 

7 

37 

06 

66    37 

340 

5P 

5f 

RADIO    STATION    WPAD 

PADUCAH   SEWAGE    PLANT 

6111 

01 

MC    CRACKEN 

7 

37 

06 

88    36 

325 

c 

CITY    OF    PADUCAH 

PAINTSVILLE    1    S 

6136 

04 

JOHNSON 

1 

37 

46 

82    49 

It 

JAMES    D    HUGHES 

PARADISE    STEAM   PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

3 

37 

16 

06    59 

402 

74 

It 

TVA-764 

STATION 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


PIKEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  1Z 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
ROUGH  RIVER  DAM 
RUSSELLVILLE 
SADIEVILLE 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE 
SALYERSVJLLE  2  SE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SC0TTSV1LLE  2  SW 
SEBREE 
SHELBYVILLE 
SHEPHEROSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
TATHAM  SPRINGS 
TAYL0RSV1LLE 
TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSVILLE 
TYRONE  LOCK  9 
UN10NTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN8UREN 

VANCE8URG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAI 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
W1LLJAMST0WN  3  NW 
MLLOW  LOCK  13 


ilOLF 


kfff 


WOODBURY  LOCK 


04  PIKE 

CALDWELL 
04  ESTILL 

03  MAO  1  SON 

02  OHIO 
BRECKINRIDGE 

01  LOGAN 

03  SCOTT 

02  MARION 

03  WOODFORD 

031  MAGOFFIN 

04  MAGOFFIN 
02  ALLEN 

02  ALLEN 

01  WEBSTER 

03  SHELBY 

02  BULLITT 

02  SHELBY 

04  PULASKI 
04  PULASKI 

03  WASHINGTON 

04  MC  CREARY 
02  METCALFE 

02  WASHINGTON 

03  SPENCER 

04  MARTIN 

0  3  ANDERSON 

01  UNION 

03  JESSAMINE 

02  ANDERSON 

04  LEWIS 

0  3  GALLATIN 

03  LINCOLN 
0  4  MORGAN 

04  WHITLEY 
03|  GRANT 
04  LEE 

02  RUSSELL 
02  BUTLER 


37  37 
36  31 
36   23 


38  13 
38  00 
38  20 
37  06 
37    07 


3    36    53 

8    37    52 

38    02 


82  31 
67    53 

83  57 

84  16 
66  54 
86    30 


86  13 
67  32 
85    16 


83    50 

85  09 

86  38 


1100       6AJ      BA 


8A      84 

7Ai 


.  WEATHER  BUREAU 

ON  M.  HAP V  ILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

S.  CORPS  OF  ENGINEER 

.  GLADYS  TALLEY 

M  FIGHTMASTER 
JOHN  6.  BAUER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 
NOBLE  ALLEN 

.  IDELL  F.  DEERING 
ORLANDER  C.  CRAIG 
VIRGIL  D.  CROUCH 
HENRY  M  WATERS 
GEORGE  E.  SIMPSON 

L  ABBOTT 
RADIO  STA  WSFC 

H.  GOATLEY 
MR5  GLADYS  M.  GRIFFITH 
IAS.  H.  MC  MURTREY 
lARLIE  S.  KAYS 


,  CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 

,  MRS.  EONA  LOVE 

j  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  RITA  R1DDER 
,  REYNOLD  V  BROWN 
I  ESTIL  M.  MEADOWS 
1  HAROLD  R.  CONNLEY 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 


t   1-BIG  SANDY,   2-CUMBERL4N0,   3-GREEN 


7-OHIO.   8-S4LT,   9-TENNESSEE 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Science  Center,  University  of  Kentucky    Lexington    Kentucky 
40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.    Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME;  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin, 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D,   C.    20402. 

USCOMM-WB-Asheville,   N.   C-   8-13-64    -775 
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Temperature 


Precipitation 


No.  of  DayB 


WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 
BEAVFR  0AM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
G0L0EN  POND  S  N 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVIlLE 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADLCAH  FAA  AIRPORT 

OADLCAH 

PARAOISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARCSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RJVER  RESERVOIR 
BONNIEVILIE  4  N 
BOWLING  GREEN  EAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPSELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELI2A8ETHTOWN 

GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIEl  D 
I  OUISVILLE 

LOUISVILLF  W8  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

01 X  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

SHElBYVlLLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBUR6  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

DIVISION 

EASTERN  0* 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

DEMA 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 


89.3 
90.1 
89.5 
89.3 

88.7m 

89.8 

91.6 

90.0 

9l.<> 

89.* 
90.0 
87.4 
90.5 
88.5 

90.4 
88.3 
90.9 
90.6 


87.8 
87.7 
88.1 


87.1 
87.5 
87.9 
86.4 
90.0 

87.5 
85. 4 
89.0 
89.1 
87.7 

88.1 
87.8 


86.3 
86.1 
86.5 
88.0 
86.5 

86.9 
86.8 
87.4 
85.9 
87.1 

85.7 
91.2 
84.5 
86.7 
86.4 

85.6 
87.5 
84.5 
85.3 


M 
63.9 
64.5 
68.0 
64.6 

64.5m 

65.6 

67.1 

65.9 

66.3 

64.3 
67.6 
67.7 
65.9 
68.3 

67.6 
62.6 
64.9 
65.8 


63.4 
64.0 


61.5 
66.6 


64,1 
61.8 
62.4 


65.5 
63.8 
64.4 
66.2 
68.1 

65.3 
64.1 
64.7 
64.7 
65.8 

63.1 
63.2 


65.7 
64.6 
61.9 
61.5 
61.5 

64.8 
61.0 
62.7 
63.5 
63.6 

64.7 

62.8 
65.1 
60.7 
64.2 

63.3 
63.5 
63.2 
64.4 


78.8 
77.0 

76. 6M 

77.7 

79.4 

78.0 

78.9 

76.9 
78.8 
77.6 
78.2 
78.4 

79.0 
75.5 
77.9 
78.2 


74.0 
76.0 
76.8 
74.5 
78.2 


76.0 
74.8 
75.3 


76.3 
75.7 
76.2 
76.3 
79.1 

76.4 

74.8 
76.9 
76.9 
76.8 

75.6 
75.5 


74.2 

74.8 
74.0 

75.9 
73.9 
75.1 


74.8 
73.7 
75.3 

74.5 

75.5 
73.9 


89.4 

61.0 

75.2 

M 

45. 2M 

84.9 

62.3 

73.6 

86.3 

60.5 

73.4 

88.0 

64.3 

76.2 

86.9 

62.5 

74.7 

88.5 

62.1 

75.3 

87.8 

62.8 

75.3 

1.0 
.9 


1.5 
.2 


1.7 
1.5 
1.4 


.9 
1.2 


2.2 
1.2 


2.4 
1.0 


2.1 
1.7 


28.  I  52 


93 

28. 

93 

23 

95 

23 

95 

29. 

93 

25* 

93 

25* 

95 

25 

95 

28 

94 

28. 

96 

24 

93 

3 

99 

27. 

91 

28 

95 

23 

9* 

29* 

93 

25. 

96 

26. 

96 

25 

93 

24 

102 

26 

92 

28. 

92 

7. 

95 

28. 

94 

26 

100 

29 

93 

28 

7 

0 

10 

0 

13 

0 

16 

0 

10 

0 

10 

0 

14 

0 

12 

0 

11 

0 

14 

0 

6 

0 

21 

0 

6 

0 

13 

0 

11 

0 

11 

0 

15 

0 

4 

0 

10 

0 

17 

0 

0 

* 

0 

6 

0 

9 

0 

8 

0 

15 

0 

10 

0 

2.70 
3.84 
5.14 
3.75 
2.48 


2.85 

.66 

3.71 

2.72 

3.86 
2.32 
3,30 
2.56 
3.73 

3,46 
3.30 
2.78 
6.62 

3.32 


5.68 
4.26 
7.94 
2.91 
2.78 


3.31 
3,87 
3.53 


5,58 
5.71 
4.05 
4.05 
3.97 

3.03 
5.93 
4,92 
5.56 
5.46 

5.27 

4,44 


4.27 
3.32 
2.56 
3.42 
4,34 

5.38 
6.51 
4.33 
2.81 
3.41 

3,99 
5.59 
2.51 
3.24 

4.60 

4.27 
4.43 
4.01 
3.86 

4.04 


2.75 
3.95 
6.26 

5.67 

3.88 
4,29 
2.27 
5.42 


.59 


.22 

.60 


.63 
.94 


.02 


.67 
2.31 


1.41 


-   .25 


1.24 
.51 

.06 


.89 

.28 

1.05 


2.25 

.46 


.01 
1.12 
2.62 


.38 
.55 


.16 
.56 


1.38 

1.25 

1.40 

.55 

1.93 
.97 
.32 

.77 
1.33 

1.84 
1.10 
1.25 
1.18 
2.02 

1.34 

2.04 

.91 

2.30 


1.54 
1.30 
2.46 
1.23 
1.22 


1.14 
1.55 
1.17 


1.61 
1.22 
1.31 
1.42 
1.12 

.99 
1.52 
1.95 
1.20 
1.72 

1.44 
1.11 


1.39 

1.72 

.99 

1.46 

1.04 

1.15 
2.46 
1.12 
1.23 

1.80 

1.93 

1.64 
1.02 
1.19 
1.65 

1.72 

2,15 

.95 

2.34 


.77 
1.54 
1.69 

1.31 

1.32 

1.79 

,76 

1.00 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

o  o 

0  0 

0  0 

0  0 

o  o 

o  o 

o  o 

0  0 

o  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


o  o 

o  o 

o  o 

o  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

D  0 
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Temperature 

Precipitation 

> 
< 

■  1 

!i 

a 

01 

5 

0 

a 

a 

a 

1 

a 

No.  of  Days 

3 

J 

|z 

S  S 

a 

•s 

6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day* 

Sutton 

Max. 

Min. 

| 

&1 

i 

o 

a 

£ 
o 

s 

o 

1 
S 

J 

£< 

«| 

si 

bi 

8 

HYOEN 
JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 

86. 8 
86.  3M 
83.5 
86.7 
8*. 7 

63,4 
63.1 
61.1 
63,0 
60.8 

75.1 
74. 7M 
72.3 
74.9 
72.8 

94 
94 
90 
94 
92 

28 
28 
28* 

28. 
29 

52 
53 
50 
49 

48 

6 

7. 

6 

6 

6 

0 
3 

0 
0 
0 

B 
9 
2 

9 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.05 
9,29 
5.02 
3,62 
5.99 

.94 
3.46 
1.79 

.72 
1.57 

30 
20 
12 

8 
12 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

T 

10 

9 

7 

3 
6 
3 

3 

5 

0 
3 

1 
0 
2 

MIOCLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  I  N 

86.* 
87.1 
86.3 

88.8 
85.8 

62.4 
63.5 
63.2 
65.4 
63.3 

74.4 
75.3 
74.8 
77.1 
74.6 

94 
94 
92 
94 
92 

28 
3 
24 
28* 
24 

48 
52 
51 
54 
52 

6 
6 
5 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
8 

15 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.21 
4,07 
5.99 
6.81 
5.61 

1.62 

.78 
1.21 
1.72 
1.79 
2.56 

9 

4 

11 

20 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 

7 
11 

4 

2 
3 

6 

5 

3 

0 
1 
2 
2 
3 

STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

85.0 
87.9 
89.6 
86.7 
86.5 

63.2 
60.1 
60.1 
60.7 
63.6 

74.1 
74.0 
74.9 
73.7 
75. 1 

-  2.1 

93 

95 
96 
94 
94 

28 

28 
28 
28* 
28 

54 
48 
46 
49 
51 

15. 
6 
5 

6* 
6 

1 

0 
0 
0 
0 

6 
15 

15 
12 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,29 

4,69 
3.86 
6,35 
3.12 

.   .70 
-  1.78 

.97 
1.52 
1.09 
1.17 
1.29 

30 
12 
21 
8 
22 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
7 
9 

10 
6 

4 
3 
2 
6 
2 

0 
2 

1 
1 
1 

DIVISION 

74.6 

-  1.8 

4.80 

.04 

•  0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  102°  on  the  26th  at  Ashland 

Lowest  Temperature:  46°  on  the  5th  at  Vanceburg 

Greatest  Total  Precipitation:         10.29  inches  at  Gamaliel   1  S 

Least  Total  Precipitation:  0.  66  inch  at  Hickman  1   E 

Greatest  One-Day  Precipitation:        4.26  inches  on  the  8th  at  Gamaliel  1  S 


So*  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  83   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

15 
O 
H 

Day  of  Month 

1  |  2 

1  3 

4  1  5 

6 

7  |  8 

9 

10  | 

11  J 

12 

13   14   15 

16  '  17 

18 

19  J 

20 

21 

22  |  23 

24 

25  | 

26  J 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 
BEAVER  DAK 
BENTON  2 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

3. 84 
S.14 
3.39 
1.36 

.02 
.03 

.16 

.61 
.02 

1.05 

.60 
.07 

.45   .03 

.15   T 

.04 

.61 
.22 

.10 
.30 

1,38 
.6*. 

.62 

.05 
.21 

.11 

.33 

.02 

.55 

1.25 
1.40 
.32 

.00 

.15 

.05 

.04 

.16 

.65 

.11 

.87 
T 

COBB 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

EDDYVILLE  LOCK  F 

ELKTON  2  S 

4.90 
4.58 
2.94 

5.24 

.06 

.15 

.03 

1.60 
.42 

.45 

35   .62 

.70   .66 

1.03 

.11 

.64   .08 

.06   .10 

.40 

.08 

.30 
.64 
.50 

.20 

.12 

.06 

.05 

.90 
1.02 

1.46 
.12 
•  25 

.93 

.26 
.23 

T 

5 

.92 

.22 

.61 

T 

1.16 
.93 

.62 

.67 

7    . 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  Nw 

3.75 
3.96 
2.49 

3.22 

.34 
.12 

.05 
.08 

.02 
1.55 

.27 

.08 

.55 

.14 

.31 

.37 
.35 

.03 
T     .54 

.12 

.46 

.18 

.45 

1.28 
.2a 

1.93 
1.54 

.02 
.10 

.10 

.30 

1.90 

.45 

.30 
.33 

.18 

10 

. 

.12 

T 

1.42 
T 

.10 ! 

HENDERSON  7  5SW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADIS0NV1LLE  1  SE 

2.85 
.66 
3.71 
2.72 
3.86 

T 

.02 

.16 

.17 
.05 

.24 
.32 

1.33 

.05 

.19   .41 

.07 
.20 

T 

T 

.05 

T 

T 
T 

.07 
.32 

.90 

.13 

.43 

.23 

1.84 

.06 

.6* 

T 

T 

.10 

•  53 

•  30 

•  10 

.77 

.21 

T 

T 

.11   T 

.10 

T 
T 

,06 
1.16 

.36 
.33 

.97 
T 

.12 

7 
■  50 

.06 

MAYF1ELD 
MURRAY 
OLNEY 

OWENSBORO  2  w 
OWENSBORO  DAM  46 

2.32 

3.30 
5.86 
2.56 
2.53 

.04 

T 

.01 

.11 

.23 

.49 

.10 

T 

1.10   ,10 
1.25   ,01 
.10   .12 
.09   ,15 

.06   ,13 

.02 

.23 
.35 

.09 
.08 
.'5 
1.18 
1.06 

T 
.02 

.32 
.92 

.10 
.12 

.67 
.02 

.03 

.02 
.02 

• 

>7 

.01 

.07 
.29 

.06 

.22 

1.00 

1.32 

.02 

.70 
.62 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

PRINCETON 

ROCHESTER  LOCK  3 

3.73 

3.46 
3.30 
2.78 
1.50 

.03 
.04 

.15 

2.02 

1.03 

.21 

.18 
.02   ,02 

,05 

T     .03 

•  OB 

.77 
.30 

.02 
T 
2.04 
,46 
.67 

.02 
.20 

.12 

T 

T 

.32 

.14 
.20 
.75 
.19 

.02 

.02 

.61 

T 

.12 

.19 
1.34 

.10 

.12 
.91 

7 
.25 

.46 

.06 

RUSSELLVILLE 

SEBREE 

UN10NT0WN  DAM  49       // 

6.62 
1.67 
2.75 

.30 

.17 
.14 
.77 

.22 

T 

T 
.15 

.08 

.16 

.'0 
-»4 

.02 
.05 
.03 

.16 

.46 
.41 

.26 

.19  1, 

13   .10 

.12 

.61 
.23 

.62 

.03 

.02 

2.30 
.05 

CENTRAL  02 

ADDISON  DAM  45         // 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

2.67 

4.67 
5.68 
4.26 
7.94 

T 

.20 

.06 

.50 

1.54 

.73 
.52 

.08 

1.26 

T 

.75 

.77 

T    1,26 

,80 

2.96 

.13 

.20 

.09 

.02 

.51 
.63 

.66 
.53 
.15 

.38 
.55 

.12 

T 
.33 

.36 

.05 

.05 
1.30 
.02 

1.21 

.06 

,06 
.21 
.32 

.07 
.05 

•  09 

1.42 
1.20 
2.10 

.38 

.10 
.15 

BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADF0RD5VILLE 
BROWNSVILLE 

2.91 
3.10 
2.78 

7.14 

.05 

.03 

.06 

.67 

.07 
.81 

.92 

1.00 

1.53 

1.22   .06 

2.38 

.26 
.12 

.10 

.18 

.59 

.28 

.10 

.82 

T 
.02 

.12 
.15   .04 

2.38 

.05 
.15 

T 

.04 

.16 

.01 

T 
.07 

1.23 

7 
.06 

.02 

T 

.16 

BURKESVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

5.41 
3.31 
4.89 
3.87 
3.53 

.23   T 

.07 
.08 

.01 

.66 
1.14 

T 

.27   T 
.07 
.95 
.19 

.07 

T    1.12 
.72 

.02  1.70 
.02 
•  82 

T 

.40 

1.55 
.03 

.05 

1.18 
.19 
.94 
.66 
.93 

.68   T 

.03 

.11 

.05   .55 

T 
T 

.02 

T 

T 
.09 

.11 

.16 

. 

)3 

.10 
.27 

.30 

T 

.15 

T 

.25 

.02 

.09 

.04 

•  36 

•  20 

•  30 

.32 

.01 
.27 
.58 
1.17 

7   , 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 

4.32 

10.29 
5.31 
5.58 

.50 

.61   T     T 
.62        .12 
.52   .33   T 

.60 

1.30 
.77 
.63 

.25 

4.26 
1.49 
1.33 

.32 

.10 
.08 

.65 

.52 
.32 

.41 

1.07 

.15 
.09 

T 

.05 
.06 

T 

T 

.29 

T 
.06 

.08 

T 

.13 
.09 

.33 

•  90 
1,66 
1.61 

.20 

.35 

1.69 
.32 

GLENOALE  I  E 
GREENSBURG 
GREENS6URG  I  S 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 

7.19 
5.71 

6.70 
4.05 
4.05 

.18   T 

.19 

.05 

.33 

1.14 
.73 
.90 
.72 
.41 

.02  1.47 
.65 
.01   .63 
.01  1.31 
T     .84 

,03 
T 

.07 

.14 

.45 

1.22 

1.23 
.82 
1.42 

.08 
.15 
.13 

.18 

.12 

.05 
.42 

T 

1.10 
1.05 

.14 

T 

T 

1.02 
1.97 

T 

.23 
.56 

.05 

•  04 

2.10 
.46 
.62 

.01 
.10 

1.67 
.18 
.27 

.31 

LIBERTY 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

4.40 
3.97 
3.03 
4.22 
5.93 

.04 
T 

T 

.04   T 

.34 
.29 

T 

1.17 

.87 
1.35 

T 
T 

1.12 
1.04 
.99   .02 
T     .97 

1.52 

.03 
.02 
T 
T 

.20 

T 

.83 

.49 
.44 
.13 

.9' 

.11 
.41 

T 

.60 
.08 

.06 
.36 

.24 

.02 
.09 

.02 

T 

.30 

.20 

.13 

.99 
.65 

1.12 
.02 

.13 
.04 
.10 

.02 

.13 
.79 
.15 
1.39 

.03 

.72 

.04 

MILLERSTOWN 

MUNFOROVILLE 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

ROUGH  RIVER  DAM 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

3.10 

8.12 
4.92 
5.56 
5.46 

.20 

T 

.05 

.23 

.23 

.19 
1.50 

.58 
1.20 
1.37 

.83 
T     .85 
1.95 
1.03 
1.72 

.10 
.03 
.07 
.07 

.72 
.95 
.98 
1.05 
.'8 

.20 
.05 
.10 

.67 
.18 

.07 

.21 

T 

T 
.70 

1.95 

.11 

.10 

.10 
.17 

T 

.10 

,46 
■  87 
.09 
1.20 
.66 

.30 
1.56 
.29 

SCOTTSVILLE  2  SW 
SHEPHEROSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 

5.63 

3.28 
5.27 
4.44 
4.21 

.30 

.41 
.13 
.02 

.06 

1.40 
•  06 
.50 
.5' 

1.28 

1.24 
.92 

1.36 
.42 
.79 

.04 
T 

.15 

T 

.25 
.'0 
1.03 
1.11 
.83 

•  47 

.21 

T 

.14 

.03 

.65 

T 

T 
.03 

.90 
.06 
.91 
.66 

.09 

. 

15 

.08 

.12 

.07 

.41 

T 

.67 
1.99 

1.28 

1.07 
.16 

SLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

4.27 
4.16 
3.32 

3.04 
2.56 

.01 
.37 

.03 

T 
.34 

.28 
.57 

.23 
.19 

T 

.10 

.18  1.39 
1.54 
1.72 
1.64 

.99   .01 

.17 

.03 
.41 

•  03 

•  09 

T 

1.02 
.45 
T 

.22 
.33 

.44 
.31 
.59 

T 

T 

.42 

T 

T 

.13 

.06 

T 
T 

.97 
.60 
.05 

T 
T 

.11 
.19 

.19 

.03 

.17 

.09 
.11 
.01 

.38 

.26 

7    ' 

7   ! 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FALMOUTH  5  WNW 

3.27 
3.42 
4.34 
5.38 
6.51 

T 
.88 

.11 
.18 
.16 
.22 
.03 

1.34 

1.46 

1.04 

T    1.15 

T    2.46 

.10 
.02 
T 
.52 

.19 
.27 

.13 
•  37 

.03 

.25 
.25 
.'3 
.03 

.58 
.36 
.17 
.34 
.39 

.26 

.91 

.01 
.03 

T 

.02 

T 

.02 

.39 

.03 
.10 
.31 
.55 

.40 
•  35 

.17 
.12 

1.33 

.20 
.97 

.03 

.02 

.62 
.36 
.36 

.99 

.09 

FARMERS  1  WNW 
FLEM1NGSBURG 
FLEM1NGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 

4.33 
2.80 
2.81 
5.28 
3.41 

T 
.08 
T         T 
.05   T 

.60 
.16 

.55 

.10 

T     .98 
.05  1.36 
.37  1.23 
2.48 
T    1.80 

T 

.09 
•  07 

T 
•  04 

.56 
.09 
.45 

.56 
.09 

.37   T 

.40 

.78 
.38 

T 

1.12 
.07 

T 
.06 

.08 
.61 

.03 
.03 
.23 
.02 

.06 

T 

T 

.32 

.13 

.16 
.09 

T 

.20 
.02 

T 

.23 

.06 

7 

.35 

.10 

.60 
.36 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

4.07 
4.44 
4,61 
4.63 
2.78 

1.24 

T 

.06 
.62 

.12 

.10 
•  48 

.14   T 

2.00 
2.02 

T    1.28 
2.44 

.14 

.03 

.66 

.43 

.44 
.46 

.55 

.23 

.18 

1.45 

.04 

.72 

T 

.03 

.07 

T 

T 

.60 

.20 

.21 

1.10 

.54 

.53 
.39 
.91 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 

2.33 

3.99 
3.73 
5.27 
5.59 

.08 

.11 

T 

T 
.11 

.07 
.14 
.13 

T 

1.55 
1.93   T 

1.72 

2.17 

.50   .62 

.04 

.05 
.60 

.05 

T 

.08 

T 

.51 
.55 

.05 
T 

.63 

T 

.20 

.69 

.60 

.51 

.04 

.07 
.13 

.64 

.58 
.02 

.09 

.02 

.50 
.03 

T 

T 
.67 

•  16 

•  04 
1.20 

.06 

.93 
.36 

1.64 

MIDWAY 

MOUNT  STERLING 

OwENTON  2  S 

RICHMOND 

SALVISA  LOCK  6 

3.56 
2.51 

3.24 
4.60 
6.01 

.01   .03 
T          .16 
.14 

T 
T     T 

.03 

.02 
.42 
.25 

T    1.81 
1.02 
.60  1.19 
1.65 
T    1.56 

.07 
,13 
.12 

•  03 
.02 
T 

.02 

.36 
.48 
.28 
.16 

.55 

T          .08 

.35   T 

.50        .01 

T 

.12 

T 
.05 

.04 

.14 

.08 

T 

T 

.03 

.01 
•  03 

.15 
.43 

1.13 

.04 
.27 

T 
1.25 

.11 

.61 

•  01 
.26 

.03 

1.32 

.77 

.30 
.45 

SHELBYVILLE 
SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

4.27 
2.37 
5.64 
5.44 
4.25 

.18   T 

.05 
1.04   .04 

T 

1.02 
.57 
T 

.19 
.58 

1.72 
.58 
1.00 
2.14 
1.85 

T 
.21 

.32 

.09 

.07 

.16 

.48 

.19 
.59 

.48 

.35 

.50 
.49   T 

T 

T 

.15 

T 

.45 

1.14 
.03 

•  02 

1.85 

.12 

.12 

T 

•  01 

•  99 

•  62 

.02 
7 

.52 
.53 
.32 
.06 
.46 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

Station 

1 

1 

H 

1  | 

2 

3 

4  1  5   6 

7 

8 

9 

10 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25 

26   27 

28  |  29  [ 

30 

31 

VANBUREN 

3.01 

T 

.01 

.73 

T 

•  17 

.40   .17 

•  S3 

.13 

.10 

.47 

. 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

4.43 

.66 

.23 

.03 

2.15 

.26 

•  02 

.35 

•  24 

.40 

.07 

. 

wAYNESBURG  7  NE 

"•■01 

.04 

.69 

.95 

.12 

.56 

.20 

.59 

•  24 

.42 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

3. St 

.14 

.11   .01 

.02 

2.34 

.01 

.08 

.05 

.43 

.34        ,02 

.11 

T    . 

EASTERN  0* 

ASHLAND 

2.75 

T 

.21 

.14 

.46 

.03 

.30 

.26 

.77 

.34 

T 

.24 

BAR80URVILLE 

3.95 

.01 

1.54 

.36 

.21 

.55 

.40 

•  72 

T 

.16 

BAXTER 

6.26 

T 

T 

.08 

.10 

.77 

.11 

.39 

•  22 

.46 

.02 

.31 

•  02 

T 

.13 

.32   .40 

1.00 

1.69 

.02  ! 

BL»INE  I  W 

BUCKHOHN 

BURD1NE  2  NE 

4.64 

.38 

.05 

.35 

. 

.82 

1.75 

.02   .20 

1.02 

.05  . 

CLAY  CITY  1  WNW 

4.00 

.80 

1.03 

.38 

.32 

.55 

T 

T 

.52 

.40 

CUMBERLAND 

5.67 

.05 

T 

T 

.13 

.53 

.07 

.26 

.01  1.31 

.15                       .05 

1.00 

.63 

.03 

.05 

T 

.28   ,22 

T     ,90 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2.28 

.10 

.16 

.45 

.41 

•  28 

•13             .05 

.01 

.16 

.02   .01 

.62 

.06 

OELPHIA  1  E 

s.oo 

.03 

.01 

.18 

.38 

.04 

.14 

.64 

.68 

,06 

1.59 

.13 

.13 

.12 

.02 

.83 

DEMA 

3.68 

.10 

.02 

.17 

.47 

.44 

.07 

1.07 

.05 

.03 

.06 

1.32 

.06 

DEWEY  DAM 

4.29 

.01 

.05 

.42   .05 

.31 

.01 

•  05 

.76 

1.79 

•  12 

.01 

T 

.71 

ELKMORN  CITY 

5.57 

,*0 

.30 

.25 

1.20 

.42 

.40 

1.20 

4      «      A 

.53 

.85 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

3.54 

.01 

.03 

.68 

.60 

.23 

.07 

.45 

.03 

.50 

.40 

.18 

.36 

FREEBURN  2  Sw 

6. 36 

.20 

•  23 

.37 

.40 

1.09 

.11 

.47 

1.31   .06 

.10 

FRENCHBURG 

4.72 

.46 

1.37 

.05 

.77 

.75 

.08 

.02 

■  31 

.91 

GRAYSON  1  SE 

2.27 

.03 

•  55 

.07 

.04 

.02   .23 

■  76 

.03 

.37 

.17 

HAZARD  WATER  WORKS 

6.45 

.41 

.53 

.61 

.75 

1.70 

.07 

.57 

.05 

.85 

.19 

.72 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

5.42 

T 

.45 

1.00 

.77 

.60 

.94 

•  99   T 

T 

.35 

■  OT   T 

.25 

HYOEN 

4,05 

.03 

.12 

.45 

.64 

.03 

.42 

.20 

.92 

.06 

•  07 

.11   .06 

.94 

T    . 

JACKSON 

9.29 

.03 

.02 

.44   .01 

.84 

1.32 

.09 

.91 

1.12 

3.46 

.06 

.01 

.97 

.01  . 

JEREMIAH 

2.27 

.07 

.14 

.15 

.05 

.17 

.12 

.12 

•  12 

.20 

I.  07 

.06 

LLCYD  GREENUP  DAM 

2.43 

T 

.15 

.28 

•  46 

T 

.39 

T 

.79 

•  12 

.17 

.05 

T 

.04 

LONDON  FAA  AP 

5.02 

.85 

.12 

.05 

.49        T 

.56 

.11 

.27 

1.79 

T 

.24 

.20 

•  01 

.03 

■  30 

T 

LOUISA  2 

5.15 

T 

T 

.10 

T 

•  48 

T 

.53 

.44 

1.00   .09 

T 

T 

T 

.63       1.30 

■  49 

T 

.29 

MANCHESTER  *  SE 

3.62 

.20 

.33 

.72 

.11 

.69 

.41 

•  33 

.27 

.56 

MARTIN 

4,40 

.27 

.20 

•  53 

.55 

.94 

1.12 

.15 

T 

.12 

.32 

T    . 

MC  KEE 

5.99 

T 

.69 

•  85 

.38 

T 

1.57 

.64 

.04 

.34 

1.48 

MIODLESBORO 

3.21 

.01 

.11 

.05 

.66 

.78 

T 

•  19 

.33   T 

.06 

.02 

•  49 

•  04 

T 

■  20 

.31 

MONTICELLO 

4,07 

.13 

1.21 

.75 

.73 

.20 

•  44 

.09 

.23 

.29 

MOUNT  VERNON 

5,99 

.50        .05 

.93 

.04 

1.72   ,07 

1.18   .70 

•  20 

.60 

ONEIDA 

3,62 

.05 

•  48 

.82 

.05 

.95 

•  46 

.16 

.13 

.48 

PAINTSvILLE  1  5 

3.43 

T 

T 

.35 

.62 

1,20 

.94 

•  07 

.25 

PIKEvlLLE 

6. SI 

.39 

.17 

.24 

.89 

1,09 

.06 

•  11 

1.79 

.54 

.23 

.94 

.36 

RAvENNA  LOCK  12 

3.20 

T 

.26 

.34 

1.22 

.25 

.03 

T     .44 

.54 

,06 

.04 

5ALYER5VILLE  2  SE 

6.50 

.01 

.07 

.46 

.66 

1.07 

.66 

1.27 

.07 

.66 

.72 

.43 

SOMERSET  1  N 

5.61 

•  03 

.02 

1.62 

1.16 

.01 

T 

2.56 

.03 

.02 

.14 

STEARNS 

4.29 

•  05 

.58 

.10 

.38 

.31 

.12 

.21 

.56 

.10 

.13 

.78 

.97 

TOMAHAWK  1  WSW 

4.69 

T 

1.04 

.41   .03 

•  33 

.04 

1.52 

.68   .02 

.04 

.11   T 

T     T 

.47 

VANCEBURG 

3.86 

T 

.12 

.07 

.05 

.34 

.47 

.70 

•  23 

l.O 

.26 

.04 

.30 

.21 

WEST  LIBERTY 

6.35 

.10 

.67 

1.17 

.96 

.80 

.61 

.47 

.18 

.24 

.95 

WILLIAMSBURG  2 

3.12 

.04 

.03 

•  08 

.30 

•  59 

•  02 

.26 

.33 

•  03 

1.29 

■  03 

.12 

WILLOW  LOCK  13 

5,54 

.0* 

.30 

1.43 

.24 

.23 

.93   ,80 

.08 

.34 

■  03 

1.12 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1963    -    1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

BEAVER  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

Z 

- 

- 

- 

8ENT0N  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.5 
3 

2.0 
2 

10.5 

5 

CADIZ  LOCK  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.5 

5.0 

4 

3.0 
1 

14.5 

CALHOUN  LOCK  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

5.5 

4 

'- 

T 

- 

COBB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

" 

- 

- 

DUNDEE  4  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10 

10.8 

.8 
2 

; 

DUNMOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.1 
3 

12.2 
8 

T 

19.3 
11 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.5 

- 

1.0 

- 

ELKTON  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
4 

9.5 
9 

T 

IS. 5 

13 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
6 

5.5 
6 

- 

- 

FRANKLIN  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

13.0 

3.0 
1 

" 

GOLDEN  POND  8  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

" 

- 

T 

- 

GREENVILLE  2  w 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

9 

2 

- 

HARTFORD  6  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.5 

4 

7.0 

7 

T 

T 

12.9 
11 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.8 
5 

6.0 
5 

3.0 
2 

T 

IS. 8 
12 

HICKMAN  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

I 

1.0 

.5 

- 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.1 

7 

5.0 
5 

.5 

13.6 
12 

LOVELACEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

T 

2.0 

- 

MAD1S0NVILLE  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3 

- 

T 

T 

- 

HAYFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

1.5 
2 

T 

" 

MIL8URN  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

MURRAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.2 

7 

1.4 
2 

T 

T 

7.6 
9 

OLNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

T 

: 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.8 
6 

7.5 
8 

3.0 
1 

T 

16.3 

15 

OWENSBORO  DAM  46 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

'  5.0 
5 

10.0 
9 

1.5 

1 

T 

16.5 

15 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 
5 

3.0 
4 

T 

T 

8.0 
9 

PADUCAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.0 
4 

- 

T 

T 

: 

PARADISE  STEAM  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

: 

: 

~ 

~ 

1 

: 

: 

PRINCETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

6.2 

4 

" 

" 

1 

ROCHESTER  LOCK  3 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.3 
5 

10 

T 

15 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

1 

~ 

SEBREE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

3.5 

T 

T 

9.5 

UNIONTOWN  DAM  49 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

4.0 
6 

.5 

2 

: 

CENTRAL  02 

ADOISON  DAM  45 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

6.5 
10 

12.0 
9 

.3 

T 

18.6 
19 

ALBANY  4  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

5.4 
6 

5.5 
3 

8.0 
3 

T 

13 

ANCHORAGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

7.0 
4 

12.0 

7 

10.0 
4 

T 

29.1 

15 

See  reference  notes  follovlog  St« 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1963    -    1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.9 

9.0 

5.5 

.5 

T 

25.8 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

7.5 

10.0 

6.3 

23.8 

B0NN1EVILLE  4  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.0 
9 

10.5 
8 

3.0 

T 

20.5 
16 

BOWLING  GREEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 

- 

2.0 

- 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.9 
6 

14.2 
8 

1.9 

T 

25.0 

14 

BRADFORDSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

BROWNSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5 

10 

1 

T 

16 

BURKESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

7 

7 

3 

T 
1 

18 

CAMP8ELLSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

11.5 
5 

8.2 
8 

5.7 

1 

.7 

26.3 
14 

CANEYVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.5 
9 

13.0 
9 

1.7 
2 

T 

20.2 
20 

CECILIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.0 

12.0 

5.5 

.3 

- 

CLERMONT  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

EDMONTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

- 

10.0 
8 

6.0 

2 

I 

ELIZABETHTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

FALLS  OF  ROUGH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

T 

- 

GAMALIEL  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.2 
4 

7.0 
4 

1 

9 

GLASGOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

7.7 
9 

- 

1 

T 

- 

GLASGOW  WKAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

9.2 

5 

8.0 

7 

5.3 
1 

T 

23.0 
13 

04.ENDALE  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

5.8 

T 

- 

GREENS8URG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.5 
12 

8.0 
10 

5.0 
1 

T 

23.  S 
23 

GREENSBURG  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 
12 

9.0 
11 

.5 

1 

19.  S 

24 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.4 

4 

14.2 
9 

3.0 
3 

.1 

2*.T 
16 

LEITCHFIELO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.1 

10 

12.5 
10 

2.8 

2 

.1 

21.5 

LIBERTY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

14.0 
12 

6.0 
6 

8.0 
4 

T 

28.6 
22 

LOUISVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

12.5 

5.5 
2 

- 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.1 
8 

1S.1 
9 

7.7 
2 

.2 

30.1 
19 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
9 

11.0 
9 

5.0 

2 

T 

22.0 
20 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

7.0 
10 

12.0 
12 

2.5 

T 

21.5 
22 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.9 
6 

9.1 
9 

1.6 
2 

T 

16.6 

17 

MUNFORDVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5 

12.5 

9 

2.0 
1 

.5 
1 

16 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROUGH  RIVER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.0 
9 

11.0 

7 

4.0 
1 

23.0 
17 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.7 

7 

12.5 

8 

7.0 
2 

28.2 

17 

SHEPHEROSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.9 

14.5 

1 

- 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

7.8 

4 

7.0 
5 

5.0 
1 

T 

21.3 

10 

WOLF  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

" 

- 

7.4 
2 

1 

- 

rfOODBURY  LOCK  4 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.5 
5 

11 

.5 

1 

17 

following  Station  Index. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1963   -  1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

4 

4.2 
6 

- 

.4 

- 

BEREA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

10.1 
16 

- 

10.5 

5 

.4 
1 

- 

CARROLLTON  LOCK  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11 

- 

3 

I 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 

7 

- 

8.0 

4 

■X 

- 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 

7.6 
12 

15.3 

11 

6.7 
3 

1.3 

T 

33.2 
26 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

12.4 
13 

10.0 

10 

9.4 
6 

33.3 

30 

CYNTHIANA  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

9.5 

13 

10.0 

11 

7 

32 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
2 

9.5 
12 

10.5 
10 

10.2 

7 

1.0 
1 

32.7 
32 

DIX  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

7.6 
2 

- 

FALMOUTH  5  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10 

9.4 
10 

6.0 
4 

24 

FARMERS  1  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
2 

8.2 
11 

11.5 
10 

12.2 
9 

32.4 
32 

FLEMINGSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.2 
1 

9.5 
12 

6.8 
9 

10.7 

7 

30.2 
29 

FLEMINGS8URG  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

10.5 

- 

- 

FORD  LOCK  10 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

9.5 

10 

10.0 
10 

11.2 

5 

31.4 
25 

FRANKFORT  LOCK  4 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.3 
9 

14.8 

9 

4.0 
3 

T 

25.1 

21 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
2 

8.4 

11.5 

7.8 

29.2 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

15.2 

11 

- 

- 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

11 

11.5 
11 

8 

T 

31 

KEENE  1  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.4 

- 

11.0 
13 

7.0 

1.0 

1 

- 

LA  GRANGE  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

5.5 

12.4 

7.2 

T 

- 

LANCASTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

8.2 

10.8 
10 

12.0 
9 

.3 

32.3 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

- 

- 

- 

T 

- 

LOCKPORT  LOCK  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

9 

10 

2 

- 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

15 

11.2 
11 

8 

- 

MIDWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

>  8.3 

10 

12.0 

10 

5.5 
5 

T 

25.8 
25 

MOUNT  STERLING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

19 

13 

12.8 

9 

2.0 
2 

^ 

OWENTON  2  S 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

.3 

6.7 

15.0 

6.0 

28.0 

RICHMOND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.2 
2 

9.3 
12 

10.5 
9 

16.0 

10 

1.5 

42.5 
33 

SALVISA  LOCK  6 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

10 

12.4 
11 

9 

.5 

1 

31 

SHELBYVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

7.5 
11 

10.0 
10 

6.5 

7 

T 

28 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

6.0 
11 

8.0 
11 

5.5 
5 

T 

- 

TAYLORSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.3 
11 

13.0 

11 

6.8 
4 

.5 

27.6 
26 

TYRONE  LOCK  5 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

8 

11.5 
9 

6 

T 

23 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

10.7 
9 

10.2 
8 

7.4 
6 

T 

29.3 

24 

VANBUREN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

: 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

4.5 
10 

12.0 
10 

3.0 
2 

: 

WAYNESBURG  7  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

13.0 
16 

1 

9.0 
9 

10.0 
6 

.5 

1 

T 

i 

36.5 

33 

Sec  reference  i 


i  following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season    of    1963    -    1964 


July 


August 


September 


November 


December  |     January 


February 


April 


May 


June  Total 


WILLIAMSTOWN  3  NW 

EASTERN  04 
ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  1  W 

BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DELPHIA  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

ELKHORN  CITY 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 

GRAYSON  1  SE 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

MANCHESTER  4  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDDLES80R0 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON 

ONEIDA 

PAINTSVILLE  1  S 

PIKEVILLE 

RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  SE 

SOMERSET  2  NE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  OD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


6.7 
12 


6.0 

1 


13.3 
3 


2.0 

1 


3.0 
1 


2.5 

1 


4.5 
1 


4.0 
1 

T 

3.3 
1 

1 
1.5 


7.0 
12 


8.5 
13 


13.5 
17 


11 
8.0 


10.8 
13 


13.1 

10 


11.2 

7 

8.2 

9.0 
8 

13.0 

8.0 

10 

11.0 
12 


6.6 

8 


8.5 

8.5 
3 

8.6 

11.5 

11.5 
10 

11.0 
6 

8.0 
5 

3 

- 

14.5 
6 

7.5 
11 

5 

7.1 
10 

6 

10.0 
10 


6.5 

7.0 


11.5 

7 


10.0 
11 


10.0 
12 

11.3 


9.0 
10 


5 
13.1 


8 
28.4 


12.0 
3 


7.3 
3 


7.5 
5 


13.0 
12 


3 
10.5 


5 

11.8 
6 

11.5 
2 

9.8 


1.0 

1 


1.2 
1.5 


1.0 
1 


T 
3.7 


1.0 
1 


T 

1 

1.0 


1 

.5 

1 

T 
1.0 


26.8 
30 


33 
42.6 


36.0 
31 


22.2 

17 

33.1 
19 

19 


39.5 

28 


32 
23.9 


34.6 
30 


28.8 
17.5 


22 

29.0 


33.8 
12 


folioBlnf  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1963    -    1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 



December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

SOMERSET    1    N 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

2 

10 

9 

2 

.6 

23 

STEARNS 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

" 

- 

- 

- 

T 

- 

TOMAHAWK    1    WSW 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

- 

- 

- 

- 

6.0 
2 

12.4 
15 

10.9 
12 

22.0 

9 

.8 

2 

- 

VANCEBURG 

SNOWFALL 
1    IN   ON    GD 

- 

6 

10.6 
11 

10 

- 

WEST    LIBERTY 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

9.2 
10 

10. A 
11 

13.0 
6 

T 
1 

32.6 

23 

WILLIAMSBURG    2 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

T 

" 

" 

- 

- 

WILLOW    LOCK    13 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

1 

: 

- 

- 

.s 

~ 

reference  notes  following  Station  lodes, 
-  90  - 


Dl 

UL 

Y 

TE 

M] 

3E] 

SA 

TU 

RE 

:s 

KENTUCKY 
JULY  1964 

Station 

Day 

ofM 

onlh 

O) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 

MAX 

MIN 

BEAVER  DAM 

MAX 

MIN 

as 

65 

90 
65 

95 
65 

85 

64 

83 
52 

85 
56 

95 
61 

93 
66 

89 

65 

88 
64 

87 
60 

81 
67 

76 
60 

84 
52 

89 
56 

91 
58 

90 
65 

93 
64 

84 
67 

90 
65 

91 
66 

93 
69 

94 
67 

95 

70 

95 
68 

92 

69 

92 
68 

94 
68 

89 

70 

69 
65 

90 
63 

89.3 
63,9 

BENTON  2 

MAX 

MIN 

B8 
62 

91 
63 

95 
65 

90 

61 

86 
54 

80 
59 

95 

67 

90 
70 

90 
68 

89 
65 

86 
63 

80 
66 

78 
56 

85 

51 

91 
55 

92 

60 

69 

64 

95 
67 

88 
68 

93 
67 

92 
66 

91 
66 

94 
66 

94 
68 

96 

67 

95 
66 

92 
69 

93 

70 

90 
73 

91 
69 

93 
68 

90.1 
64,5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

86 
64 

91 
69 

93 
69 

66 

67 

81 
60 

B6 
67 

95 
69 

90 
71 

90 
67 

88 
68 

89 
66 

79 

65 

76 
58 

85 
56 

90 
63 

92 
65 

90 

70 

92 

70 

85 
66 

90 
69 

92 

70 

92 

69 

94 
72 

93 

74 

95 
72 

93 

71 

93 

71 

93 
73 

94 

75 

89 
68 

91 

71 

89,5 

68,0 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

MIN 

80 
63 

82 

61 

93 

62 

95 
60 

89 
60 

85 
56 

79 
61 

94 

71 

89 

68 

91 
66 

90 
64 

67 
69 

79 
52 

76 
52 

84 
52 

90 
62 

92 
66 

94 
65 

95 
68 

85 
68 

90 
66 

93 
63 

91 
66 

94 

70 

95 
68 

96 
68 

93 

71 

91 
71 

95 
72 

91 

68 

90 
70 

89.3 

64.6 

GREENVILLE  2  V 

MAX 

Mm 

85 

66 

90 

70 

95 
67 

87 
65 

83 
54 

78 

58 

93 
64 

93 
70 

92 

65 

89 
66 

90 
62 

85 
69 

77 
59 

83 
55 

89 
57 

91 
61 

90 
65 

91 
66 

87 
69 

90 
66 

92 
69 

91 
69 

94 
66 

93 
69 

86.7 
64,5 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

MIN 

88 
65 

93 
65 

95 

68 

85 
65 

83 
5* 

79 
61 

94 
66 

90 
66 

92 

63 

90 
65 

66 
62 

79 
66 

79 
58 

83 
58 

89 
60 

91 
63 

91 
68 

92 

67 

87 
66 

90 
67 

94 
66 

93 
68 

95 
68 

96 
72 

96 
71 

94 
68 

94 
68 

91 
72 

93 
73 

89 
63 

92 

67 

69.8 
65,6 

HICKMAN  1  E 

MAX 

MIN 

88 
66 

92 
68 

98 
69 

92 
66 

90 
62 

85 
63 

99 

70 

94 
70 

92 

67 

91 
67 

87 
64 

77 
70 

78 
56 

86 
55 

91 
59 

93 
63 

94 
65 

96 
64 

93 

73 

94 
70 

95 
68 

87 
70 

95 
70 

95 

71 

97 
69 

96 
69 

95 

70 

95 
73 

88 
74 

93 

70 

95 

70 

91.6 

67.1 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

81 
66 

90 
66 

94 
66 

97 
67 

90 
58 

88 
60 

80 
62 

93 
71 

92 

69 

94 
68 

92 
63 

87 
67 

79 
57 

79 
52 

85 
56 

92 
62 

94 
66 

91 

67 

93 
67 

85 
67 

91 
68 

94 
69 

88 
68 

94 
71 

96 
70 

92 

69 

91 
69 

90 
70 

94 
72 

92 

70 

92 
69 

90.0 
65.9 

LCVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

89 

64 

94 
66 

95 
67 

92 
68 

88 
58 

81 

60 

97 
68 

90 
71 

91 

71 

91 
70 

87 
66 

78 
69 

78 
55 

85 
53 

92 
57 

91 
61 

94 
65 

90 
69 

93 
69 

94 
65 

95 
68 

93 
68 

97 
69 

95 
71 

97 
68 

96 
68 

93 
71 

94 
71 

93 
73 

92 
68 

98 
69 

91,4 
66.3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

MIN 

85 

63 

91 
64 

93 

69 

90 
63 

86 
54 

81 
58 

93 

61 

92 

68 

89 
63 

68 

65 

88 
61 

78 
66 

76 
58 

63 
55 

69 
58 

93 

59 

91 

65 

92 
65 

88 

67 

91 
64 

93 
68 

92 
66 

95 
66 

95 
65 

93 

69 

92 

67 

91 

70 

92 

70 

91 
73 

90 
65 

91 
65 

89.4 
64.3 

MAYF1ELD 

MAX 

MIN 

89 

67 

93 
67 

94 
63 

91 
69 

88 
62 

79 
61 

94 
69 

90 
71 

91 
71 

91 
68 

84 
67 

74 
69 

78 
56 

84 
57 

89 
62 

91 
65 

92 
69 

95 
67 

86 
71 

90 
69 

94 
69 

93 
69 

94 
68 

94 
73 

96 

70 

93 
68 

91 
73 

91 
74 

95 

70 

93 

70 

94 

71 

90,0 
67,6 

MURRAY 

MAX 

MIN 

80 
67 

87 
70 

89 
68 

92 
71 

90 
60 

86 
64 

77 
62 

91 
73 

88 
70 

69 

68 

68 
67 

85 
70 

76 
57 

76 
55 

81 
59 

87 
66 

90 
68 

91 

67 

92 

70 

63 
69 

88 
71 

90 
67 

89 
70 

92 
72 

93 

70 

93 

68 

92 

73 

91 
72 

91 

74 

82 

70 

90 
72 

87,4 
67.7 

OWENSBORO  2  M 

MAX 

MIN 

89 

65 

93 

65 

93 

68 

87 
66 

86 
55 

83 
62 

94 
64 

88 
66 

90 
63 

90 
66 

87 
63 

83 
67 

78 
60 

82 
56 

89 
60 

92 
61 

89 

67 

92 

67 

87 
67 

93 

67 

94 
69 

96 
69 

97 

70 

97 
73 

97 

70 

96 
71 

95 

70 

93 
71 

92 
72 

92 

64 

92 
68 

90,5 
65.9 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

86 
65 

92 
68 

93 

TO 

88 

70 

83 
61 

77 
64 

95 
70 

89 
71 

90 
71 

87 

71 

84 
66 

77 
64 

76 
58 

84 
59 

88 

64 

88 
64 

90 
69 

92 

67 

86 
70 

88 
70 

91 

70 

91 
70 

94 
69 

92 
72 

94 
72 

93 

71 

91 
74 

91 
72 

90 
75 

90 
68 

94 
70 

88,5 
68.3 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

87 
64 

94 
68 

95 
68 

89 
65 

84 
64 

81 
63 

95 

69 

95 
71 

90 
69 

89 

70 

68 

67 

79 
69 

78 
57 

85 
56 

90 
60 

92 

63 

93 
69 

93 

67 

68 

67 

89 
69 

93 
69 

92 
68 

94 
69 

95 
72 

96 

71 

94 
70 

94 
72 

93 
72 

91 
75 

90 
69 

95 

72 

90.4 
67,6 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

MIN 

82 
65 

90 
64 

96 
66 

84 
57 

81 
51 

79 
54 

94 
62 

89 
66 

90 
62 

88 
62 

67 
59 

75 

64 

73 
53 

82 
53 

69 
55 

90 
58 

90 
63 

93 

64 

82 
66 

92 

64 

91 

67 

93 

68 

94 
65 

96 
67 

95 
67 

91 
67 

92 

68 

92 

67 

91 
70 

88 

64 

89 
62 

88,3 
62.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

87 
62 

93 
64 

96 
65 

88 
66 

85 
55 

83 
59 

94 
61 

92 
67 

92 

63 

91 
66 

88 

63 

63 
69 

79 
56 

67 
58 

93 

56 

94 
61 

90 
65 

96 
64 

85 
68 

92 

67 

97 
68 

93 

69 

92 
62 

96 
70 

96 
69 

93 

69 

87 
71 

92 
69 

92 
72 

95 
68 

98 
69 

90.9 
64,9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MB) 

92 

68 

92 

68 

93 
69 

92 
66 

93 
56 

89 
57 

82 
60 

95 
66 

92 

68 

93 
66 

90 
61 

90 
68 

77 
62 

60 
52 

62 
57 

93 
62 

96 
65 

95 
65 

94 
70 

91 

67 

93 
66 

91 
68 

91 
66 

90 
70 

92 

70 

92 
69 

91 
71 

92 
69 

93 
76 

93 

70 

90 
69 

90.6 
65,8 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

MAX 

MIN 

83 

65 

86 

63 

90 
66 

80 
65 

78 
54 

77 
56 

78 
61 

82 
62 

83 
61 

82 
61 

84 
61 

76 
65 

73 
60 

79 
55 

64 
58 

86 
59 

87 
65 

89 
62 

86 
64 

88 
66 

90 
67 

90 
65 

92 
68 

92 
68 

91 
69 

90 
67 

89 
69 

88 

70 

64 
70 

63 
61 

83 
61 

84,6 
63.4 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

MIN 

83 
68 

91 
67 

95 

65 

84 
70 

85 
53 

84 
58 

85 
62 

86 
63 

86 
65 

86 

62 

87 
61 

80 
66 

77 
59 

83 
52 

86 
58 

87 

58 

90 
65 

91 
60 

89 
65 

90 
65 

91 
68 

92 

66 

94 
69 

94 
70 

94 
69 

92 

69 

93 
70 

93 
69 

89 
70 

85 
63 

85 
60 

88.0 
64.0 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

85 

65 

83 
65 

88 

67 

95 
65 

85 
56 

82 
55 

85 

64 

90 
62 

88 
67 

90 
65 

88 
62 

87 
67 

78 
62 

78 
52 

83 
57 

88 
64 

90 
67 

92 

65 

93 
68 

87 
65 

91 
67 

93 
66 

92 
67 

95 
69 

97 
68 

93 
68 

91 
69 

94 
67 

92 
72 

91 
69 

87 
67 

88.7 
64,9 

BONNIEVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

80 
63 

89 
64 

94 
67 

81 
64 

84 
48 

80 
50 

88 

58 

88 
64 

87 
63 

85 
58 

86 
62 

84 
64 

75 
56 

82 
48 

86 
52 

88 
58 

90 
64 

90 
68 

66 

66 

90 
62 

92 
63 

93 
64 

94 
65 

94 
66 

92 

64 

91 
65 

93 
66 

94 
65 

63 
67 

86 

63 

87 
59 

67,5 
61,5 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

8* 
67 

91 
67 

97 
69 

87 
66 

84 
57 

83 
57 

94 
64 

91 

70 

92 
69 

87 
68 

90 
65 

79 
67 

60 
59 

85 
55 

89 
58 

91 
64 

90 
67 

91 
68 

68 
72 

90 
66 

95 
68 

90 
69 

95 
69 

96 
71 

93 
71 

91 
69 

93 

70 

96 

70 

89 
73 

90 
73 

91 
67 

69.7 
66,6 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

81 

64 

88 

67 

91 
66 

84 
66 

82 
55 

83 

56 

84 
61 

85 
65 

87 
67 

86 
62 

85 
61 

82 
64 

77 
57 

80 
55 

85 
59 

89 
60 

89 
66 

92 

63 

91 
66 

90 
65 

92 

67 

99 
66 

94 
69 

95 

69 

94 
69 

90 
68 

92 
67 

92 

68 

87 
70 

87 
69 

89 

61 

87,8 
64,1 

CECILIA 

MAX 

Mm 

90 
60 

91 
62 

90 
65 

89 
65 

85 
54 

84 
51 

82 
53 

88 
57 

88 
61 

85 
63 

84 
59 

82 
60 

74 
59 

75 
52 

64 
56 

85 
56 

88 
60 

69 
60 

90 
61 

89 
63 

90 
65 

93 
66 

93 
68 

94 
72 

94 
68 

94 
68 

93 
69 

92 
67 

93 
71 

86 
63 

85 
61 

87.7 
61.8 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

84 
66 

88 
64 

93 

66 

84 
65 

85 

52 

82 
53 

84 
58 

86 

61 

85 
62 

85 
60 

86 
60 

82 
65 

76 
59 

82 
53 

87 
57 

90 
58 

89 

63 

90 
60 

68 

64 

91 
63 

90 
65 

94 
64 

95 
67 

95 

68 

95 
68 

94 
68 

93 
68 

94 
68 

89 
70 

88 
61 

86 

59 

88,1 
62.4 

ELI2ABETHT0WN 

MAX 

Mm 

Glasgow  wkay 

MAX 

Mm 

81 
64 

88 
69 

92 

67 

83 
66 

80 
57 

82 
56 

90 
61 

85 
68 

86 
68 

84 
65 

65 
63 

79 
67 

76 
61 

81 
52 

87 
57 

89 
62 

89 

66 

90 
64 

87 
69 

88 
66 

90 
68 

90 
67 

92 

69 

94 
72 

94 

70 

91 
69 

93 

70 

93 

68 

86 
72 

87 
71 

87 
65 

87.1 
65,5 

GREENSBURG 

MAX 

Mm 

85 

65 

86 

65 

89 
65 

91 
67 

85 
54 

83 
55 

81 
60 

85 
65 

88 
67 

89 
62 

85 
61 

85 
63 

74 
59 

78 
53 

81 
55 

87 
59 

90 
65 

91 
63 

92 
66 

89 
66 

89 
68 

90 
66 

91 
67 

95 
67 

94 
69 

94 
68 

90 
68 

91 
69 

92 

70 

87 
71 

87 
60 

87.5 
63.8 

IRVIN6T0N 

MAX 

Mm 

84 

67 

89 
63 

94 
66 

82 
66 

82 
53 

82 
57 

90 
60 

85 
63 

85 
63 

85 
63 

66 
60 

80 
58 

76 
60 

62 

54 

88 
59 

91 
59 

89 

68 

91 
63 

87 
67 

91 
65 

91 
67 

92 
67 

92 

69 

94 

69 

94 

78 

92 

68 

92 

78 

92 

70 

90 
72 

89 
64 

86 
61 

87.9 
64,4 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

81 
66 

89 

68 

93 

69 

82 
66 

82 
57 

78 
60 

91 
65 

87 
66 

86 
66 

85 
62 

84 
64 

79 
66 

74 
62 

81 
55 

86 
60 

85 
65 

68 

67 

89 
67 

83 

to 

88 
62 

89 
70 

90 
70 

91 

70 

93 

74 

92 

71 

89 
70 

92 

72 

92 

71 

87 
71 

86 
67 

87 
64 

86.4 
66.2 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

•  5 

71 

91 
67 

96 
72 

84 
67 

84 
59 

83 
59 

83 
64 

89 
64 

87 
65 

88 
64 

89 
67 

79 
65 

78 
62 

83 
61 

89 
64 

93 
64 

92 
68 

92 

67 

92 

70 

93 

68 

96 

74 

96 
72 

98 
76 

97 
75 

98 
75 

96 
73 

95 

73 

94 
76 

93 
74 

90 
68 

86 
68 

90.0 
68.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

83 
68 

89 
65 

93 
69 

83 
65 

82 
54 

80 
57 

82 
62 

87 
62 

86 
64 

85 
65 

86 
63 

77 
65 

77 
59 

82 
56 

87 
60 

90 
61 

89 

67 

89 
64 

69 
68 

91 
66 

93 

70 

93 

67 

94 

71 

94 
71 

94 
72 

91 

70 

93 

71 

91 
72 

89 
73 

86 
63 

87 
65 

87,5 
65.3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

79 
63 

85 
65 

93 
67 

82 
63 

80 
53 

80 
56 

89 
62 

88 

65 

86 
64 

83 
61 

83 
60 

82 

60 

75 

60 

80 
56 

85 
57 

88 
61 

88 
66 

86 
64 

85 
69 

88 
66 

88 
67 

88 

66 

89 
69 

90 

70 

88 
69 

87 
68 

90 
69 

90 
68 

81 

70 

84 
69 

86 
45 

85,4 
64,1 

NCLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

81 
66 

83 
64 

92 

76 

97 
70 

86 
54 

84 

54 

83 
69 

92 
68 

88 
67 

89 
63 

86 
61 

88 
65 

76 
63 

77 
57 

84 
55 

89 
60 

90 
65 

89 
62 

92 
67 

86 
65 

92 
69 

93 
65 

95 

64 

95 

69 

96 
67 

94 
69 

90 
69 

95 
67 

93 
67 

93 
65 

90 
64 

89,0 
64,7 

a  Notes  Following  Station  Inde: 
-    91    - 


Continued 

Dl 

YIL 

Y 

TE 

;mi 

=»E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

KENTUCKY 
JULY  1964 

Station 

Day  oi  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

Mm 

82 

66 

85 
65 

97 

66 

95 

65 

86 
53 

84 
5B 

80 
63 

92 
65 

92 

65 

89 

63 

89 
61 

66 
60 

78 
60 

75 
55 

85 
60 

90 
60 

91 
68 

86 
64 

90 
68 

90 
65 

91 

67 

93 

68 

94 
69 

91 
70 

98 

70 

95 
70 

92 

70 

93 

70 

93 
73 

90 
63 

90 
64 

89.1 
64,7 

SC0TTSV1LLE  3  SSW 

MAX 

Mm 

85 

64 

89 
68 

93 
67 

84 
64 

80 
58 

83 

60 

90 
65 

88 
64 

69 
67 

86 
66 

85 
63 

79 

67 

82 
56 

84 
60 

88 
61 

86 
66 

89 
66 

90 
66 

66 
69 

88 
67 

93 

68 

88 
67 

93 

68 

93 
70 

92 

72 

87 
67 

91 
68 

93 

70 

99 
70 

87 
67 

68 
68 

87.7 
65.8 

SUMMER  SHADE 

MAX 

Mm 

80 
64 

89 
66 

94 
63 

84 
66 

81 
54 

85 

52 

90 
60 

88 
67 

68 
67 

85 
62 

87 
60 

81 
63 

78 

58 

83 
52 

86 
57 

91 
60 

92 

64 

92 
62 

88 
66 

89 
64 

90 
65 

90 
64 

93 
67 

94 
67 

93 

68 

91 
67 

93 
66 

93 
67 

87 
68 

86 
68 

88 
62 

88.1 
63,1 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

86 
65 

80 
64 

88 
64 

93 
66 

84 
52 

82 
53 

85 
58 

86 
65 

87 
68 

89 
62 

86 

60 

87 
68 

75 
58 

78 
56 

82 
56 

87 

60 

90 
61 

92 

61 

91 
64 

92 
64 

89 
66 

90 
65 

91 
67 

93 

67 

94 
69 

91 
63 

92 
65 

94 
66 

92 

68 

69 
69 

88 

69 

87.8 
63.2 

8LUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

78 

68 

85 
67 

6  9 
68 

85 
65 

83 
63 

86 

65 

81 
63 

84 
64 

87 
68 

84 
61 

85 
59 

60 
66 

76 
58 

80 
56 

84 
63 

88 
58 

89 
66 

90 
70 

86 
72 

86 

67 

90 

68 

89 
66 

92 

70 

93 

70 

92 
66 

89 
69 

90 
69 

93 
69 

68 
71 

86 
71 

86 
61 

86,3 
65,7 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

83 
66 

86 
63 

92 

67 

86 
65 

82 
56 

80 
56 

78 
59 

81 
64 

81 
65 

82 
62 

85 
64 

83 

64 

75 
61 

60 
56 

85 
62 

88 
60 

88 

64 

87 

63 

89 
62 

89 
67 

91 
70 

90 
68 

93 
70 

91 
71 

92 
72 

92 
69 

92 

69 

90 

70 

92 
72 

84 
64 

63 
62 

86,1 
64,6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
63 

86 
62 

92 
65 

79 
55 

81 
53 

85 

52 

72 
58 

80 
63 

81 
61 

85 
58 

85 
59 

71 
62 

75 
57 

80 
56 

85 
60 

89 
60 

91 
61 

88 
63 

90 
63 

92 
62 

91 

66 

92 
62 

95 
69 

93 
69 

94 
65 

92 

67 

94 
66 

92 

69 

92 

70 

87 
60 

87 
63 

86.5 
61.9 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

90 
66 

84 
66 

89 
63 

94 
67 

83 

48 

85 

48 

91 
55 

76 
63 

85 

65 

84 
60 

84 
60 

88 
62 

72 
55 

76 
50 

82 
56 

86 
56 

90 
60 

90 
61 

92 
65 

90 
65 

90 
66 

94 
64 

94 
64 

95 

67 

93 
64 

94 
67 

92 
66 

95 
66 

95 
70 

88 
62 

86 
58 

88.0 
61.5 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

85 

66 

76 
63 

88 
64 

91 
65 

85 

51 

82 

53 

85 
57 

80 
60 

83 
62 

87 
60 

85 
58 

85 
60 

72 
55 

77 
51 

80 
55 

85 

58 

89 
64 

90 
61 

90 
64 

89 
64 

89 
64 

90 
63 

90 
65 

93 
68 

93 
65 

92 

66 

88 

66 

92 
67 

92 

66 

88 
66 

87 
57 

86,5 
61.5 

OIK  DAM 

MAX 

Mm 

85 

68 

88 
67 

93 
66 

82 
66 

82 
55 

85 
56 

84 
62 

83 
63 

65 
67 

84 
61 

85 
63 

84 

62 

74 
58 

79 
55 

85 
61 

88 
60 

89 
67 

91 

64 

68 
67 

88 
66 

90 
68 

90 
67 

93 
71 

93 
70 

93 
67 

89 
68 

91 
69 

92 

71 

92 
73 

85 
69 

85 
61 

86.9 
64,6 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

Mm 

82 
66 

86 

63 

92 
65 

80 
65 

83 
48 

85 
49 

72 
56 

82 
65 

80 
62 

83 
51 

86 
58 

83 
65 

74 
55 

79 
51 

85 

57 

89 
56 

90 
59 

90 
60 

92 

63 

91 
64 

93 
67 

93 
64 

94 
65 

94 
66 

95 
64 

93 
67 

94 
67 

91 
67 

91 

70 

85 
59 

85 
58 

86.8 
61.0 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

84 
68 

89 
67 

91 

64 

83 
68 

85 
50 

86 
50 

79 
57 

84 
63 

85 
65 

83 
62 

87 
59 

83 
65 

76 
59 

61 
54 

85 
54 

90 
56 

91 
58 

91 

64 

66 
65 

88 
69 

90 
67 

92 

64 

94 

68 

92 
68 

93 
67 

91 
67 

93 

68 

95 
68 

88 
68 

86 
65 

87 
57 

87.4 
62.7 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

Mm 

80 
67 

87 
68 

94 
65 

80 
67 

83 
51 

85 
55 

78 
58 

82 
64 

60 
65 

80 
61 

85 
60 

64 
64 

74 
56 

78 
54 

83 
60 

88 
60 

90 
61 

89 

64 

88 
66 

90 
67 

90 
66 

91 
65 

92 

69 

91 
70 

93 
66 

90 
69 

93 
69 

94 
70 

84 
70 

83 
60 

84 
61 

85.9 
63.5 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

85 

68 

78 
64 

90 
67 

95 
66 

83 
54 

85 
54 

82 

57 

79 
63 

65 
65 

86 
61 

84 
62 

86 
64 

72 

59 

76 
53 

81 
57 

81 
59 

91 
60 

89 
62 

90 
65 

91 
67 

90 
67 

93 
66 

94 
68 

96 
69 

94 
69 

92 
68 

91 
69 

93 
70 

94 
71 

86 

67 

87 
61 

87.1 
63.6 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
67 

88 

69 

93 

69 

84 
64 

86 
52 

86 
54 

79 
61 

85 
62 

85 
65 

83 
62 

84 
62 

74 

62 

75 

56 

79 
57 

84 
62 

88 
61 

88 
68 

90 

65 

69 
65 

88 
66 

89 
69 

89 
68 

91 
70 

92 

70 

90 

70 

88 

69 

90 
69 

89 

70 

63 
72 

84 
66 

85 

62 

85.7 
64,7 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

95 
67 

86 
66 

92 

66 

97 
64 

93 
53 

89 
53 

91 
54 

75 
60 

85 
65 

84 
62 

89 
62 

91 

64 

71 
57 

79 
54 

85 
68 

90 
60 

95 
61 

97 

62 

96 
59 

91 
68 

94 
66 

95 
67 

97 

68 

97 
69 

99 
67 

98 
66 

99 
67 

98 

70 

98 
70 

89 

63 

91 
60 

91,2 

62.8 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

84 
69 

85 
67 

90 
68 

87 
68 

81 
54 

83 
55 

81 
61 

82 

64 

81 

66 

81 
62 

82 
61 

82 

65 

72 

58 

80 

56 

81 
61 

85 
61 

66 
64 

87 
66 

82 

67 

84 
69 

87 
67 

88 
66 

90 
70 

90 
70 

90 

66 

86 
70 

90 

70 

91 

72 

69 
72 

82 
68 

82 
62 

84.5 
65.1 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

80 
64 

86 

61 

91 
64 

81 
64 

83 
50 

82 

50 

78 
56 

82 
63 

80 
61 

84 
57 

87 
57 

B0 

64 

75 

57 

80 
50 

82 
55 

91 
56 

90 
60 

89 
59 

91 
62 

91 
63 

92 
65 

93 
63 

95 
63 

94 
65 

94 
66 

92 
66 

94 
66 

90 
66 

87 
68 

87 
61 

87 
61 

86.7 
60,7 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

88 
68 

78 
66 

90 

65 

94 

67 

84 
55 

84 

56 

86 
60 

80 
63 

85 
67 

86 
60 

83 

59 

86 
67 

71 
57 

77 
53 

79 
59 

84 
60 

89 

66 

87 
64 

90 
66 

87 
66 

86 
66 

91 

65 

90 
69 

92 

70 

94 

67 

92 

67 

90 
69 

92 

69 

94 
72 

87 
70 

82 

62 

86,4 
64.2 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

85 
65 

78 
64 

88 
67 

92 
65 

80 
55 

81 
57 

79 
61 

78 

60 

85 

62 

84 

60 

82 
63 

84 
64 

72 
59 

76 

54 

79 
59 

84 
59 

88 

65 

87 

61 

90 
63 

88 
65 

90 
66 

92 

65 

91 
69 

93 
69 

93 
67 

92 
67 

91 
68 

91 
69 

91 

69 

85 
62 

84 
62 

85,6 
63.3 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

88 
66 

83 
63 

87 
62 

92 
64 

80 

55 

83 
55 

82 
57 

77 
59 

82 
65 

81 
59 

85 
63 

90 
64 

74 
62 

75 

56 

80 
57 

86 

60 

91 
60 

90 
63 

89 
64 

92 
65 

92 

68 

95 

67 

94 
67 

96 
69 

93 
67 

96 
70 

94 
69 

94 
70 

92 

69 

92 
66 

86 
66 

87.5 
63.5 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

77 
65 

85 
63 

89 
65 

80 

65 

79 

54 

82 
55 

81 
58 

82 

60 

83 
67 

83 
63 

82 

60 

76 

65 

74 
56 

77 
54 

82 

57 

87 
59 

89 

60 

87 

63 

84 
65 

88 
66 

89 
67 

86 
65 

90 
69 

91 
70 

96 

67 

88 

68 

90 
67 

89 

68 

85 

70 

84 
69 

84 
59 

84,5 
63.2 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

MAX 

Mm 

81 
65 

83 
65 

86 
68 

92 

64 

81 
55 

84 
60 

84 
59 

74 
62 

81 
63 

80 
59 

82 

65 

84 
67 

70 
57 

75 
56 

78 
61 

84 
63 

88 

67 

89 
63 

88 
65 

89 
65 

90 
67 

92 

66 

90 
70 

93 

71 

90 
69 

92 

68 

91 
69 

92 

71 

90 
70 

88 

63 

84 
62 

65.3 

64.4 

EASTERN  04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

89 

64 

90 
63 

95 
61 

94 
64 

82 
50 

8b 
50 

88 
55 

88 
55 

86 
55 

86 
53 

79 
58 

90 
63 

73 

58 

76 
55 

82 
57 

83 

58 

91 
60 

93 

63 

94 
64 

87 
66 

92 
65 

90 
66 

91 
67 

94 
68 

95 

67 

102 
67 

97 
61 

95 

68 

97 

67 

89 

65 

94 
58 

89.4 

61.0 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

84 
62 

89 

68 

91 
68 

89 
62 

68 
65 

82 
62 

86 
57 

88 
60 

52 

60 

62 

68 

67 

69 

68 

70 

69 

70 

68 

64 

67 

69 

70 

68 

65,2 

BAXTER 

MAX 

Mm 

91 
61 

84 
62 

83 

64 

89 
65 

82 
53 

82 
51 

86 
51 

87 
61 

84 
65 

85 
62 

64 
60 

67 
60 

74 
59 

76 
60 

80 
56 

87 
56 

84 
56 

89 
64 

81 
63 

74 
67 

82 
68 

84 

67 

88 

67 

91 
68 

92 

66 

88 
65 

88 

67 

92 
66 

68 
67 

86 

67 

83 

66 

64.9 
62.3 

BLAINE  1  W 

MAX 

Mm 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

85 
62 

86 
60 

92 

61 

88 

59 

86 
60 

89 
55 

92 
51 

85 
64 

88 
61 

85 

60 

89 
59 

61 
64 

74 
54 

68 
59 

79 
56 

82 
54 

69 
55 

63 
52 

78 
56 

83 
64 

85 
63 

88 
65 

91 
65 

91 
66 

87 
64 

89 
60 

90 
65 

90 
62 

88 
66 

85 

65 

89 

67 

86,3 

60,5 

DEMA 

MAX 

Mm 

84 

67 

87 
66 

93 
67 

85 
66 

84 
55 

87 
53 

89 

57 

86 
65 

88 
66 

83 
63 

87 
64 

80 
67 

79 
62 

83 
59 

69 
56 

88 

60 

92 

64 

89 
65 

63 
67 

89 
68 

87 
65 

91 
67 

94 
69 

94 
70 

92 
68 

92 
67 

95 
69 

95 
65 

68 
68 

87 

70 

88 
59 

88,0 
64.3 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

88 
60 

88 
66 

86 

66 

91 
65 

84 
51 

84 
53 

86 
55 

86 
60 

84 
66 

86 
63 

82 
62 

86 
64 

76 
61 

76 
60 

80 
57 

86 
57 

88 
60 

87 

60 

88 
60 

90 
62 

88 
66 

88 
67 

68 
66 

92 
67 

93 
69 

94 
67 

90 
70 

92 
65 

92 

67 

87 
70 

65 

54 

86,9 
62.5 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

94 
62 

78 
66 

89 
63 

96 
68 

83 
49 

85 

50 

90 
55 

83 
63 

86 
64 

85 

61 

80 
60 

88 
61 

71 

57 

78 
55 

82 
56 

88 
58 

92 
59 

93 
63 

94 
60 

88 
62 

91 

68 

93 
65 

91 
66 

94 
69 

93 
69 

95 

68 

94 
67 

97 
69 

100 
70 

87 
65 

86 
56 

68,5 
62.1 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

88 

65 

88 
64 

92 

64 

88 

67 

85 

51 

86 

50 

85 
56 

84 
64 

87 
65 

85 
60 

86 
60 

66 
66 

77 
60 

84 
55 

87 
55 

89 

60 

91 
62 

90 
62 

88 
67 

67 
68 

85 
67 

88 
64 

92 

68 

92 

68 

92 

64 

90 
64 

92 

67 

93 
68 

92 
70 

86 

70 

97 
57 

87.8 
62.8 

HYDEN 

MAX 

Mm 

88 

64 

80 

64 

87 
65 

92 
65 

83 
54 

82 
52 

87 
54 

88 
62 

85 
66 

82 
61 

85 
62 

67 
65 

79 
60 

76 
60 

82 
58 

88 

60 

89 
64 

90 
61 

87 
67 

82 

67 

88 
67 

89 
69 

90 
69 

91 
69 

92 

66 

92 
65 

89 

67 

94 

67 

92 

68 

88 
68 

84 
60 

86,8 
63.4 

JACKSON 

MAX 

Mm 

60 

66 

66 

65 

54 

53 

53 

69 
57 

36 
65 

87 
64 

83 
63 

86 

63 

75 
61 

78 
57 

81 
68 

87 
58 

87 
59 

90 
65 

88 

65 

82 

67 

87 

69 

89 
68 

90 
65 

92 

69 

92 
68 

92 
66 

90 
67 

94 
69 

93 
70 

86 

70 

86 
57 

86.3 
63,1 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

77 
64 

82 
63 

88 
61 

81 
61 

79 
54 

83 
50 

84 

57 

83 
65 

84 
65 

82 
59 

82 

57 

71 

62 

74 
57 

79 
52 

83 
54 

83 

58 

86 
59 

86 

61 

76 
64 

82 

64 

84 
62 

86 
65 

69 
67 

90 
66 

69 
66 

86 
63 

89 
63 

90 
66 

88 
69 

84 
63 

85 
57 

83.5 

61.1 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

Mm 

80 
66 

85 
64 

91 
65 

82 
65 

81 
52 

86 

49 

87 
56 

84 
65 

67 
66 

84 
59 

67 
62 

60 
66 

77 
60 

81 
59 

85 

55 

88 
59 

90 
63 

89 
59 

85 
66 

85 
68 

88 

66 

89 
68 

92 
69 

93 
69 

93 
67 

91 
64 

94 

67 

94 
66 

90 
67 

84 
68 

67 
57 

66,7 
63.0 

MC  KEE 

MAX 

Mm 

86 
65 

76 
59 

86 
63 

90 
66 

81 
50 

81 

48 

84 
55 

82 
62 

82 

65 

85   82 

58   58 
See  Reiere 

84 

60 

ncoN 

72 

59 
jlea  Fo 

75   80 
54   52 

lowing  Stati 

85 
55 

87 
59 

69 

6  0 

88 
62 

81 
65 

85 
64 

85 
62 

88 
66 

91 

67 

91 
63 

91 

64 

88 
65 

91 
66 

92 

69 

84 

70 

83 
54 

64.7 
60.6 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY    1964 


Day 

ot  Month 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MIDDLE SBORO 

MAX 

Mm 

90 

62 

85 

60 

84 
64 

93 

65 

83 

52 

82 
48 

90 
52 

92 
62 

88 
65 

87 
62 

82 
60 

89 
62 

73 

60 

77 
59 

82 
56 

88 

57 

83 
61 

90 
61 

83 

63 

75 
67 

87 
68 

84 
67 

89 
68 

91 
68 

92 

68 

92 

63 

88 
68 

94 
66 

91 
68 

89 
67 

86 
64 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

80 
66 

88 
66 

94 
64 

65 
65 

82 

54 

84 
52 

85 

60 

86 
65 

87 

70 

85 

64 

87 
59 

80 
66 

77 

59 

80 

56 

86 
56 

90 
62 

90 
63 

90 
63 

86 
65 

88 
64 

89 
66 

89 

64 

93 

67 

93 

67 

90 
68 

89 
65 

92 

65 

93 
68 

88 
71 

87 
69 

88 
60 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

83 

67 

87 
65 

90 
64 

B5 
67 

81 
51 

84 
52 

63 
63 

85 
66 

84 
61 

84 
59 

82 
66 

76 

59 

79 
54 

83 
57 

89 
57 

91" 

62 

88 
62 

84 
66 

85 
65 

89 

67 

88 
66 

88 
63 

91 
67 

92 
68 

91 

64 

69 
67 

91 

67 

90 
68 

90 
72 

86 

70 

87 
57 

PIKEVILLE 

MAX 

Mm 

66 

67 

89 

66 

93 
68 

87 
66 

85 
56 

88 
54 

91 

60 

89 
66 

90 
66 

85 
64 

90 
65 

80 
66 

79 

64 

85 
63 

90 
59 

89 
62 

93 
66 

89 
64 

80 
66 

89 

70 

91 
69 

90 

66 

92 

69 

94 

70 

91 

67 

92 

67 

94 
71 

94 

66 

89 
70 

88 

70 

90 
60 

SOMERSET  1  N 

MAX 

Mm 

60 
68 

88 
64 

91 
63 

86 
60 

80 
58 

84 
52 

84 

60 

85 
64 

87 
70 

84 
62 

84 
61 

79 
66 

75 

56 

78 
59 

84 
56 

68 
60 

89 
63 

86 
60 

88 
64 

80 
62 

89 
68 

88 
66 

90 
68 

92 

68 

90 
63 

88 
64 

91 
67 

91 

69 

89 
72 

85 
67 

85 
59 

STEARNS 

MAX 

Mm 

86 
65 

78 
64 

79 
62 

80 
64 

81 
54 

78 
62 

81 
60 

82 
64 

84 

65 

85 
62 

82 
64 

87 
65 

72 

60 

73 
55 

81 
54 

67 
59 

87 
64 

69 
63 

88 
64 

89 
65 

87 
65 

68 
64 

88 
66 

92 

67 

90 

66 

90 
64 

91 

65 

93 

68 

91 
69 

89 

67 

88 
62 

TOMAHAWK  1  MSW 

MAX 

Mm 

91 

61 

81 
63 

88 

62 

92 
64 

84 
49 

85 

48 

61 
51 

86 
59 

85 
63 

85 

61 

79 
61 

89 
61 

78 

60 

80 
55 

82 
51 

87 
52 

92 
59 

92 

60 

92 

63 

82 
66 

90 
64 

92 

65 

90 
65 

94 

64 

94 
65 

93 

64 

93 
65 

95 
63 

94 
63 

90 
66 

88 

50 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

86 
66 

89 
62 

94 
62 

92 

69 

87 
46 

89 

47 

85 

53 

86 
61 

85 
61 

85 
60 

90 
59 

85 

64 

76 
57 

87 
48 

87 
55 

91 
57 

93 
57 

93 

61 

89 

62 

92 
62 

93 

66 

94 
61 

94 
63 

94 
64 

95 
64 

94 
65 

94 
64 

96 
68 

89 
65 

85 
61 

86 
54 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

90 
60 

78 
63 

87 
64 

90 
64 

S3 
49 

85 
49 

65 
53 

85 
58 

85 
65 

85 
61 

79 
58 

88 
58 

7* 

59 

78 
55 

80 
53 

85 

55 

89 

58 

94 
60 

93 

61 

64 
65 

88 
65 

90 
63 

91 
65 

92 
68 

92 

66 

92 

64 

90 
67 

94 

68 

93 
67 

84 
67 

86 
54 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

87 

66 

80 
63 

84 
66 

92 
66 

82 
54 

82 
51 

87 
55 

90 
64 

86 
67 

86 
63 

65 
61 

87 
62 

75 
61 

77 
59 

83 
56 

87 
61 

85 
62 

90 
63 

89 

65 

82 
66 

88 
69 

89 
67 

88 
66 

87 
65 

89 
69 

90 
70 

92 
67 

94 
67 

90 
69 

90 
68 

87 
62 

EVAPORATION  AND  WIND 


86,4 
62.4 


87,1 
63,5 


86.3 
63.2 


85.8 
63.3 


85.0 
63.2 


87,9 
60.1 


89.6 
60.1 


86.7 
60.7 


86,5 
63.6 


Station 

Day 

Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  ! 

31 

WESTERN  01 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 

.10 

.15 

.26 

.40 

.21 

.31 

.12 

.16 

.34 

.31 

.33 

.39 

.13 

.11 

.48 

.48 

.21 

.17 

.30 

.20 

.28 

.29 

.25 

.20 

.45 

.28 

.22 

.18 

.28 

.13 

.38 

8.10 

WIND 

71 

23 

23 

39 

1? 

25 

28 

48 

32 

33 

11 

29 

62 

50 

56 

20 

20 

5 

6 

4 

15 

23 

19 

11 

14 

18 

12 

20 

34 

36 

24 

817 

MAX 

•  3 

91 

96 

97 

9? 

89 

■  1 

98 

92 

92 

93 

92 

80 

80 

90 

97 

101 

97 

98 

89 

95 

98 

97 

100 

100 

97 

102 

96 

97 

9; 

100 

93.8 

MIN 

71 

71 

70 

70 

68 

65 

64 

71 

72 

72 

69 

69 

62 

60 

61 

66 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

73 

75 

76 

71 

72 

75 

75 

75 

69 

69.8 

CENTRAL  02 

N0LIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 

.15 

.13 

.26 

.36 

.38 

.22 

.15 

. 

.35 

•  32 

.26 

.31 

.10 

.16 

.38 

.22 

. 

. 

.26 

.26 

.33 

.25 

.29 

.27 

.22 

.26 

.22 

.35 

.20 

.16 

.26 

7.84B 

WIND 

25 

10 

14 

33 

23 

13 

20 

60 

18 

29 

20 

23 

24 

41 

55 

29 

30 

37 

• 

• 

45 

38 

18 

15 

20 

24 

24 

30 

34 

31 

17 

800 

N0LF  CREEK  DAM 

EVAP 

.11 

.09 

.17 

.27 

.22 

.22 

.17 

.17 

.16 

.14 

.21 

.04 

.02 

.15 

.21 

.22 

.35 

.16 

.26 

.14 

.20 

.14 

.18 

.26 

.22 

.19 

.20 

.19 

.17 

.23 

.09 

5.55 

WIND 

28 

26 

21 

»3 

30 

28 

23 

42 

25 

27 

23 

29 

24 

15 

27 

22 

n 

21 

24 

24 

20 

25 

19 

20 

15 

24 

25 

14 

26 

25 

19 

751 

MAX 

94 

86 

97 

100 

94 

92 

92 

90 

95 

102 

97 

95 

79 

82 

92 

96 

91 

102 

102 

95 

97 

98 

99 

101 

104 

98 

99 

101 

96 

92 

94 

95,4 

MIN 

72 

72 

74 

72 

65 

65 

69 

72 

74 

72 

69 

73 

69 

68 

68 

70 

75 

75 

75 

74 

76 

77 

79 

82 

76 

73 

75 

76 

77 

71 

71 

72.8 

BLUE  GRASS  03 

D1X  DAM 

EVAP 

.23 

.12 

.12 

.34 

.33 

.27 

.22 

.32 

.06 

.40 

.28 

.26 

.01 

.19 

.23 

.28 

.14 

» 

.64 

.17 

.27 

.32 

.21 

.22 

.27 

.39 

.16 

.23 

.28 

.20 

.30 

7.46 

WIND 

38 

30 

33 

38 

51 

28 

21 

44 

37 

35 

22 

19 

33 

35   37 

22 

16 

# 

3( 

IE 

n 

23 

li 

23 

21 

16 

15 

14 

37 

33 

41 

847 

MAX 

88 

82 

91 

94 

90 

89 

86 

78 

86 

92 

91 

93 

73 

79   87 

95 

97 

9E 

97 

96 

95 

97 

97 

97 

98 

96 

97 

101 

100 

89 

94 

91,7 

MIN 

70 

67 

74 

69 

59 

63 

67 

65 

68 

68 

69 

72 

62 

63   65 

70 

73 

72 

73 

72 

72 

71 

74 

75 

72 

74 

73 

77 

75 

71 

65 

69.7 

EASTERN  04 

DEWEY  DAM 

EVAP 

.10 

.20 

.24 

.21 

.16 

.22 

.18 

.15 

.15 

.03 

« 

.20  .18 

.16 

.20 

.10 

.06 

.20 

.16 

.12 

.11 

.21 

.10 

.10 

.25 

.17 

.16 

.02 

.22 

4.838 

WIND 

2 

1 

1 

4 

7 

4 

2 

6 

5 

4 

3 

1 

3 

2    7 

3 

1 

1 

( 

1 

0 

2 

1 

I 

2 

0 

1 

1 

2 

4 

5 

77 

MAX 

MIN 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ent  of 
ble 
line 

rage 
cover 

ise  to  sunset 

Station 

0> 

•Bag1 

« 

1  « 
11 

§  1 

JO 

O  +j 

< 

< 

a. 

Q. 

at 
O 

01 

at 

at 
at 

> 

„ 

§ 

0 

O.SD. 

Z 

-   "5 

10  m 

O  L/> 

O  1/1 

-  UJ 

0  in 

-  Uj 

1^ 

£ 

3 

O 

0 

0  £ 

H 

S  0  3 

a.  a« 

<  ■%  S 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

20 

7 

5.5 

27++ 

27 

3 

93 

90 

57 

65 

6 

4 

6 

1  1    ° 

0 

17 

_ 

5.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

18 

8 

5.7 

29++ 

31 

25 

82 

83 

57 

62 

7 

4  1    2 

0 

17 

- 

4.6 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

18 

6 

5.3 

40 

N 

7 

87 

92 

59 

62 

3 

6 

3 

2 

0 

0 

14 

61 

5.5 

9  Noles  Following  Station  Index 
-    93    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1963    -   1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-Jun< 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

0 
5 

0 

1 

1 
5 
0 
3 

52 

26 
37 

80 

128 

49 

77 

477 
489 

489 
494 

1159 
1132 
1186 
1165 

863 
830 
866 

895 

840 
858 
862 

872 

498 
477 
552 
599 

157 
146 
169 
164 

2 
35 
39 
34 
58 

11 
16 
4 
10 

4173 

4237 
4375 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
0 
0 
0 
0 

46 
39 
32 
33 
25 

67 
64 
58 
54 
58 

463 
473 
469 
491 
456 

1130 

1188 
1178 
1172 
1132 

826 
864 
869 
908 
834 

826 
848 
770 
849 
798 

494 
537 
450 
567 
495 

148 
169 
124 
171 
151 

47 
37 
23 
46 
28 

10 
5 
4 
5 

7 

4060 
4224 
3997 
4296 
3984 

4124 
4205 

4022 
3933 

MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD 
MILBURN  1  E 
MURRAY 
OWENSBORO  2  W 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

38 
24 
22 

34 

17 

74 
63 

65 

52 

488 
468 

470 
469 

1128 

1143 

1138 

1178 

824 
622 

855 
878 

628 
793 

827 
633 

494 
46  3 

535 
529 

135 
134 

163 
153 

34 
29 

42 
25 

6 
5 

7 
3 

4050 
3944 

4136 
4137 

3806 
4268 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

paradise  steam  plant 

princeton 

russellville 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 

0 

1 

31 
21 
65 
32 
45 

55 

53 
65 
68 
89 

498 
426 

465 
485 
474 

1158 
1110 
1197 
1116 
1146 

879 
791 
969 
862 
912 

840 

891 
848 
860 

557 
453 
592 

507 
558 

165 
129 

178 
159 

171 

43 
22 

59 
38 

47 

5 

3 

19 

4 

10 

4232 

4502 
4121 
4313 

4023 
4162 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

1 

0 
0 
3 
0 

6 

1 
3 
0 

70 
50 
46 
65 
41 

109 
84 
96 

130 
72 

534 
465 
510 
550 
505 

1234 
1142 
1169 
1202 
1137 

951 
883 
932 
961 
912 

939 
854 
898 
921 
859 

596 
497 
608 
614 
540 

204 
146 
166 
200 
179 

57 
41 
35 
71 
38 

18 
10 
10 
15 
6 

4719 

4471 
4735 
4269 

4729 
3962 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZABETHTOWN 

3 
1 
3 

2 

4 
1 
6 
2 

64 
42 
65 
63 

146 
78 
150 
102 

480 
579 
496 

1139 
1241 
1174 

853 

1015 
865 

851 
929 
677 

518 
643 
551 

148 
225 
174 

33 

46 

70 

10 

14 
20 

4154 
4386 

4550 

FALLS  OF  ROUGH 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 

3 
1 
0 
0 
0 

5 
1 
3 
0 
0 

74 
44 
69 
54 
51 

119 
75 

121 
80 
62 

536 

499 
544 
464 
494 

1243 

1148 
1201 
1190 
1184 

1007 
869 
983 
883 

877 

940 
868 
908 
885 

875 

651 
527 
642 
520 
543 

170 
199 
172 

166 

36 
60 
35 

12 

12 

8 

6 

4250 
4742 
4311 

4260 
4272 
4172 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 

0 
0 

1 

0 

1 
1 

42 
71 
46 

46 
86 
60 

428 
493 
468 

1154 
1178 
1144 

819 
895 
839 

649 
910 
854 

527 
603 
501 

153 
215 
140 
208 
215 

30 
55 

40 
63 
60 

0 
7 
15 
18 
13 

4048 
4514 
4109 

4660 

SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

0 
2 

0 

0 
2 

4 

33 

43 
46 

45 
99 
153 

446 
508 
551 

1096 
1145 
1162 

603 
877 
932 

824 
867 
884 

475 
542 
596 

139 
163 
196 

27 
39 
56 

5 

10 

3893 

4302 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

2 
0 
1 
2 
2 

4 
2 
6 
10 
6 

45 
64 
75 
87 

71 

66 
111 
119 
177 

93 

468 
495 
586 
589 
546 

1116 
1196 
1296 
1278 
1231 

809 

1011 

1082 

965 

869 

898 

1005 

1012 

948 

498 
571 
671 
674 
692 

150 
192 
273 
280 

243 

30 
46 
64 
91 
74 

7 
17 
26 
33 
22 

4064 

5133 
5315 
4893 

4143 
5265 

OIX  DAM 
FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 

1 
0 
1 
0 
0 

3 
4 
4 
4 
3 

38 
84 
69 
68 
62 

66 
181 
177 
116 
135 

478 
617 
556 

551 
540 

1143 
1296 
1162 
1236 
1229 

865 
1082 
933 
936 
1017 

884 
996 
931 
962 
954 

546 
694 
572 
628 
688 

177 
276 
196 
236 
251 

36 
76 
49 
61 
75 

16 
24 
15 
24 
21 

4253 
5330 
4685 
4822 
4975 

4487 

4508 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

0 
4 

0 
0 
3 

1 
9 
6 
4 
3 

55 

53 
62 

54 

84 
194 

79 
140 

86 

540 
564 
519 
564 
536 

1217 
1262 
1177 
1243 
1210 

924 
1040 

905 
1001 

954 

952 
1004 
886 
957 
943 

606 
703 
562 
629 
649 

222 
322 
1TB 
228 

242 

55 
111 
46 
56 
60 

16 
41 
19 
23 
13 

4672 

4430 
4907 
4753 

4683 
4749 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
W1LLIAMST0WN  3  NW 

4 
0 
1 
1 

4 

9 

6 

10 

75 
68 
47 
71 

103 

146 

85 

no 

557 
567 
522 
584 

1286 
1270 
1165 
1329 

1020 
1051 
883 
1046 

967 

992 

904 

1000 

699 

551 
743 

264 
282 
183 
298 

74 
69 
50 
71 

24 
30 
17 
26 

5077 

4414 
5291 

4546 
4728 

4689 

EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

1 

3 

13 

14 

10 
1 
3 
5 
1 

71 
49 
61 
119 
70 

203 

182 
277 
169 

584 
506 
580 
630 
557 

1203 
1097 
1180 
1288 
1131 

1042 
883 
1013 
1105 
904 

1000 
848 
945 

1062 
893 

692 
52  9 

657 

597 

292 

240 
336 
222 

65 
22 
65 
110 
72 

26 
1 

19 
43 
34 

4946 
4664 

4226 

DEMA 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HYOEN 

5 

1 

2 
1 

3 

10 

3 

0 

51 
63 
91 
70 
57 

138 
184 
217 
158 

181 

514 
569 
605 
522 
569 

1114 
1157 
1232 
1135 
1181 

915 

974 

1039 

999 

894 
955 
1017 
897 
917 

513 
627 
692 

636 

171 
255 

301 

198 

30 
71 
86 

53 

14 
18 
31 
12 
13 

4881 
5322 

4805 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  A  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

2 

3 

1 

12 

3 

2 

7 
1 
8 
0 

60 
74 
58 
95 
46 

157 
173 
146 
235 
169 

561 
548 
508 
636 
562 

1193 
1149 
1102 
1252 
1139 

988 
896 
698 
1052 
973 

938 
902 
877 
1000 
902 

640 
565 
562 

717 
637 

260 
196 
164 

271 
238 

71 
48 
51 
88 
56 

12 
14 
12 
35 
13 

4904 
4575 
4380 
5401 
4738 

MONT  I  CELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  1  N 
STEARNS 

1 
3 
0 
0 
1 

3 
5 

0 

1 
6 

39 
50 
41 
49 

57 

113 
118 
99 
130 
127 

504 
525 
483 

491 
546 

1116 
1148 
1062 
1137 
1209 

846 
878 
860 
904 
981 

863 
916 
849 
680 
918 

496 
517 
510 
539 
650 

173 
179 
145 
203 
231 

35 
37 
23 
45 
60 

9 
14 

3 
12 

11 

4198 
4390 
4095 
4391 
4797 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

0 
4 

1 

7 
12 
4 

58 
99 
55 

221 
127 
229 

157 

562 
524 
639 

547 

1215 
1193 
1257 
1144 

1055 
915 

1045 
933 

993 

931 

1012 

896 

645 
598 
682 

635 

260 
209 
296 
213 

77 
34 
88 
56 

29 

10 
29 
16 

4606 
5392 
4657 

3893 
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STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  DAM  45 

ALBANY  *  N 

ANCHORAGE 

ARLINGTON  3  N 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

BLAINE  1  W 

BONN1EVILLE  *  N 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRAOFORDSVILLE 

BROWNSVILLE 

BUCKhORN 

SORDINE  2  NE 

8URKESVILLE 

CADIZ  COCK  E 

CALHOUN    LOCK    2 

CAHPBELLSVILLE 

CANEWILLE 

CARROLLTON   lock   1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  we  AIRPORT 

CROFTON  B  ENE 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CVNTM1ANA 

ctnThiana  i 

OANVJLLE 
DAVELLA 
OELPH1A  1  E 


OUNOEE  *  ESE 
OUNHOR 
DYER 
EODYVILLE  LOCK 

EDMONTON 
ELlZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  Z  S 
FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FOROS  FERRY  DAM 


Z\   BRECKINRIDGE 
CLINTON 

JEFFERSON 
CARLISLE 

BOYD 


50 


FOURHUE  KY  uTIL  PARK 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  I  E 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL  1   ■ 
GEORGETOWN  WATER  WORK! 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 

GLENDALE  I  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
&REENSBURG 
GREENS8URG  1  S 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  Nw 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  T  SSW 

MERNDON 

HICKMAN  1  E 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HQDGENVILLE  NAT  PARK 

HOPK[NSVILLE 

MYDEN 

IRVING TON 

JACKSON 

JEREMIAH 


CUMBERLAND 


160  0*. 
21*.  03 

ssa,  oi 

366,  o; 

till 


MUHLENBERG 

BRECKENRIDGE 

LYON 


510  02 

54*  01 


I  MENIFEE 
i  MONROE 
I  SCOTT 
I  HENRY 


39Z  04, 

*  JO  02 

.51  Ol' 

,52:  01 

09  03 


CARTER 
GREEN 
GREEN 
MUHLENBERG 


LESLIE 
BRECKINRIOGE 

BREATHITT 
LETCHER 


3 

36 

58 

1 

?9 

3 

3/ 

12 

4 

21 

1 

37 

13 

i 

36 

i 

36 

46 

: 

32 

: 

37 

20 

: 

25 

4 
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3b 

41 
40 

4 

37 

52 

a 

37 

55 

A 

4) 

? 

36 

59 

3/ 

3 

2 

39 
37 

OS 
58 

4J  JT  02 
37  25  I 
37   45 


5    3B    25 

4J   37    54 

37    ZB 


37  33 

5]  37  57 

3  36  3B 

4i  38  12 

*  38  25 

31  37  00 

3,  37  00 


36  54 
38  19 

37  15 
3|  37  IS 
3    37  12 

3  37  32 

4  37  15 
4    37  15 

37  33 

7)    37  45 
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I  1 


MRS.    CAROLYI 


ST.  JOSEPH  PREP.  SCHi 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  HOMER  NOLAN 
Ea  G.  YOUNG 

JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 
BEREA  COLLEGE 
MRS.  GAYLE  D.  DALE 
JOHN  LEE  BURTON 
ODUS  MCDOWELL 
JAMES  R.  EDWAROS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
JAMES  T.  MULL1NS 
MRS.  TEMPIE  LOU  SMITI 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  £.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 
G.  V.  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 
JOEL  W.  MCHJNTZ 

BERNHE1M  FOUNDATION 

ERL  SENSING 

MRS    BENN1E    B.    WHITE 


C.  C.  WH1TEAKER 
KY.  OEPT.  OF  CONS. 
MARSHALL  KILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 

R.  P.  COLDIRON 
MRS.  EVA  M.  DAVIS 
THOMAS  M.  GRAHAM 
ISHMAEL  HOPKINS.  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 
MRS  DALMAS  GIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 


RADIO  STATION  wll 
EDMOND  0.  SENNET 
S.  RICHARD  ANDER 


UTILITIES 


MRS.  INEZ  E.  HILL 
FISH  +  WLDLF.  REFUGE 
ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
KENNETH  L.  WILKINSON 
C.  R.  LOVELL 
DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  HOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 


■CAN! 


REET 


KEATTS 

HAROLD  EVERETT 
CORPS  OF  ENGINI 
NATIONAL  PARK 


FLOYD  G.  ROBBIN: 
CHARLES  L  BACK 
HOBART  1S0N 


STATION 


GTON  WB  AIRPORT 


LOGLICK  1  S 


LONDON 

I  W 

LONDON 

LOUISA 

LOUISVILLE 

LOUISVI 

AP 

LOUISVI 

LE  U 

PER 

LOVELACEVILL 

LUCAS 

MADISON 

ILLE 

1  SE 

HAMMOT h 

CAVE 

PARK 

MANCHES 

ER  4 

SE 

MARTIN 

MAYSVILLE    WATER    PLANT 
MC    KEE 

MC    KINNEYSBURG 

META 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

H1LLERS8URG  2  N 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFOROVILLE 


B|VEP 


3NEIDA 

3WENSB0R0  2  W 

3WENSB0R0  DAM  ' 

3WENT0N  2  S 


■■:  ]  f 


A  RAO  I 

SE  STE 

IKEV] 

LLE 

AVENN 

A  LOCK 

ICHMOND 

OCHES 

TER  LO 

OUGH 

*IVER 

USSEL 

.V1LLE 

ADIEV 

ILLE 

LYER 


/ILLE 


YERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVJLLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  Z  SW 
SEBREE 

SHELBYVJLLE 
SHEPHERDSVILLE 


SMIT 


-  IEU 


TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 

JNIONTOWN  DAM  49 
•ALLEY  VIEW  LOCK 


<.  X.6 


.sej 


JESSAMINI 
OLDHAM 
S3  GARRARD 
47031  02  GRAYSON 


YETTE 


CASEY 

3|  JESSAMINE 

GREENUP 

57]  03|  HENRY 
03  CLARK 


3  LAUREL 
04l  LAUREL 
.AWRENCE 
EFFERSON 
EFFERSON 
IEFFERSON 
I  BALLARD 


S0D2 

oz 

'■Ot7 

9097 

02 

5111 

04 

517] 

04 

5^30 

0  1 

5242 

5291 

04 

530] 

01 

537C 

5  389 

5394 
5407 

03 

9430 

03 

5524 

04 

•>',<.< 

04 

^-e 

oi 

FLOYD 
GRAVES 

MASON 


834  02.  EDMONSl 


HOPKINS 

DAVIESS 
DAVIESS 
031  OWEN 
Oil  MC  CRACKI 
Ol1  MC  CRACKI 
Olj  MC  CRACKI 


31.  w£B 
32  BUL' 


02  METCALFi 
02'  WASHING 

03  SPENCER 


WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
W1LL1AMSTOWN  3  Nl 
WILLOW  LOCK  1J 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


LEWIS 

LINCOLI 
MORGAN 


84  08 
84  05 
82  38 


38  13  , 
38  00  I 
38  20 


z 

37  25 

37  55 

11  V, 

37  36 

. 

36  52 

3 

37  11 

3  37  16    B6  59 
1  37  29    82  31  | 


e 

s 

52 

02 

85 

■s 

99 

21 

1 

5? 

n 

■ 

36 

85 

43 

IB 

84 

51 

1 

^7 

B7 

57 

37 

51 

84 

26 

6 

37 

•5 

10 

38 

35 

83 
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g  I  a 


SB 


KENTUCKY 

UTILITIES  CO. 

CLYDE  ST 

:keleather 

U.S.  WEA 

HER  BUREAU 

FITCH  FOSTER 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  W 

ATER  PLANT 

FED.  AVI 

LE6AN  E 

WALLACE  JR 

LOUISVIL 

.E  G.+E.  CO. 

U.S.  WEA 

HER  BUREAU 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

BLAINE  * 

iLONE 

WILLARD 

L.  FOSTER 

HOMER  WE 

.BORN.  JR. 

NATIONAL 

PARK  SERVICE 

NORA  S. 

WHITE 

MRS.  BET 

Y  PREFLATISH 

MAYF1ELC 

ELEC.+  WTR.CO 

MAYSVILL 

:  UTILITY  COMM 

MRS.  WI* 

HIE  E.  MORAN 

RICHARD 

T.  SYDNOR 

MRS.  EDI 

H  J.  SMITH 

MRS  RUTh 

L  CONNER 

CITY  OF 

MIDDLESBORO 

C.    HAGGAN 


! 

7A 

M 

'  JOHN  £.  SCOTT 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 

J 

C 

GEORGE  E.  DUVAL 
MELVIE  PARLEE  NE 1 SZ 

7A 

ALEX  OAVIDSON 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

6A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4P 

ALGER  A  REDMON 

10 

FED.  AVIATION  AGENC 

\P 

RADIO  STATION  WPAD 

< 

CITY  OF  PADUCAH 

,i 

JAMES  0  HUGHES 

ta|     ta! 

5P      8P 


7A7A 

I    «i 

"J 

SPi      5P 


■Si  WEATHER  BUREAU 


LTON  I 


VIL' 


862 
955' 
1050 


TA 

;a 

BA 

frP 

6P 

7A 

11 

7A 

AP 

bP 

74 

7A 

7A 

?A 

7A 

HA 

5P 

5P 

li 

7A 

JK 

'A 

8/ 

BA 

7A 

6A 

8A 

7A 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

1  u.  s.  corps  of  engineer; 

CLEM  FIGHTMASTER 
JOHN  B.  BAUER 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS.  IDELL  F.  DEER; 
ORLANDER  C  CRAIG 
VIRGIL  D.  CROUCH 

GEORGE  E.  SIMPSON 
'  ROY  L  ABBOTT 
RADIO  STA  WSFC 


GOA' 


MRS.  KAT 

<RYN  b.  carr 

WILLIAMSON 

CLYDE  EU 

ANK 

ENGINEERS 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

MRS.  EON 

LOVE 

RADIO  ST 

TION  WKKS 

CORPS  Of 

ENGINEERS 

RIDDER 

BROWN 

ESTIL  M. 

MEADOWS 

HAROLD  R 

CONNLEY 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

CORPS  OF 

ENGINEERS 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky     Lexington     Kentucky 
40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipita- 
tion    table.      Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  obse 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  m  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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TEMPERATURE    AND   PRECIPITATION   EXTREMES 
Highest   Temperature:  105°  on  the  4th  at  Lovelaceville  and  on  the  3d  at  Princeton 

Lowest   Temperature:     40°  on  the  15th  at  Falmouth  5  WNW 

Greatest    Total  Precipitation:      8.53   inches  at  Baxter 

Least   Total   Precipitation:     1. 03  inches  at  Berea 

Greatest    One-Day  Precipitation:     4. 36  inches  on  the  26th  at  Sebree 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   101    - 


DAILY  PRECIPITATION 


~n 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1  |  2  |  3 

4  | 

5  |  6 

7   8   9 

10  |  11  | 

12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17 

! 18 

19   2G 

21 

22  |  23  |  24 

25  | 

26   27 

28  | 

29   30 

31 

•   •   • 

WESTERN             01 

ARLINGTON  3  N 

BEAVER  DAM 

3.93 

.02 

.26 

.41 

.78 

.77 

.62 

.03 

•  90 

.14  . 

BENTON  2 

2. '9 

.15 

.01 

.01   .09   .10 

.20 

.01 

1.50   .15 

.02 

.55 

CADIZ  lock  e 

4,46 

.65 

.22 

.96 

.14 

1.25   .07 

.82 

.37  '. 

CALHOUN  LOCK  2 

3.33 

.86 

T 

•78   .24 

1.20   T 

.06 

.21 

COBB 

S.41 

.49 

.76 

.42   .50 

2.95 

.29 

DUNDEE  4  ESE 

2. OS 

1.08   .20 

.43 

.30 

.04  ! 

DUNMOR 

3.43 

■  84 

.08 

.06 

.65   .57 

1.19 

.06 

ELKTON  2  S 

4,80 

T 

T 

T 

.53   T 

.02 

2.05  1.10 

1.03 

.07 

7 

FORDS  FERRT  DAM  SO 

2.14 

.2' 

.37   ,48 

•  96 

.08 

T  ! 

FRANKLIN  1  E 

4.19 

,47 

.92 

.50   T 

.17 

.92   .13 

1*06 

GOLDEN  POND  8  N 

6.71 

.35 

.75 

.21 

2.30 

1.50 

.10 

1.50 

GREENVILLE  2  W 

3.6B 

1.03 

.08 

.12 

.91   7 

•  65 

.32 

.25 

.12 

HARTFORO  6  NW 

1.93 

T 

.22 

T 

.33   .38 

.57   .02 

.06 

.17 

HENDERSON  T  SSH 

2. IS 

.25 

1.05 

.62   .10 

.12 

.26 

7    ! 

HICKMAN  1  E 

3. SI 

.15  1.08 

.33 

1.81 

.42   7 

HOPKINSVILLE 

3.49 

T 

.02 

.51 

.07 

.38   .46 

1.83 

.18 

LOVELACEVILLE 

2.89 

.15   .66 

.07 

1.32 

.60 

.05 

MADISONVILLE  1  SE 

2.82 

.03 

1.33   .57 

.74 

.06 

.11 

MAVFIELD 

3.23 

.13 

.66 

.20 

1.54   .23 

.62 

.09 

HURRAY 

3,80 

.61 

.65 

.52 

1.42   .14 

.34 

.32 

OLNEV 

7.22 

.40 

.05 

2.56 

3.44 

.51 

.26  '. 

OwENSBORO  2  - 

1.89 

.05 

.05 

.68   .22 

.70 

T 

.15  , 

OWENSBORO  DAH  <•(, 

1.46 

=  04 

T 

.63   .23 

.49 

T 

.07  . 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

1.87 

T 

T 

.08    .44 

.06 

1.26 

T 

.03   T 

7 

T 

PADUCAH 

2.27 

.28   .24 

.24 

1.04 

.12   .39 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

3.91 

1.52 

.66   .32 

1.05 

.03 

.29 

PRINCETON 

3.90 

.45 

.35   .31 

.66 

1.40 

.32 

.40   .01 

ROCHESTER  LOCK  3 

3.71 

1.23 

.05 

.85   .45 

1.10 

.03 

RUSSELLVILLE 

4.24 

T 

.37   T 

.36 

1.42   .27 

1.82 

SEBREE 

8.01 

2.46 

1.21 

4.36 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

1.73 

.03 

.17   .70 

.51 

.32 

CENTRAL             02 

ADDISON  DAM  49         // 

1.48 

.02 

.11 

T 

T 

.10   .55 

.35 

.33 

ALBANY  4  N 

1.96 

.37 

.40 

.03 

•  56 

.18 

ANCHORAGE 

2.01 

T 

.06 

.01 

.52 

.65 

.16 

.63 

BARDSTOHN  S  J  PREP  SCH 

3,08 

.10 

.10 

1.60 

•  80 

.62 

.06 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

2.47 

.42 

.12 

.68   .35 

.90 

BONNIEVILLE  4  N 

5.02 

1.30 

.24 

1.38 

1.85 

T 

.29 

BOWLING  GREEN 

3.78 

.12 

.10 

.98 

.10 

1.62  1.50 

1.36 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

5.59 

T        T 

T 

.30   .78 

.12 

.01 

.63 

2.16 

1.59 

BRA0FOR0SV1LLE 

BROWNSVILLE 

2.80 

.04 

.11 

.03 

1.00   .90 

.72 

BURKESVILLE 

5.38 

2.60 

T     .40 

T 

.41 

.96 

•66   .06 

.50   T 

CAMPBELLSVILLE 

2.46 

.02 

.10 

.37 

.0* 

.12 

1.44   .10 

.09 

.22 

CANEYVILLE 

3.20 

.99 

.05 

1.12   .33 

.65 

.06 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

1.99 

.32 

.25 

T 

T 

1.15 

.14 

.11 

.02 

EDMONTON 

4.13 

.20 

.15 

2.20 

1.90 

.08 

GAMALIEL  1  S 

3.31 

.15 

.02 

1.25 

.90   .08 

7 

•  44   T 

.67 

GLASGOW 

3.50 

.10 

.05 

.15 

1.26   .52 

1.44 

GLASGOW  WKAY 

3.22 

T 

.03 

.10 

.05 

T 

.16 

1.63 

.78 

.49 

GLENDALE  1  E 

2.74 

T 

.70 

.15 

.06 

1.00   .63 

.24 

GREENS8URG 

4.72 

.32 

1.35   .05 

.21 

.04 

.67  1.52 

.56 

GREENSBURG  1  S 

4.51 

.29 

1.38   .04 

.18 

.04 

.66  1.39 

.95 

IRVINGTON 

2.57 

T 

.10 

.07 

T 

.04 

.44 

.85 

.36 

.71 

LEITCHFIELD 

2.88 

.10 

1.72   .64 

.42 

LIBERTY 

2.81 

.07 

.05 

.80 

.02 

.36 

1.00   .06 

.15 

.30 

T    ! 

LOUISVILLE 

1.33 

.27 

T 

.22 

.63 

.17 

.24 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

2.63 

.67 

.12 

T 

.58 

.32 

.19 

.79 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.79 

.24 

T 

T 

.47   ,38 

.33 

.37 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.96 

.05 

.17 

T 

T 

T 

2.42 

.60 

.32 

MILLERSTOWN 

3.69 

.23 

1.10 

.77  1.09 

.50 

MUNF0RDV1LLE 

3.92 

.06 

.39 

,90  2.02 

.55 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

3.17 

.06 

.02 

.70  1.98 

.43 

ROUGH  RIVER  DAH 

3.26 

.19 

.22 

1.28 

.30 

1.27 

SCOTTSVILLE  3  SSH 

2.67 

,05 

•  46 

.12 

.63 

.17 

.21 

.03 

.92 

.03 

.43 

SCOTTSVILLE  2  SW 

2.31 

.07 

.40 

.18 

.26 

.32 

.03 

.51 

.92 

.02 

SHEPHERDSVILLE 

3.08 

.84 

.03 

T 

.92   .73 

.90 

.06 

SUMMER  SHADE 

4,76 

.03  1.21 

.08 

.01 

.18 

T 

2.54 

.36 

.33 

.02 

WOLF  CREEK  DAM 

1.95 

.32   .03 

.10 

.16 

.32   .03 

.21 

.34   .04 

.40 

WOODBURY  LOCK  4 

3.68 

.66 

1,12 

T 

.02 

.37   .56 

.99 

4    4* 
BLUE  GRASS          OS 

BEREA  COLLEGE 

1.13 

T 

.19 

.28 

.30   .36 

BEREA 

1.03 

.03 

.04   T 

.10 

.27 

.27   .32 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.38 

.30 

T 

.45   .37 

T 

.26 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1.71 

.03 

.02 

.**5 

.09   7 

T 

7 

.12  1.00 

T 

COVINGTON  MB  AIRPORT     R 

2.29 

.58 

.02 

.64 

.43 

.27 

.02 

.02 

.25 

T 

CYNTHIANA 

2.38 

.38 

,68 

.62   .70 

T 

CYNTH1ANA  2 

2.81 

.35 

.'1 

1.20   .55 

DANVILLE 

1.99 

.01 

.09 

.03   T 

.18 

.72   .91 

.01 

DIX  DAM 

2.63 

.01 

.61 

.02 

.14 

.30 

.60   .92 

.03 

FALMOUTH  S  WNW 

1.55 

T 

.31 

.52   .55 

.06 

.11 

FARMERS  1  WNW 

4.21 

.20 

l.'O 

T 

.19  2.06 

.08 

T 

FLEMINGSBURG 

3.13 

.47 

.03 

1.35 

.02  1.26 

FLEMINGSBURG  2 

3.03 

.39 

T 

T 

1.55 

T 

1.13 

T 

FORD  LOCK  10 

1.09 

T 

T 

.08 

.05 

.07 

.03 

.34   .28 

.08   T 

.16 

FRANKFORT  LOCK  4 

2.64 

.12 

,11 

.09 

1.67   .56 

.04 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3.51 

.50 

.15 

.02 

2.06   .80 

T 

GEST  LOCK  3 

1.34 

.23 

T 

.76   .35 

T 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

2.49 

T 

.21 

.38 

.17 

T 

.54  1.19 

KEENE  1  SSW 

1.52 

.10 

.06 

.16  1.20 

LA  GRANGE  2  NNW 

1.34 

.02 

.31 

.97 

.04 

LANCASTER 

2.19 

.16 

.06 

. 

4 

1.83 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

1.96 

.02 

.22 

T 

.26 

.02 

.10 

.13 

1.01 

.18 

.02 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  • 

2.00 

.03 

.04 

.37 

.72   .39 

•  45 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.19; 

.16 

T 

.03 

•33   .66 

•  01 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

4.42| 

l.*5 

.15   .76 

.06 

HIDWAY 

4.03 

1.00 

.31 

.05 

1.66   .81 

.20 

MOUNT  STERLING 

1.09 

.08 

.41 

.04 

7 

.38 

T 

.16 

T     T 

DWENTON  2  S 

1.61 

.28 

.23 

.04 

1.06 

T 

T 

RICHMOND 

1.91 

.04 

.33 

.02 

.17   T 

.05 

.62   .88 

T 

T 

SALV1SA  LOCK  4 

2.61 

.31 

.04 

.IS        .02 

.75  1.08 

.06 

SHELBYVILLE 

2.11 

.34 

T 

.32 

.03 

.46   .91 

.05 

T 

SPRINGFIELD 

2.57 

.17 

1.50   .90 

T 

TAYL0RSV1LLE 

2.57 

.15 

.10 

.18 

1.50   .48 

•  16 

TYRONE  LOCK  5 

3.08 

.60 

t 

•  14 

.04 

.87  1.26 

.17 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.62 

T 

.40 

T 

.12 

.10 

.03 

•45   .38 

T 

.14 

DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

AUGUST    1964 

Continued 

o 

Day  of  Month 

Station 

1     |     2    |    3 

4    | 

5        6 

7        8 

9 

10    | 

11 

12 

13       14       15 

IB   1 

17 

18 

19  |   20  1   21   | 

22   |  23   |  24 

25       26   J   27 

28   |  29      30       31 

VANBUREN 

2.60 

T 

.13 

.34 

.07 

T 

.30 
.06 
.27 

•  21 

1.90       .70 
.50 

.05 

1.38 

WARSAW   MARKLANO    DAM 
WAVNESBURG    '   NE 
wILLIANSTOWN    3    N* 

2.TJ 

2.70 
2.01 

.27 

.  16 
.65 
.03 

.01 

.17 

T 

.36 

.01 

.69       .16 
1.04       .45 

.10      .01 

.02 

EASTERN                               04 

ASHLAND 

BARBOURV1LLE 

BAITER 

6.  66 
4.18 
8. S3 

1.25 

1.17 
2.32 

.06 
2.60 

.75 
.99 

.69 
.32 

2.29 

,04 

1.2  5 

.30 

.25 
.37 

.45 
.35 

.10 

2.15 
.63 

.15       T 

.87 

T 

.05 
.03       .15 

BLAINE    1    W 
BUCKHORN 

2.67 

1.15 

.05 

.85 

T 

.23 

.03 

; 

.31 

T             T             .05 

BURDINE   2  NE 

CLAY   CITV    I    WNW 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND   FALLS    ST    PK 

0ELPH1A    1    E 

3.16 
2.06 
3.30 
3.30 
A. 31 

.77 

T 
1.81 

.65 
2.35 

.22 

.05 

1.05 

•  06 
.16 

,03 

,99 

T 

.10 

.07 

.90 
.15 
.29 

.03 

.22 
.04 
.54 
.53 

.38 

T 

.01 

.13 

.05 

.13 

.12 

.15    1.67 

.03 
.15      .58 

.15      .06 

.10                               .12 

.21 
.13 

.03      .14 

DEMA 
DEWEY    DAM 

3.75 
3.80 

2.20 
1.55 

.14 

.22 

1.02 
1.90 

.09 
.12 

.06 
.07 

.16 
.02      T 

ELKHORN    CITY 
FOURMILE    KY   UTIL    PARK 
FREEBURN    2    Sw 

3.91 
3.02 

.65 

1.00 
1.30 

.06 

.10 
.19 
.14 

.12 

.07 

.65 
.18 

1  .00 
1.27 

.20 
.35 

.09 

.64 

.21       .17 

.02       .12 
.02      .13 

FRENCHBURG 

3,18 

.13 

.12 

1.07 
3.17 
l.*9 

.02 

T 

.06    1.63 

T         1.90 

.22 

.15 

.14 

T           .03 

GRAYSON    1    SE 

6.60 

1.18 

.18 

.35 
.22 
.36 

.11 

.23 

HA2ARD    WATER   WORKS 

4.24 

1.84 

.05 

.05 
.04 

•  30 

.22       .02 

HEIDELBERG   LOCK    14                R 
HYDEN 

1.26 
3.76 

•  40 
2.28 

.01 

.06 

.42 

.16 

.27 

.14 

JACKSON 

2.29 

.95 

,05 

.01 

.62 

1,85 
2.00 

T 
1.61 

.01 

.27 

.02 

.01 

.16 

■  01 

.20      .01 

.01 

.03      .06 

JEREMIAH 

LLOYO   GREENUP    DAM 
LONDON    FAA    AP 
LOUISA   2 

4,35 

S.22 
4,66 
4.27 

.28 

2.34 
.22 
.42 

1.73 

1.62 

.07 

■  03 

.08 

.01       .01 

.74 

.06 
.07 

T         1.97 
.57 

.74 

.94 
.15 

T 

.03 
.77 

.05 

MANCHESTER   *    SE 

2.01 

.32 

.14 

.16 

.10 

.53 

•  36 

.40 
.10 

T           .54 
.24 

.08     1.19 

T 
.25       T 

.25       .28 

MARTIN 
MC    KEE 
MIODLESBORO 
MONT1CELLO 

3.26 
1.94 
4,28 
3.63 

1.84 
.43 
1.24 

.10      T 

.06 
.13 

T 

.05 
.20      T 

.75 

T 

.40 

.02 

.38 
.27 

1.10 

.11 
.13 

T 

T 

.12 
.29 
.23 

.36 

T 

.96 
.12 

.31       T 
.34 

.23       .01 

MOUNT    VERNON 

1.90 

.20 

.03 

.12 

.37 

.37 

.42 
.32 
.02 

.16       .26 

.81 

ONEIDA 
PAINTSVILLE    1    S 

2.06 
A. 78 

1.44 
1.97 

.50 

1.85 

.20 
.08 

.06 

.08 
.05 

PIKEvILLE 

3.04 

.30 

.43 

.05 

.04 

.  32 

1,68 

.12 

RAVENNA    LOCK    12 

1.16 

.31 

,12 

.26 

T 

SALYERSVILLE    2    SE 
SOMERSET    1    N 

3.03 
3.09 

1.06 
1.24 

.08 

.13 

.03 

1.49 
.03 

.06 
.32 

.02 

.36 
.02       .36 

.12 

.04      .02 
.72 
.25 

.13      T 
.03 

STEARNS 

4,80 

.11 

1.03 

.10 

.12 

.70 

.16 

.37 

.25 

.21 

1.48 

.40 
1.08        .66 

TOMAHAWK    I    WSW 
VANCEBURG 

3,49 
5,53 

1.27 
.71 

.02 

.06 

T 

1.5B 
2.12 

,03 

T 

T 

.93      T 

WEST  LIBERTY 

4.79 

1.63 

.82 

1.39 

T 

.72 

-           . 

,08      T            .15 

WILLIAMSBURG    2 
WILLOW    LOCK    IS 

1.55 

.51 

.Of 

.25 

:,s 

.01      .34 

.05 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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COVINGTON  WB   AIRPORT 

21 

7 

7.3 

29++ 

30 

11 

83 

87 

50 

56 

l 

3 

3 

2 

0 

0 

9 

- 

5.1 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 

18 

8 

7.9 

39++ 

22 

11 

75 

82 

48 

53 

l 

3 

5 

0 

l 

0 

10 

- 

4.8 

LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

18 

7 

6.5 

23 

W 

28 

79 

88 

52 

53 

i 

0 

3 

3 

0 

0 

7 

75 

5.0 

Se«  lefeteace  noles  follow 
-    103 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST    196<t 


Station 

Day  of  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•   #   * 
WESTERN            01 

ARLINGTON  3  N 

MAX 

min 

BEAVER  DAM 

MAX 

Mm 

9* 
65 

95 

70 

100 
73 

99 

76 

95 
72 

93 
62 

95 
63 

92 

70 

88 
56 

9* 
53 

94 
68 

90 

55 

77 
44 

75 
53 

73 

51 

81 
60 

89 
53 

90 
60 

93 
54 

92 
58 

96 
66 

85 

68 

86 
62 

87 
55 

84 
57 

81 
60 

88 
62 

90 
67 

90 
65 

91 
63 

87 

65 

89.2 
61.5 

BENTON  2 

MAX 

Mm 

95 
68 

97 

70 

101 
76 

100 
72 

95 

71 

95 

60 

92 
64 

92 

69 

90 
54 

95 
53 

91 

68 

87 

54 

81 
44 

76 
59 

64 
59 

80 
63 

88 
54 

36 
60 

90 
58 

90 
60 

92 

66 

94 
64 

86 
63 

89 
55 

91 

60 

88 
63 

88 
65 

92 

66 

91 
69 

8  7 
68 

89.4 
62.5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

Mm 

97 
72 

98 

77 

103 

77 

97 

77 

93 
72 

93 

68 

95 

70 

88 
64 

85 
59 

95 
61 

97 
65 

88 
57 

77 
52 

72 
61 

69 
62 

84 
62 

90 
60 

87 
67 

92 
63 

93 
65 

91 
73 

85 

70 

86 
63 

89 
59 

86 
65 

78 
66 

90 
68 

91 
70 

92 
67 

93 

70 

88 
65 

39.1 

66.0 

colden  pond  e  n 

MAX 

Mm 

96 
70 

96 

71 

96 

74 

103 
75 

102 
75 

97 

64 

96 
61 

95 

71 

93 
54 

91 
57 

97 
69 

91 

55 

75 

47 

78 
52 

70 

59 

70 
62 

80 
52 

88 

59 

86 
60 

91 
61 

90 
68 

91 
69 

82 
62 

95 
57 

78 
60 

88 

64 

79 

65 

88 
68 

90 
66 

94 
66 

89 
70 

88.5 
63.3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

95 
66 

101 
72 

100 
76 

95 
74 

95 
64 

91 
73 

88 
57 

95 
56 

92 
71 

85 

55 

78 
45 

73 
58 

70 

58 

81 
61 

91 
56 

89 
64 

91 
58 

91 
61 

95 

72 

85 
69 

85 
63 

88 
58 

87 
65 

88 
64 

89 
64 

39 
69 

92 

67 

93 
66 

92 
70 

89.1 
63,9 

HENDERSON  7  SSN 

MAX 

Mm 

96 

66 

97 
74 

103 
76 

98 
75 

95 
71 

93 
62 

95 

67 

90 

70 

8  6 
54 

95 

54 

93 
70 

76 
55 

78 
46 

76 
58 

74 

56 

87 
60 

91 
56 

90 

66 

93 
59 

91 
62 

91 
71 

83 

70 

85 

63 

88 

56 

83 
63 

78 
62 

88 
65 

90 
69 

90 
64 

94 
68 

89 
70 

83.9 
63.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

95 

71 

98 

71 

102 
77 

103 
79 

98 
75 

95 

66 

95 

67 

91 
74 

90 
53 

97 
57 

93 
73 

86 
56 

81 
46 

73 

60 

64 
58 

78 
63 

87 
58 

87 
64 

91 
66 

90 
65 

92 

74 

85 

67 

90 
63 

39 

60 

90 
66 

84 
65 

88 
65 

91 
74 

94 
66 

95 

70 

89 
70 

89.7 
65,8 

HOPKINSvILLE 

MAX 

Mm 

92 
69 

96 

71 

06 
72 

103 
74 

103 

74 

97 
66 

95 
67 

97 

71 

97 
60 

9* 
60 

97 
66 

93 
56 

81 
48 

84 
54 

71 
59 

65 
59 

80 

57 

90 

60 

89 
61 

91 
62 

91 
67 

95 
63 

86 
63 

87 

58 

90 
61 

88 

64 

78 

64 

89 
67 

91 

67 

93 
67 

95 

70 

90.1 
63,9 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

98 

71 

98 

72 

104 
74 

105 
75 

98 

71 

99 
65 

96 
66 

95 
73 

92 
56 

98 
56 

94 
71 

85 
53 

82 
46 

75 

61 

64 

60 

83 
60 

89 

57 

88 
64 

93 

64 

92 
63 

9  2 
72 

84 
68 

85 
59 

89 
55 

90 
65 

80 
65 

89 
68 

91 
71 

95 
64 

94 
68 

91 
70 

90,6 
64.6 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

9* 
67 

95 
72 

101 
75 

101 
76 

96 
72 

93 
62 

94 
64 

92 
72 

88 
56 

95 
53 

95 
69 

89 
55 

78 
45 

76 
56 

73 

58 

82 
60 

90 
59 

88 
65 

92 
56 

90 
57 

92 

69 

83 
68 

85 

63 

88 
55 

87 
62 

79 
62 

87 
61 

90 
66 

91 
65 

94 
65 

92 

69 

89.4 
63.0 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

93 
72 

94 
74 

101 
76 

103 
77 

96 
74 

95 
68 

94 
78 

94 
74 

91 
59 

96 
59 

91 
73 

84 
57 

80 
48 

75 
62 

65 

59 

80 
63 

88 
59 

88 
64 

91 
62 

89 
66 

88 
73 

81 
69 

83 
62 

87 

59 

88 
67 

79 
64 

38 
66 

90 
71 

9* 
62 

9* 
70 

90 
71 

88.7 
66,4 

MURRAY 

MAX 

Mm 

91 
72 

92 

73 

94 

75 

99 

77 

102 
76 

96 

63 

95 
69 

92 
74 

92 

60 

90 
60 

94 
71 

89 
58 

77 
49 

81 
59 

72 

60 

65 

60 

75 
59 

81 

64 

85 

61 

88 
66 

88 
70 

89 
69 

81 
64 

82 

61 

85 
65 

88 
6* 

90 
67 

86 

71 

89 
69 

91 
70 

91 
71 

87.1 
66.2 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

Mm 

95 
68 

95 
72 

101 
74 

100 
77 

98 
72 

96 
64 

96 

66 

92 

71 

88 
59 

97 
55 

94 
69 

75 

55 

78 
45 

80 
57 

77 

54 

89 
63 

92 
52 

90 
65 

95 

60 

92 
60 

93 

68 

82 
71 

86 
62 

88 
56 

85 
61 

86 
66 

38 
65 

91 

69 

94 
65 

96 
66 

90 
69 

90.2 
63.7 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
7* 

97 
74 

101 
76 

104 
77 

98 
72 

96 
66 

94 
It 

95 

66 

88 

60 

96 

59 

90 
70 

77 

54 

78 
48 

69 
62 

64 
61 

82 
62 

88 
62 

87 

67 

91 
65 

90 
66 

91 

74 

84 
67 

85 

61 

87 
56 

88 
67 

78 
67 

85 
68 

89 
73 

91 
65 

94 
69 

89 
66 

88.5 
66.0 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

96 
71 

96 
72 

102 
77 

101 
75 

97 
74 

93 
64 

95 

68 

93 
72 

88 
61 

96 
57 

96 

74 

93 
57 

78 
48 

78 
62 

66 
61 

83 
62 

89 
59 

87 
65 

91 
63 

91 
64 

93 
74 

84 
68 

85 
61 

89 
56 

89 
68 

81 
66 

88 
68 

90 
71 

92 
64 

92 

69 

39 
69 

89.7 
65.8 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

Mm 

92 
6* 

94 
68 

99 

70 

91 
66 

88 

57 

91 
51 

90 
58 

86 
52 

84 
49 

94 
47 

91 
59 

76 
45 

70 
43 

68 
49 

62 

51 

76 
54 

85 
50 

82 
54 

99 
50 

88 
52 

91 
62 

80 
65 

80 
56 

83 
52 

80 
52 

76 
59 

84 

58 

87 
62 

89 
61 

91 
59 

82 
62 

84.5 
56,0 

PRINCETON 

MAX 

Mm 

9* 

70 

97 

72 

05 
70 

100 
75 

96 
63 

97 

65 

97 
65 

93 
68 

91 
58 

98 
55 

90 
70 

96 

54 

82 

44 

72 
60 

66 

60 

79 
63 

78 
62 

35 

60 

90 
59 

87 
60 

91 
68 

83 
70 

86 
62 

89 
56 

86 
62 

81 
65 

86 
67 

90 
69 

92 

66 

93 
61 

89 
72 

88.7 
63.6 

RUSSELLVILLE 

ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

93 
71 

94 
74 

94 

74 

99 

77 

too 

74 

00 
64 

92 

68 

94 
73 

93 
59 

91 
58 

91 
71 

92 
58 

81 
46 

80 
50 

73 
59 

67 
62 

76 
56 

87 
64 

88 

60 

89 
62 

90 

70 

92 
71 

91 
67 

86 
60 

87 
65 

87 
66 

80 
64 

38 
67 

90 

67 

93 

67 

93 
72 

88.7 
65.0 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

89 
60 

91 
71 

97 
73 

93 

71 

89 
71 

86 
65 

90 
63 

87 
69 

81 
53 

89 

54 

90 
69 

87 
53 

70 
*5 

74 
51 

78 

62 

83 

56 

86 
52 

87 
62 

83 
58 

91 
59 

92 

68 

60 
70 

83 
64 

33 
56 

82 
59 

89 
62 

86 
62 

92 

68 

88 
65 

92 
66 

86 
67 

36.3 
62.1 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

92 
60 

94 

72 

98 
74 

96 
72 

92 
72 

92 
65 

93 
64 

93 
65 

90 
56 

90 
54 

90 
64 

89 
55 

74 
43 

74 
49 

80 
53 

83 

61 

88 
55 

89 
64 

89 
56 

88 
62 

93 
70 

89 
64 

89 

64 

85 
58 

85 
59 

96 
64 

89 
63 

90 
68 

91 
65 

94 
66 

92 

69 

88,9 
62.1 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

89 
66 

93 

71 

95 

72 

L01 

78 

97 
73 

94 
67 

93 
65 

93 
72 

92 
59 

91 
57 

89 

61 

92 
59 

73 
47 

77 
57 

75 
53 

69 
59 

75 
56 

89 
60 

87 
57 

92 
60 

92 
70 

92 
69 

87 
67 

85 
57 

87 
62 

86 
64 

83 
63 

89 

68 

92 
67 

92 
65 

93 
68 

88.2 
63.5 

BONNIEVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

89 
60 

91 
69 

97 
72 

94 
70 

90 
70 

90 
62 

90 
61 

89 
67 

84 
58 

90 
51 

91 
67 

84 
62 

74 
45 

73 
55 

73 
57 

78 
61 

86 
55 

85 
60 

89 
55 

90 
56 

91 

65 

81 
69 

84 
65 

84 

60 

84 
56 

83 
57 

88 
62 

89 
68 

90 
66 

91 
64 

88 
68 

86.5 
61.7 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

94 
68 

96 

73 

02 
73 

102 

78 

95 
75 

91 

67 

93 
68 

93 
70 

90 
63 

91 
60 

92 
67 

75 
59 

76 
50 

73 
58 

59 
58 

75 
62 

88 
58 

87 

66 

91 
59 

89 
63 

91 
70 

85 
70 

86 
66 

90 
60 

85 
62 

86 
64 

39 
60 

91 
70 

91 
70 

93 

69 

91 
69 

83.4 
65.3 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

91 
62 

92 
71 

98 
73 

97 
72 

92 

70 

92 
64 

90 
63 

90 
66 

90 
56 

87 
55 

89 
69 

85 

57 

75 
44 

75 
51 

77 

52 

74 
60 

86 
55 

86 
62 

91 
57 

91 
58 

95 
67 

89 

69 

83 
68 

84 
57 

85 
59 

84 
63 

88 
63 

90 
69 

92 
67 

92 

66 

90 
68 

87,7 
62.4 

CECIL!* 

MAX 

Mm 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

92 
58 

94 

71 

98 
74 

98 
70 

97 
71 

92 

62 

94 
62 

92 
70 

89 
53 

92 
5* 

93 
71 

91 
53 

74 
44 

76 

47 

78 
49 

83 
62 

89 
55 

90 
62 

89 

56 

92 
55 

92 

69 

82 

70 

85 
65 

85 

56 

85 

59 

83 
64 

39 
62 

91 
67 

92 
65 

95 
6« 

94 

67 

89.2 
61.3 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

MIN 

91 
65 

93 

70 

97 
72 

93 
75 

90 
72 

90 
66 

91 
65 

87 
73 

89 
59 

89 

57 

91 

70 

83 
59 

75 
46 

73 
56 

68 
52 

72 
62 

88 
56 

87 
61 

89 
57 

90 

59 

91 
71 

86 
71 

84 
68 

85 
58 

85 

61 

91 
65 

88 

63 

91 
71 

99 
67 

92 
69 

87 
70 

86,6 
64.1 

GREENSBuRG 

MAX 

Mm 

88 

62 

92 

70 

92 

71 

98 
73 

97 
70 

91 
63 

91 
63 

90 
63 

90 
56 

88 
56 

90 
60 

89 

60 

71 

46 

75 
50 

75 

51 

76 
61 

74 
58 

87 
59 

88 
58 

89 

57 

90 
59 

91 
69 

84 
67 

85 
58 

85 

57 

95 
60 

90 

65 

90 

67 

90 
66 

92 

61 

93 
62 

87.3 
61.2 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

95 
64 

96 
79 

00 

74 

98 
74 

95 
71 

92 
63 

94 
65 

90 
70 

87 
54 

95 
56 

95 

70 

91 
53 

74 
43 

77 
51 

79 
52 

84 
61 

90 
54 

90 

64 

90 
57 

89 
60 

94 
69 

84 
69 

85 
64 

38 
56 

93 

60 

84 
64 

39 
63 

91 
69 

90 
64 

94 
64 

90 
68 

89.5 
62,7 

LElTCHFlELD 

MAX 

Mm 

92 

67 

94 
72 

99 
75 

97 
78 

93 
75 

90 
b7 

92 
69 

91 
73 

87 
59 

92 
60 

92 

71 

8  5 
57 

75 
50 

74 
55 

75 
56 

77 
62 

89 
57 

89 
66 

88 
62 

91 
64 

92 

70 

83 
69 

84 
66 

85 
61 

92 
62 

81 
64 

86 
62 

88 

67 

90 
65 

92 

68 

99 

70 

87.5 
65.1 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

95 

68 

97 

78 

04 

80 

100 
79 

95 
74 

91 

70 

95 
71 

90 
73 

86 
59 

95 
64 

95 
74 

77 
59 

74 
55 

78 
59 

81 
5B 

87 
62 

89 
62 

92 

70 

87 
65 

94 
65 

94 
72 

84 
71 

85 
67 

88 
64 

96 
66 

83 
66 

91 
69 

94 
73 

90 

70 

95 

71 

89 
69 

99.7 
67,8 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

92 
62 

94 

76 

01 
77 

97 
76 

92 
73 

90 
67 

95 
66 

88 
69 

84 
57 

91 
59 

94 
71 

74 
54 

73 

49 

76 

56 

no 

54 

85 
61 

88 
55 

89 
67 

86 
61 

93 
60 

9  3 

71 

83 
70 

86 
67 

86 
59 

86 
61 

31 
65 

39 
65 

92 
69 

90 
66 

93 
67 

87 

65 

88,0 
64.4 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

90 
65 

91 
71 

98 
73 

97 
75 

94 
71 

90 
63 

89 
66 

90 
70 

87 
57 

se 

59 

90 
70 

87 
57 

75 

45 

74 
45 

72 
52 

71 
61 

87 
56 

88 
65 

88 
58 

90 
61 

91 

7  0 

86 
69 

82 
66 

83 
59 

83 
61 

79 
62 

85 
63 

88 

71 

86 
67 

90 
66 

89 
69 

86.4 
63.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    104 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST    1964 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

1' 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

mtn 

89 
63 

93 
68 

95 

68 

102 
74 

100 
74 

93 

65 

93 
63 

94 
75 

93 
61 

90 
55 

90 
61 

92 
57 

73 
45 

78 
49 

75 
59 

73 

64 

77 
50 

89 
58 

90 
56 

90 

57 

91 
65 

92 

70 

82 
68 

85 
59 

87 
59 

85 
63 

83 
62 

89 
73 

90 
73 

92 
61 

94 
67 

88.4 
62.6 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

Mm 

90 
66 

94 
72 

94 
74 

99 
75 

98 
74 

94 
64 

94 
68 

93 
72 

93 

58 

90 
56 

95 
66 

92 
56 

73 
45 

76 
53 

76 
54 

76 
62 

82 

54 

90 
60 

90 
57 

91 
64 

91 
70 

91 
71 

83 
65 

84 
58 

86 
62 

82 
65 

82 
65 

88 
69 

90 
66 

90 

65 

94 
67 

88.4 
63.6 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 

Mm 

92 
68 

93 
71 

98 
70 

96 
76 

92 

70 

93 

68 

92 
67 

84 
69 

89 
60 

87 
66 

90 
69 

77 
58 

75 
49 

72 
57 

69 
59 

72 
55 

85 

60 

86 
62 

89 
60 

90 
64 

89 
68 

86 

69 

85 
65 

85 
59 

83 
60 

SO 
63 

88 
63 

91 
68 

91 
69 

90 
66 

89 
69 

86.4 
64.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 

Mm 

93 

6* 

92 
70 

98 
68 

94 
71 

90 
70 

90 
63 

90 
64 

89 

70 

88 
58 

88 
58 

90 
68 

83 
59 

78 
45 

73 
54 

69 

50 

71 
61 

87 
52 

87 
60 

88 
55 

90 
59 

92 

69 

85 

70 

84 
67 

85 
57 

85 
58 

83 

64 

90 
62 

91 
69 

90 
65 

90 
65 

89 
64 

86.8 
62.2 

WOLF  CREEK  DAM 
•    •    • 

MAX 

Mm 

89 
57 

91 

66 

94 
65 

97 
72 

96 

67 

90 
59 

90 
62 

91 
66 

87 
60 

89 
55 

87 
67 

90 
64 

70 
47 

75 
50 

75 

50 

72 
62 

74 
60 

85 
58 

87 
58 

89 
55 

90 
63 

91 
69 

89 
67 

90 
68 

86 
54 

89 
62 

84 
60 

91 
62 

92 
63 

92 
62 

91 
63 

87.2 
61.1 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

90 
60 

93 
73 

98 
74 

94 

72 

90 

71 

90 
65 

90 
69 

91 

70 

88 
57 

91 
60 

88 

70 

82 

60 

72 
48 

76 
50 

78 
53 

69 
60 

83 

57 

89 
66 

88 
58 

91 

67 

92 

71 

87 
70 

84 
70 

85 
62 

88 
64 

85 

66 

90 
67 

90 
70 

93 
69 

88 

70 

93 

67 

87.3 
64.7 

CARROLLTON  LOCK  I 

MAX 

Mm 

90 
62 

95 
73 

101 
76 

99 
73 

88 
72 

88 
66 

92 
63 

87 
69 

85 
56 

91 
56 

92 

70 

91 
58 

72 

47 

75 
51 

78 
46 

82 

50 

86 
51 

88 
62 

87 
55 

92 
56 

92 
72 

83 
71 

84 
65 

84 
58 

87 

61 

86 
64 

88 
63 

92 

67 

88 
67 

92 
65 

86 
68 

87.8 
62.4 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
62 

97 
71 

101 
74 

96 
72 

90 
66 

88 
60 

94 
62 

87 
65 

82 
53 

91 
58 

93 
65 

67 
54 

71 
48 

74 
48 

78 
50 

82 
51 

86 

50 

88 
62 

83 
53 

92 
59 

92 

70 

83 
69 

83 

58 

84 
58 

84 
59 

82 
62 

89 
61 

93 

67 

88 
61 

93 
64 

86 
65 

86.8 
60.5 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

87 
SI 

93 
68 

96 

75 

101 
69 

96 
69 

91 

66 

90 
61 

94 
71 

91 
53 

86 
54 

94 
63 

93 
55 

70 
43 

70 
48 

78 
42 

82 
48 

85 
54 

88 
54 

89 
52 

86 
51 

94 
63 

95 
69 

82 
67 

84 
55 

85 
56 

87 
62 

85 
64 

90 
66 

90 
65 

93 
66 

93 
66 

88.3 
39.8 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

87 
SB 

92 
62 

92 
72 

98 
71 

97 
67 

92 
63 

89 
64 

91 
67 

91 
53 

87 
56 

9l 
61 

90 
56 

70 
45 

74 
50 

78 
50 

79 
53 

76 
54 

86 
56 

89 
56 

88 
57 

92 
61 

92 
67 

81 
67 

83 
60 

85 

59 

87 
61 

85 
64 

88 
63 

90 
67 

92 
67 

90 
66 

87.2 
60.4 

OIX  DAM 

MAX 

Mm 

90 
61 

92 
72 

97 
74 

97 

74 

94 

71 

89 
66 

89 
68 

89 
72 

89 
56 

91 
58 

90 

70 

88 
58 

71 
49 

76 
51 

77 
52 

78 
61 

86 
60 

88 
64 

88 
59 

92 

58 

92 

68 

91 
68 

82 
68 

85 
61 

85 

61 

85 
64 

88 
66 

90 
69 

91 
67 

90 
67 

90 
68 

87.7 
*3.9 

FALMOUTH  S  WNN 

MAX 

Mm 

92 
58 

94 

66 

99 
72 

94 
69 

90 
64 

91 
61 

93 
60 

89 
66 

85 
50 

92 
53 

92 
68 

84 
53 

71 
41 

76 
47 

78 

40 

84 
44 

87 
47 

89 
59 

86 
48 

93 
50 

93 
64 

79 
70 

83 
62 

85 
53 

86 
54 

84 

61 

89 
64 

91 
64 

92 
65 

93 
64 

89 
63 

87.8 
58.1 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

92 
57 

95 
64 

100 
75 

95 
70 

90 
69 

90 
64 

93 
61 

91 

70 

88 
50 

93 
50 

90 
66 

86 
59 

70 
46 

76 
47 

75 
43 

76 
54 

84 
58 

89 
61 

85 
53 

91 
51 

93 
62 

86 
67 

83 

71 

85 

57 

87 
54 

82 
66 

88 
63 

90 
64 

91 
64 

86 

68 

88 
67 

87.4 
60.4 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

Mm 

90 
63 

95 

68 

100 
74 

96 
65 

87 
69 

87 
64 

92 

64 

8B 
71 

84 
55 

92 
57 

90 
64 

88 
58 

68 
46 

72 
51 

74 
48 

80 
52 

83 
58 

86 

64 

80 
56 

90 
55 

91 
63 

85 

70 

82 

67 

82 
59 

87 
37 

80 
65 

86 
65 

90 
66 

89 
67 

86 
69 

85 
66 

86,0 
61.8 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

Mm 

86 
62 

93 

64 

97 
74 

100 
74 

97 
72 

91 
66 

91 
63 

95 
65 

90 

58 

86 
57 

94 
58 

92 
58 

70 
46 

73 
42 

78 
49 

79 
51 

84 
58 

89 
59 

91 
57 

88 
56 

94 
58 

93 

70 

81 
68 

85 
58 

85 

58 

85 

61 

85 
65 

90 
65 

91 
66 

92 
68 

93 
68 

88.3 
61.1 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
63 

93 
73 

98 
74 

95 

70 

89 
70 

88 
64 

92 
66 

90 
66 

86 
56 

92 

58 

91 
71 

72 

51 

70 
46 

76 
52 

78 
51 

79 

61 

85 
59 

88 
65 

87 
58 

93 
63 

93 
69 

80 
70 

82 
68 

83 
60 

83 
62 

84 
64 

86 
66 

88 
69 

90 
66 

91 

70 

90 
68 

86.5 
63.5 

MAVSVILLE  mater  plant 

MAX 

Mm 

91 

61 

96 
64 

99 
68 

103 
69 

95 
69 

93 
64 

95 
62 

97 
63 

90 
56 

87 
56 

96 
57 

95 
58 

70 
46 

72 
46 

80 
48 

80 
49 

90 
50 

90 
58 

89 
54 

85 
53 

94 
53 

95 
68 

85 
62 

87 
56 

89 
56 

90 
57 

87 
62 

92 
62 

95 
64 

95 

65 

92 
66 

90.2 
58.8 

mount  sterling 

MAX 

Mm 

88 
62 

92 
72 

97 

75 

97 
71 

87 
71 

86 
65 

91 
66 

99 

74 

86 
57 

89 

58 

89 
38 

88 
59 

68 
49 

72 
52 

74 
48 

74 
58 

83 
59 

86 
66 

88 
58 

91 
58 

91 

70 

90 
TO 

82 
69 

83 
62 

87 
52 

81 
65 

87 
65 

91 
67 

88 
68 

88 
71 

88 
68 

86.2 
63.3 

OkENTON  2  S 

MAX 

Mm 

92 
58 

94 
67 

100 
71 

95 

70 

90 
68 

89 
63 

93 
61 

87 
65 

85 
53 

92 
55 

92 
64 

87 
60 

72 
41 

77 
48 

81 
45 

86 
49 

88 

51 

88 
58 

85 
53 

93 
53 

92 
60 

79 
68 

83 
62 

85 
53 

86 
55 

84 
60 

90 
60 

92 
63 

92 
63 

95 
64 

88 
67 

88.1 
59.0 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

86 

61 

92 

66 

94 
71 

98 
71 

95 
72 

89 
65 

91 
65 

91 
70 

92 

57 

87 
57 

92 
69 

91 
57 

70 
46 

70 
50 

79 
53 

78 
60 

73 
58 

85 

61 

91 
59 

89 
61 

94 
68 

94 
70 

81 
69 

84 
64 

85 
59 

87 
63 

85 
67 

90 

68 

89 

67 

93 
69 

89 
66 

87.2 
63.2 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

85 
61 

92 
65 

93 

73 

99 
72 

95 
71 

88 
64 

90 
65 

92 

68 

89 
54 

84 
57 

91 
60 

90 
54 

70 
44 

73 
49 

76 
52 

79 
54 

84 
57 

86 

59 

90 
59 

86 

61 

92 
65 

90 
69 

80 

66 

83 
57 

84 
60 

82 

62 

82 
62 

87 
67 

90 
65 

91 
67 

94 
68 

86.7 
61.5 

MARSAM  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

86 
61 

94 
63 

96 
70 

100 
70 

96 

70 

90 
66 

90 
62 

92 
62 

86 
57 

83 
58 

91 
58 

92 

56 

68 
46 

72 

47 

77 
48 

77 
50 

85 

50 

87 
52 

88 
54 

86 
55 

93 
56 

93 
70 

83 
65 

83 
56 

85 
57 

87 
60 

85 
64 

90 
67 

93 

66 

91 
66 

95 
66 

87.5 
59.6 

WAYnESBURG  7  NE 

MAX 

MTU 

90 
61 

89 
69 

93 

70 

92 

69 

87 

70 

87 
63 

86 
63 

86 
68 

84 
57 

88 
58 

86 
66 

81 
59 

70 
46 

73 
50 

75 
53 

69 
59 

82 
57 

85 
61 

84 
57 

88 

54 

89 

57 

84 

68 

81 
68 

83 
58 

84 
57 

84 
64 

87 
62 

90 
67 

90 
65 

89 
67 

89 

67 

84.7 
61.6 

HILLIAMSTOWN  3  NW 
ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

83 
63 

91 

65 

94 
75 

101 
71 

95 
68 

91 
61 

89 
64 

93 
68 

89 
51 

83 
58 

91 
63 

90 
54 

69 
45 

72 
50 

77 
50 

78 
55 

84 
55 

88 
60 

90 
57 

86 
60 

93 
67 

92 

69 

78 
66 

82 
59 

84 
62 

85 
61 

82 
63 

87 
68 

89 
67 

91 
69 

94 
66 

86,8 
61,6 

EASTERN             0* 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

98 
53 

97 

62 

98 
62 

101 

70 

89 
68 

88 
62 

89 
59 

92 

61 

89 
51 

84 
52 

93 
54 

90 
60 

70 
47 

70 
46 

74 
46 

77 
49 

81 
50 

84 
60 

85 
53 

81 
48 

90 
51 

91 
62 

86 
68 

84 
57 

91 
55 

86 
59 

80 
59 

90 
62 

91 
65 

90 
66 

S3 
68 

86.8 
57.6 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

70 

68 

96 

70 

92 
64 

88 

68 

89 
62 

90 
60 

88 

62 

57 

57 

68 

68 

58 

64 

65 

60 

58 

60 

86 
65 

85 
65 

86 

58 

85 
63 

87 
61 

91 
59 

88 
66 

88 

66 

91 
66 

63.3 

BAXTER 

MAX 

Mm 

88 
62 

98 
65 

90 
68 

92 
66 

87 
66 

85 

63 

88 
61 

85 
63 

80 
63 

86 
59 

84 
60 

83 
66 

75 

50 

71 
51 

70 
51 

69 
52 

69 

59 

82 
60 

82 
60 

84 
57 

88 

57 

87 
62 

86 
66 

81 
65 

82 
60 

85 
59 

82 
64 

88 
63 

90 
64 

86 
66 

76 
66 

82.9 
61.1 

BLAINE  1  w 

MAX 

Mm 

Cumberland 

MAX 

Mm 

89 

64 

91 
66 

92 
63 

90 
64 

90 
69 

38 
57 

87 
59 

85 
64 

88 
64 

86 
59 

83 
63 

78 
60 

72 
43 

71 
48 

73 
49 

71 
58 

72 
62 

74 
56 

77 
58 

83 
63 

83 
62 

85 

60 

89 
62 

89 
61 

80 
54 

88 
60 

90 
60 

92 
60 

83 
58 

89 
60 

87 
61 

83.7 
59.6 

DEMA 

MAX 

Mm 

90 
60 

92 
62 

91 
69 

90 
67 

88 

73 

89 
65 

91 
63 

88 
67 

85 
60 

90 
59 

87 
66 

82 

66 

73 
53 

75 
52 

78 
50 

73 
60 

84 
64 

80 
60 

86 
57 

90 
56 

91 
60 

90 
63 

86 
67 

86 
63 

88 
59 

85 
61 

92 
63 

93 
62 

90 
65 

83 
68 

91 
69 

86.4 
62.2 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

86 
54 

88 
62 

92 

67 

94 
66 

90 
67 

88 
62 

89 
61 

90 
62 

88 
56 

85 
56 

90 
56 

88 

64 

73 
52 

71 
51 

75 
47 

77 
50 

72 

60 

82 
57 

84 
60 

82 
55 

90 
55 

89 
58 

90 
57 

85 
62 

85 
59 

86 

57 

82 
61 

88 
62 

91 

64 

89 
66 

80 

67 

85.1 
59.1 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

86 
55 

93 

6  0 

98 
73 

102 
69 

87 
69 

87 
63 

87 
61 

93 
64 

88 
52 

84 
53 

92 

56 

89 
60 

70 
49 

68 
47 

74 
44 

75 
46 

78 
53 

83 
61 

87 
54 

80 
50 

90 
60 

91 
65 

87 
68 

84 
57 

84 
55 

87 
60 

78 
62 

87 
64 

91 
65 

90 
67 

82 

66 

85.5 

59.0 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

92 
58 

93 

65 

96 
66 

96 
68 

87 
68 

88 
60 

92 
60 

86 
67 

86 

54 

91 
59 

88 
63 

84 
63 

73 
45 

74 
48 

77 
50 

73 
59 

83 
59 

85 
68 

86 
55 

92 
52 

90 
58 

87 
66 

88 
68 

84 
56 

88 
52 

84 
62 

90 
62 

91 

60 

90 
63 

83 
67 

92 

63 

86.7 

60,1 

HYDEN 

MAX 

Mm 

87 
61 

91 

62 

93 
68 

95 
67 

91 
70 

87 
63 

88 
63 

89 
64 

86 
64 

87 
59 

89 
62 

87 
66 

76 
51 

72 
51 

73 
52 

76 
53 

71 
62 

82 
59 

84 
59 

84 
58 

89 
59 

89 
62 

89 
67 

84 
64 

85 
58 

87 
60 

85 
63 

89 
63 

92 
64 

90 
65 

75 

69 

85.2 
61.5 

JACKSON 

MAX 

Mm 

87 
57 

91 

61 

93 
67 

96 
68 

89 
69 

88 
63 

88 
63 

91 
63 

87 
60 

86 
58 

90 
55 

87 
64 

73 
50 

72 

50 

77 
49 

76 

50 

70 
60 

84 
59 

87 
59 

86 
51 

88 
56 

89 

61 

88 
65 

86 
61 

86 
58 

90 
59 

85 
62 

88 
63 

89 
64 

91 
67 

79 
69 

85.7 
60.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY 
AUGUST  1964 

Day 

of  Month 

■ 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

87 
60 

90 
66 

93 
67 

89 
69 

86 
65 

86 
60 

87 
62 

82 
60 

84 
52 

84 
57 

85 
65 

75 
56 

71 
45 

69 
48 

72 
49 

68 
60 

79 
60 

82 
56 

84 
58 

86 
55 

86 
63 

86 
67 

82 
64 

83 
58 

83 
54 

80 
63 

85 
59 

85 
63 

85 
61 

82 

6T 

89 
62 

82.7 

59.7 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

Mm 

90 

58 

94 
67 

96 
66 

94 
68 

87 
70 

88 
62 

91 
60 

86 
66 

88 
60 

89 
55 

87 
65 

85 
64 

74 
49 

75 
49 

78 
50 

71 
60 

83 
63 

85 
37 

86 
61 

90 
57 

90 
59 

88 
63 

86 

61 

87 
62 

84 
60 

85 
60 

90 
61 

92 
60 

91 
64 

S3 

67 

95 
67 

86.7 
61.0 

MC  KEE 

MAX 

Mm 

as 

5T 

90 
60 

92 
66 

95 
63 

90 
70 

87 
58 

88 
59 

89 
64 

86 
51 

86 
52 

89 

60 

86 
60 

68 
44 

70 
47 

73 

48 

76 
51 

68 

59 

82 
57 

85 
54 

86 
51 

90 
57 

90 
66 

87 
69 

84 
56 

84 
52 

87 
59 

82 
60 

89 
61 

90 
62 

89 
64 

82 
62 

84.7 
58.0 

MI0DIESBOR0 

MAX 

Mm 

89 

61 

91 
63 

93 

65 

95 

67 

88 

68 

87 
61 

89 

61 

85 
63 

82 
63 

88 
38 

85 
60 

85 
69 

79 
49 

74 
49 

70 

50 

64 
31 

66 

60 

82 
59 

83 
59 

85 
57 

87 
57 

88 
62 

87 
64 

82 
65 

86 
58 

85 

38 

83 
61 

88 
62 

90 
64 

86 
65 

75 
63 

83.8 
60.5 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

92 
61 

93 
67 

97 

68 

95 
73 

92 
68 

92 

60 

88 

67 

86 
72 

88 
61 

88 
58 

90 
70 

83 

64 

76 
46 

74 
50 

71 
49 

73 
60 

84 
61 

85 
57 

87 
58 

88 

57 

90 
70 

89 

TO 

84 
69 

84 
60 

86 
58 

81 
64 

B9 
62 

88 
69 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

86.6 
62.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

92 
59 

91 
71 

95 
73 

95 
69 

90 
73 

90 
60 

88 
62 

90 
71 

87 
53 

88 
55 

89 
68 

86 

60 

71 
44 

75 
52 

77 
49 

69 

59 

83 

60 

85 
64 

87 
56 

90 
60 

91 
68 

87 
70 

86 

67 

85 
58 

88 
56 

84 
65 

90 
64 

88 
68 

92 
63 

87 

67 

90 
64 

86.6 
62.3 

PTKEVILLE 

MAX 

Mm 

92 
63 

9* 

65 

96 

70 

90 
67 

90 
72 

89 
65 

92 
66 

87 
68 

87 
63 

92 
60 

89 

66 

82 
66 

74 
35 

75 
52 

79 
52 

72 
59 

85 

64 

86 
60 

85 

64 

93 

57 

92 

60 

90 
63 

87 
68 

88 
65 

90 
61 

86 
62 

94 
64 

93 
64 

87 
66 

80 
63 

93 
72 

87.4 
63.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 

Mm 

91 
36 

92 

70 

95 

71 

95 
63 

88 
62 

87 
61 

90 
65 

85 

71 

86 
56 

85 
56 

88 
68 

83 
65 

72 
44 

72 

49 

72 
49 

70 
58 

82 

57 

85 
61 

85 
58 

88 

57 

89 

67 

87 

67 

85 

69 

83 

61 

86 
56 

81 
63 

87 
61 

85 
64 

88 
63 

87 
69 

89 
65 

85.1 
61.4 

STEARNS 

MAX 

Mm 

88 
6* 

87 
68 

91 
67 

94 
65 

91 
67 

88 
62 

87 
66 

86 
68 

84 
54 

86 
60 

88 
64 

71 
47 

72 
50 

71 
50 

66 
58 

70 
59 

76 

64 

82 

58 

84 
57 

87 
64 

85 
62 

82 
60 

86 
62 

81 
57 

86 
64 

87 

65 

87 
63 

88 
63 

88 

67 

87 
65 

83.6 
61.4 

TOMAHAWK  1  WSM 

MAX 

Mm 

84 
50 

92 
56 

95 

65 

98 
64 

92 
64 

89 
59 

90 
59 

91 
57 

89 
50 

86 
51 

92 
51 

87 

51 

74 
47 

72 
45 

75 
41 

78 
42 

74 

57 

84 
52 

85 
53 

84 
48 

90 
51 

91 
56 

88 
61 

87 
57 

87 
53 

87 
54 

83 
59 

92 

59 

91 
60 

90 
62 

80 
62 

86.4 
54.7 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

93 
51 

96 
62 

102 
69 

98 
66 

90 
64 

89 
58 

94 
56 

90 
65 

88 
47 

93 

48 

93 

61 

89 
51 

69 
43 

76 
44 

78 
41 

83 
44 

86 
54 

87 
57 

83 

50 

91 

47 

92 
47 

92 
48 

87 
56 

85 
52 

89 
51 

84 
64 

89 
59 

90 
60 

92 
60 

88 
64 

88 
64 

88.5 
54,9 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

86 
36 

90 
39 

92 
66 

95 
66 

89 
66 

88 
60 

88 
60 

90 
61 

89 
50 

85 
51 

90 
53 

87 
59 

70 
47 

70 
46 

75 
42 

75 
45 

73 
37 

83 
57 

86 
52 

82 
49 

90 
52 

90 
60 

87 
67 

84 
53 

84 
52 

87 
53 

81 
59 

90 

60 

91 
61 

89 

64 

80 
64 

85.0 
56.4 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

"3  ,.  tn 

Station 

<2U^ 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   * 
WESTERN            01 

MA0IS0NV1LLE  1  SE 

EVAP 

.2* 

.28 

.38 

.41 

.38 

.43 

.31 

.29 

.43 

.28 

.13 

.44 

.29 

.22 

.12 

.07 

.13 

.30 

.15 

.27 

.27 

.39 

.21 

.36 

.13 

.20 

.24 

.23 

.18 

.19 

.50 

8.45 

WIND 

34 

31 

52 

54 

40 

51 

23 

42 

36 

28 

37 

72 

39 

25 

7 

24 

3? 

36 

16 

16 

54 

66 

61 

52 

35 

40 

12 

48 

48 

10 

21 

1142 

MAX 

97 

99 

97 

101 

101 

95 

98 

96 

94 

93 

95 

92 

80 

85 

75 

83 

95 

93 

90 

93 

90 

93 

85 

88 

93 

87 

88 

92 

93 

100 

100 

92.3 

MIN 

70 

72 

77 

76 

73 

88 

68 

70 

61 

62 

62 

61 

62 

55 

64 

63 

65 

65 

65 

67 

68 

69 

67 

65 

64 

64 

66 

67 

70 

72 

73 

66,8 

ft    ft    • 
CENTRAL            02 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 

.35 

.19 

.32 

.38 

.35 

.38 

.32 

.26 

.38 

.16 

.19 

.31 

.22 

.22 

.10 

.13 

.10 

.22 

.26 

.76 

.32 

.09 

_ 

.42 

.19 

.14 

.72 

.19 

.32  .29 

.29 

7.B2B 

WIND 

ft 

55 

49 

56 

38 

40 

32 

47 

41 

31 

40 

84 

57 

34 

21 

28 

30 

29 

41 

23 

58 

84 

55 

56 

38 

41 

10 

40 

51   12 

16 

1239 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.31 

.15 

.21 

.27 

.21 

.12 

.35 

.IB 

.12 

.23 

.12 

.22 

.17 

•  1» 

.13 

.0? 

.0? 

.!? 

.10 

.21 

.31 

.09 

.14 

.20 

.1  1 

.14 

.18 

.22 

.19  .23 

.20 

5.51 

WIND 

23 

14 

25 

37 

29 

30 

27 

34 

28 

19 

32 

59 

40 

32 

24 

41 

27 

19 

24 

18 

36 

•.4 

53 

30 

27 

28 

75 

32 

33   25 

29 

944 

MAX 

98 

95 

101 

103 

100 

90 

97 

92 

an 

98 

88 

95 

81 

84 

81 

71 

79 

96 

91 

95 

93 

95 

91 

92 

99 

89 

91 

96 

92  i  99 

95 

92.2 

MIN 

72 

75 

76 

79 

75 

70 

72 

74 

71 

68 

72 

71   59 

60 

60 

64 

66 

69 

69 

70 

70 

75 

72 

71 

66 

71 

70 

72 

74   73 

72 

70.3 

ft    ft   ft 
BLUE  GRASS         03 

.30 

DIX  0AM 

EVAP 

.19 

.31 

.23 

.36 

.24 

.31 

.21 

.26 

. 

. 

.20 

.37 

.28 

.09 

.19 

.20 

.02 

.26 

.23 

.74 

„ 

_ 

m 

.70 

.73 

.19 

.24 

.29  .21 

.15 

7.158 

WIND 

31 

9 

51 

71 

30 

40 

12 

42 

52 

16 

44 

T8 

65 

41 

19 

43 

16 

19 

52 

74 

33 

48 

32 

38 

17 

36 

16 

30 

34   24 

22 

1085 

MAX 

92 

97 

97 

98 

99 

96 

91 

94 

93 

93 

92 

92 

70 

74 

83 

80 

79 

90 

88 

88 

93 

91 

82 

87 

oo 

89 

93 

95 

94   97 

98 

90,2 

MIN 

68 

77 

74 

75 

73 

67 

71 

71 

60 

64 

69 

64 

53 

56 

57 

63 

65 

68 

63 

63 

67 

71 

70 

68 

68 

69 

70 

71 

72   72 

70 

67,4 

ft    ft   ft 
EASTERN            04 

BUCKH0RN 

EVAP 

.19 

.16 

.22 

.38 

.13 

.19 

.19 

.26 

.13 

,28 

.18 

.40 

.22 

.13 

.16 

.10 

,05 

.22 

.12 

.16 

.22 

.22 

.18 

,19 

.22 

.16 

.16 

.19 

.18  .16 

.11 

5,84 

WIND 

20 

19 

37 

51 

27 

13 

17 

40 

40 

21   22 

72 

50 

26 

17 

21 

12 

20 

28 

16 

32 

*» 

76 

53 

24 

33 

20 

30 

30   18 

11 

945 

DEWEY  DAM 

EVAP 

.16 

.13 

.12 

.13 

.05 

.24 

.20 

.15 

.11 

.21 

.13 

.20 

.16 

.12 

.14 

.08 

.03 

.09 

.10 

.17 

.12 

.19 

.13 

.14 

.20 

.07 

.07 

.OS 

.16  .09 

.04 

4,01 

WIND 

MAX 

2 

1 

6 

13 

1 

6 

2 

8 

3 

3 

4 

IS 

14 

4 

3 

3 

0 

2 

5 

« 

' 

14 

19 

12 

5 

4 

3 

2 

4    2 

1 

177 

MIN 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    106    - 


STATION  INDEX 


AUGUST     196b 


++ 

o 
p 

OBSERVATION 

b 

Z 

W 

W 

Q 

TIME  AND 

2 

0 

0 
< 

EC 

a 

s 

g 

TABLES 

STATION 

s 

53 

E 

Q 

COUNTY 

< 

•J 

3 

z 
o 

►J 

< 

i 

OBSERVER 

1 

u 

1 

i 

if 

ADOISON   DAM   *5 

0031 

02 

BREC* INPJDGE 

37    55 

66    34 

360 

6* 

CORPS    OF     ENGIKftPS 

00  6  3 

CLINTON 

2 

36    *5 

85    08 

1000 

MRS. BARBARA    M.    COOL 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

36    16 

65    33 

700 

CHARLES    G.    BARRET 

ARLINGTON    3    N 

ozh 

CARLISLE 

36    50 

89    00 

360 

6P 

6P 

MRS*    CAROLYN    SUE    DUNN 

ASHLAND 

0254 

0' 

BOYO 

38    27 

82    36 

5S5 

ASHLAND    WATER    PLANT 

BARBOURVtLLE 

0  361 

KNOX 

2 

36    52 

83    52 

995 

5P 

7A 

FELTON    W    PAT  TON 

8AROSTOWN    S    J    PREP    SCH 

0397 

02 

NELSON 

e 

37    48 

85    28 

631 

5P 

5P 

ST.    JOSEPH   PREP.    SCHOOL 

BARREN   RIVER    RESERVOIR 

0*23 

K 

ALLEN 

3 

36    54 

86    06 

590 

8A 

8" 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

2 

36    51 

63    20 

116* 

C.    HOMER    NOLAN 

8EAVER   OAM 

0490 

01 

OHIO 

5 

37    25 

86    52 

4*1 

6P 

6P 

H 

E.    G.    YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

9 

36    51 

66    20 

395 

JAMES    H.    MILLER 

BENTON    2 

36    51 

68    20 

305 

5P 

RAOIO    STATION    WCBL 

BEREA   COLLEGE 

0619    03 

MADISON 

37    3* 

6*    18 

1070 

5P 

BEREA   COLLEGE 

BEREA 

06241  03 

MAD I  SON 

992 

MRS.    GAYLE    0.    DALE 

SLAINE    1    N 

0752 

38    02 

62    52 

B* 

JOHN   LEE    BURTON 

BONNIEV1LLE    ft    N 

OR  5ft 

02 

HART 

3 

37    26 

65    5* 

730 

5P 

OOUS    MCDOWELL 

ROWLING   GREEN 

02 

WARREN 

3 

86    26 

JAMES    R.    EDWARDS 

BOWLING   GREEN    FAA    AP 

D2l  WARREN 

36    58 

86    26 

535 

HID 

M|[ 

BRADFORDSV1LLE 

02|  MARION 

37    29 

85    09 

SA 

BA 

JAMES    T.    MULLINS 

BROWNSVILLE 

10*7 

02 

EDMONSON 

3 

37    12 

86    16 

557 

7A 

MRS.    TEMPIE    LOU    SMITH 

BUCKhORN 

1080 

04 

PERRY 

4 

37    21 

83    23 

936 

7A 

7A 

: 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BUROINE    2    NE 

1120 

Oft 

PIKE 

1 

37    13 

82    35 

1643 

BA 

EDWIN    E.    JOHNSON 

BURKESVILLE 

11 37    02 

CUMBERLAND 

2 

36    *7 

85    22 

605 

7A 

MARVIN   M.    LEE 

CADIZ    LOCK    £ 

1206    01 

TRIGG 

2 

B7    58 

38* 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

CALHOUN    LOCK     2 

1227-01 

MC    LEAN 

37    32 

87    16 

402| 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256    02 

TAYLOR 

37    20 

85    21 

771       6P 

6P 

ALVA    MC    KINLEY 

CANEYVILLE 

129ft 

GRAYSON 

3 

37    25 

86    30 

600 

G.    V.    COX    SR. 

CARROLLTON    LOCK    1 

03 

CARROLL 

36    41 

85    11 

460      4P 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CECILIA 

1ft  06 

02 

HARDIN 

37    40 

85    57 

734       7A 

WILLIAM    S.    VERTREES 

CLAY    CITY    1    WNW 

1576 

04 

POWELL 

* 

37    52 

83    56 

712 

7A 

JOEL    W.    MOUNTZ 

CLERMONT    1    SSE 

1611 

02 

BULLITT 

e 

37    55 

85    *0 

540      5P 

5P 

8ERNHE1M   FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

36    41 

ERL    SENSING 

COBB 

CALDWELL 

2 

36     59 

490 

MRS    BENNIE    B.    WHITE 

COCLEGE   HILL    LOCK    11 

170ft 

ESTILL 

37    47 

8*    06 

611 

7A 

C    HJ 

CORPS   OF    ENGINEERS 

'COVINGTON   w8    AIRPORT 

1855 

669 

Hit 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CROFTON    8    ENE 

CHRISTIAN 

37    05 

87    21 

750 

CLEAIUS    E.    6RINKLEY 

CUMBERLAND 

36    56 

82    59 

1463 

6P 

C.    C.    WH1TEAK.ER 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

WHITLEY 

2 

36    50 

84    19 

1070 

5P 

KY.    DEPT.    OF    CONS. 

CYNTHIANA 

HARRISON 

38    23 

MARSHALL    HILL 

CYNTHIANA    2 

2003 

03 

HARRISON 

5 

36    23 

,-   17 

719 

8A 

8A 

KY.    CARDINAL    DAIRY 

DANVILLE 

2040 

03 

BOYLE 

4 

955 

7A 

7A 

H 

R.    P.    COLDIRON 

2093 

1 

37    46 

82    32 

7701 

MRS.    EVA   M.    DAVIS 

DELPHIA    1    E 

2132 

PERRY 

37    02 

63    07 

1660J 

BA 

THOMAS    M.    GRAHAM, 

DEMA 

2139 

04 

FLOYD 

37    25 

82    48 

850'      5P 

5P 

c 

ISHMAEL    HOPKINS.     JR 

DEWEY    DAM 

2180 

0* 

1 

37    *5 

62    *7 

653>      7A 

7A|      7A 

Z    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

DIX    DAM 

2214 

03|  MERCER 

37    *6 

6*    43 

870i      4P 

7A      7A 

PHILLIP   0.    THACKER 

DUNDEE    ft   E5E 

2358 

37    33 

66   43 

431 

7A 

c 

JESSE    L,    HUFF 

OUNMOR 

37    05 

67    00 

592! 

7A] 

2391 

02;   BRECKINRIDGE 

3 

37    *3 

66    13 

793; 

c 

LENA    BLAIR 

EDDYVILLE   LOCK   F 

2**5    Olj  LYON 

2 

37    03 

88    05 

420 

™| 

CLOSED    7/15/6* 

EDMONTON 

2*69]  02    METCALFE 

3 

37    00 

85    37 

B65J 

taI 

: 

JOHN    E.    MORAN 

EL1ZABETMT0WN 

HARDIN 

3 

85    52 

739      6A 

INACTIVE    7/30/64 

ELKHORN   CITY 

PIKE 

1 

37    18 

82    21 

7A 

ELKTON    2    S 

25*8    01 

TODD 

2 

520. 

6A 

5.    RICHARD    ANDERSON 

FALMOUTH    5    WNW 

2775    03 

PENDLETON 

5 

6*    25 

7151      6P 

7A 

FRANK    H.     LAWSON 

FARMERS    1    WNW 

27911   03 

5 

36    09 

83    33 

662      6P 

7A 

ARNOLD   WAGES 

FLEM1NGSBURG 

2903    03 

FLEMING 

5 

36    25 

83    *3 

858! 

7A 

MRS.    ALMYRTA    B.    MALL 

FLEHINGSBURG    2 

290B 

FLEMING 

5 

38    25 

83    *5 

920|      6P 

6F 

: 

FORO    LOCK    10 

2953 

MADISON 

a*  16 

660 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FORDS    FERRY    DAM    50 

E961 

01 

CRITTENDEN 

7 

37    28 

88    06 

356;  MID 

6A 

:  h 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FOURMILE   KY    UTIL    PARK 

3006 

0* 

BELL 

2 

36    *7 

83    *5 

lOOs! 

8A 

KENTUCKY    UTILITIES 

FRANKFORT    LOCK    ft 

3028 

03J   FRANKLIN 

38    14 

8*    52 

504 

7A. 

CORPS   OF    ENGINEERS 

FRANKLIN    1     E 

3036 

3 

36    43 

86    3* 

690 

7A 

MRS    KATIE    D.    NEAL 

FREEBURN    2    SH 

30*6 

04)  PIKE 

1 

37    33 

82    10 

730 

8A 

MRS    ALIA    S.    GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052 

Oft    MENIFEE 

5 

37    57 

83    39 

■A 

MISS    ESTHER    WILSON 

GAMALIEL    1    5 

3112 

36    38 

85    46 

759 

7A 

E.    GUY    DECKARD 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

319ft    031  SCOTT 

36    12 

8*    33 

888 

BA 

WILLIAM   F.    BRAMBLETT 

GEST   LOCK    3 

3203    Oi\  HENRY 

36    25 

84    53 

490 

7A 

:  h 

CORPS   OF    ENGINEERS 

GLASGOW 

02,  BARREN 

3 

37    00 

85    55 

780 

7A 

EMILY   M.    BEAM 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

02 

BARREN 

3 

37    00 

B5    55 

808 

6P 

6P 

RADIO    STATION   WKAY 

GLENDALE    1    E 

32  52 

02 

HARDIN 

3 

37    36 

85    5ft 

710 

7A 

MRS.    INE2    E.    MILL 

GOLDEN    POND    8    H 

)295 

01 

TRIGG 

2 

36    5ft 

88    00 

400 

7A 

FISH    *    WLDLF.    REFUGE 

GRAYSON    1    SE 

3392 

CARTER 

38    19 

82    56 

900 

6A 

ALBERT    G.    SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

0  2 

GREEN 

37    15 

85    30 

630 

7A 

HOWARD   PICKETT 

GREEN58URG    1    S 

3-35 

02 

GREEN 

3 

37    15 

85    30 

610 

KENNETH    L.    WILKINSON 

GREENVILLE    2    W 

3ft51 

01 

MUHLENBERG 

37    12 

87    12 

519 

5P 

5P 

C.    R.    LOVELL 

HARTFORD    6    NW 

36  5  2 

OHIO 

3 

37    32 

86    5* 

429 

M 

DAVID    K.    CARSON 

HAZARD 

3  709 

03 

PERRY 

37    15 

S3    12 

869 

H.    A.    BAILEY 

HAZARD    WATER    WORKS 

371ft 

PERRY 

37    15 

83    11 

880 

LEE    J.    HOGSTON 

HEIDEL8ERG   LOCK    1ft 

3741 

04 

LEE 

4 

37    33 

83    ft6 

663 

4P 

7A 

:  h 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HENDERSON    7    SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

7 

37   *5 

87    38 

430 

6P 

6P 

H 

FRANK    STREET 

HERNDON 

CHRISTIAN 

2 

36    44 

87    3* 

512 

: 

C.    W.    KEATTS 

HICKMAN    1    E 

3816 

FULTON 

6 

375 

SP 

5P 

HAROLD    EVERETT 

HIGH  BRIDGE    LOCK    7 

IB  37 

JESSAMINE 

37    49 

8ft    ft3 

CORPS   OF    ENGINEERS 

HOOGENVILLE    NAT     PARK 

3929 

LARUE 

3 

37    32 

85    ft* 

788 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HOPKINSVILLE 

CHRISTIAN 

2 

36    51 

87    30 

NEWELL    F.    SMITH 

HYDEN 

-0  9  3 

LESLIE 

37    10 

83    23 

ea 

MRS.    JEAN    B.    ELAM 

IRVINGTON 

-165 

0  2 

BRECKINRIDGE 

37    53 

86    17 

650 

6P 

FLOYD   G.    ROBBINS 

JACKSON 

ft  196 

BREATHITT 

37    33 

83    23 

7A 

CHARLES    L    BACK 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37    10 

1150 

5P 

HOBART     [SON 

M 

H 

Z 

0 

OBSERVATION 

b 

Z 

u 

w 

TIME  AND 

SB 

0 

1 

R 

P 

TABLES 

STATION 

| 

5 

COUNTY 

< 

O 

z 
0 

< 
> 

hi 

a 

OBSERVER 

i 

p 

1 

sj 

3i 

U  ; 

KEENE    1    SSW 

JESSAMINE 

37    57 

84    38 

9*1 

7A 

HUGH    W.    BUFFIN 

LA    GRANGE    2    NNW 

OLOHAM 

36    26 

65    23 

880 

5P 

S.    R.    VARABLE 

LANCASTER 

03    GARRARD 

37    37 

8*    35 

1032 

8A 

KENTUCKY    UTILITIES   CO. 

LEITCHFIELD 

02    GRAYSON 

37    29 

66    18 

642 

6P 

CLYDE    STIKELEATHER 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

03|  FAYETTE 

38    02 

HID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

LIBERTY 

4755 

02    CASEY 

3 

37    21 

767 

7A 

FITCH    FOSTER 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

03|  JESSAMINE 

37    *5 

8*    35 

521 

BA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LLOYD    GREENUP    DAM 

«848 

GREENUP 

36    39 

82    52 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOCKPORT    LOCK    2 

0  3 

HENRY 

38    26 

485 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOGLICK    I    S 

4882 

0) 

CLARK 

* 

37    51 

8*   02 

773 

C 

HUBERT    BURGHER 

LONDON    3   W 

4893 

03 

LAUREL 

2 

37    06 

84   OB 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologiet,    c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Science  Center,  University  of  Kentucky,  Lexington, 
Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  *F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

lured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
nperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

s  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  1°  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

eral  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW.   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 


which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 


concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. .   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State     price  30  cents      Similar 
for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  IS  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Informati 

information  for  regula 

the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual:    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington.   P.   C.    20402. 
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KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   100°  on  the  11+  at  Maysville  Water  Plant  and  on 

the  10th  at  Owensboro  2  W 

Lowest  Temperature:    30°  on  the  14th  at  Tomahawk  1  WSW  and  Vanceburg 

Greatest  Total  Precipitation:   7.59  inches  at  Greenville  2  W 

Least  Total  Precipitation:   1.48  inches  at  Carrollton  Lock  1  and 

Warsaw  Markland  Dam 
Greatest  One-Day  Precipitation:   4.55  inches  on  the  27th  at  Benton  2 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Little  or  no  rain  fell  in  Kentucky  during  the 
first  half  of  September.  This  followed  deficient 
rainfall  of  the  preceding  months  in  many  areas. 
For  the  period  April  1  through  mid-September, 
totals  in  many  sections  of  the  State  ranged  from 
3  to  10  inches  below  average,  with  only  a  few 
locations  in  the  extreme  north-central  and  the 
extreme  south-central  areas  having  had  near, 
or  above  average  amounts. 

As  of  mid-September,  yields  from  a  number 
of  crops  were  reported  reduced,  and  more  than 
40  of  the  Commonwealth's  120  counties  had 
been  declared  disaster  areas.  The  Kentucky 
Crop  and  Livestock  Reporting  Service  reported 
pastures  to  be  in  the  lowest  condition  for  that 
time  of  year  since  1954;  that  there  were  numer- 
ous reports  of  pond  and  livestock  water  shortages, 
with  some  water  hauling  necessary. 

Rain  which  fell  on  the  17th  and  18th  was  the 
first  in  almost  three  weeks,  and  the  first  wide- 
spread rain  in  about  a  month.  General  rain, 
associated  with  a  frontal  system,  fell  during 
a  48-72- hour  period  beginning  in  the  west  on 
the  27th.  This  rain  was  the  heaviest  over  parts 
of   the  State  since  the  excessive  rains  of  early 


March.  Totals  for  the  period  in  a  number  of 
areas  exceeded  average  rainfall  for  the  entire 
month.  The  3.50  inches  September  27-28  at 
Lexington  was  the  greatest  September  24-hour 
total  there  in  42  years.  More  than  30  reporting 
points  measured  24-hour  totals  ranging  from  3  to 
5  inches.  At  month's  end,  totals  over  the  State 
ranged  from  below  average  in  the  northern 
Blue  Grass  to  above  normal  over  the  remainder 
of  Kentucky. 

The  first  frost  of  the  season  was  reported  on 
the  14th  at  several  locations  in  the  central  and 
eastern  sections.  Days  with  thunderstorms  were 
much  below  average  (3-5)  for  September  over 
most  of  the  State,  ranging  from  none  to  2;  about 
average  in  the  extreme  west. 


A.  B.  Elam,  Jr. 
%  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 
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1.75 

.60 
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•  34 

3,85   ,05 

MAYFIELO 

7.28 

1.93 

.22 

.60 

•  66 

•  41 

3,43   .03 

MURRAY 

6.7* 

.95 

.24 

.08 

.05 

2.26 

2.47   .69 

OLNEY 

5,83 

.05 

.30 

.14 

1.12 

1.22 

3,00   7 

0XENS90R0  2  W 

3.93 

T 

.20 

.72 

•  93 

.25 

.30 

1.48   .03 

OwENSBORO  DAM  «.(, 

3.64 

.10 

•  63 

•  93 

•  27 

.03 

1.33   .33 

PADUCAM  FAA  AIRPORT 

4.49 

T    1.65 

.1« 

.44 

•  15 

7    1.84 

.22 

PADUCAM 

5.14 

.84 

1.13 

.67 

.05 

.08 

1.72 

.65 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

6.34 

.1* 

.14 

.02 

3.37  2.61 

.02 

PRINCETON 

6.39 

.15 

.25 

1.25 

.26 

2.82 

1.61   .04 

.01 

ROCHESTER  LOCK  3 

6.63 

.13 

T 

•  09 

.21 

3.36  2,84 

RUSSELLVILLE 

5.99 

.39 

1.41 

.17 

T 

T 

3,02   ,96 

.04 

SEBREE 

3.79 

.32 

.60 

.67 

.49 

.67 

1,04 

UNIONTOWN  DAM  *9       tt 

3.57 

1.15 

1.03 

T 

.50 

.20 

.05 

.64 

CENTRAL              02 

AOOISON  DAM  *5          // 

4.23 

.28 

.59 

1.03 

.43 

7 

1.70   .18 

ALBANY  t,    N 

5.29 

.15 

.98 

.12 

.06  3.22 

.74 

ANCHORAGE 

3.39 

.72 

.01 

•  41 

T 

7     .85 

1.38   .02 

BARDSTOWN  5  J  PREP  SCH 

4.87 

.78 

.10 

.06 

.02 

.02 

.94 

2.15   .80 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

3.73 

.75 

.40 

1.66   ,92 

BONNIEVlLLE  *  N 

4,81 

.51 

.05 

1.43 

2.00   ,82 

B0KLIN6  GREEN 

4,02 

.75 

.12 

T 

2.35   .75 

.03 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

3,77 

I 

.73 

T 

T 

1.77 

.79   ,49 

BRA0FORDSV1LLE 

BROWNSVILLE 

5.03 

.51 

.04 

.02 

.25 

.57 

7 

2,48  1.10 

.06 

BURKESvlLLE 

4.29 

.23 

.25 

.07 

T 

.63  2.88 

.23 

CAMPBELLSVILLE 

4.47 

.78 

.12 

.18 

•  33 

1.68  1.38 

caneyville 

5.65 

.33 

•  62 

•  21 

7 

3.20  1.29 

CECILIA 

5.30 

.55 

.01 

.24 

T 

7 

2.75  1,75 

CLERMONT  1  SSE 

5.70 

.71 

.01 

.40 

.19 

.09 

.65 

3.09   ,56 

EDMONTON 

3.66 

.45 

.61 

.30 

.70 

.73   .87 

GAMALIEL  1  S 

3.39 

.38 

.27 

T 

t 

T 

.98  1.32 

.44 

GLASGOW 

3.70 

.73 

•  40 

,09 

.02 

1.48    .-4 

.04 

GLASGOW  WKAY 

3.43 

1.02 

.09 

.44 

.02 

.08 

1.78 

GLENDAlE  1  E 

5.78 

.40 

.25 

T 

•  2B 

3.35  1,50 

T 

GREENSBURG 

4.35 

.23 

.65 

T 

T 

.03 

1,52  1.88 

.04 

GREENSBURG  1  S 

4.20 

.01 

.28 

.65 

.02 

1.43  1.79 

.02 

IRVtNGTON 

4.08 

.42 

.13 

•  01 

•  27 

T 

.99 

2.18   .08 

LEITCHFIELD 

5.85 

T 

.'.5 

.08 

•  85 

.03 

2.91  1,53 

LIBERTY 

4.00 

.03 

.12 

.92 

■  17 

,64  2,02 

.10 

LOUISVILLE 

2.95 

.65 

.28 

1.20 

,82 

LOUISVILLE  WB  AP          R 

4.16 

T 

.r)8 

T 

.94 

.23 

7 

1.20 

1.19   .02 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

2.75 

.32 

.65 

.02 

.38 

•  03 

1.16   .19 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5.30 

.78 

.05 

T 

.24 

.12 

,48 

2,76   ,87 

MlLLERSTOWN 

4.52 

.30 

.17 

.06 

2,82  1,17 

MUNFORDVILLE 

5.38 

.15 

.62 

.18 

T 

3.48   ,93 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

5.33 

• 

.40 

.62 

.20 

.03 

3.13   .92 

.03 

ROUGH  RIVER  DAM 

4.66 

.20 

.23 

.15 

3.10  1.00 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

3.02 

.85 

.48 

.05 

'1.32   .32 

SCOTTSVILLE  2  SW 

3.45 

.62 

.78 

T 

1.14   .91 

SHEPHERDSVILLE 

4,70 

.48 

.08 

.48 

.18 

2,03  1.40 

.05 

SUMMER  SHADE 

3,10 

.76 

•  40 

.05 

.22 

1.33   ,34 

WOLF  CREEK  DAM 

3.44 

.07 

•  48 

.40 

,03 

.41  1.90 

.15 

W00D9URY  LOCK  <• 

4.81 

.30 

.03 

.95 

.16 

T 

2.25  1.12 

7 

BLUE  6RASS          03 

BEREA  COLLEGE 

4.71 

.5' 

.18 

.14 

.07 

2.38  1.37 

BEREA 

5.02 

•  74 

T 

.26 

.04 

.07 

1.10  2.49 

.36 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.48 

.17 

.31 

.04 

.93   .03 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

3.26 

.01 

.33 

.04 

.04 

.06 

1.16  1,37 

.25 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

1.65 

T 

T 

.65 

.20 

7 

.38 

.42 

CYNTHUNA 

3.75 

T 

•  39 

T 

7 

1.91  1,39 

.06 

CVNTHUNA  2 

3.68 

.01 

.12 

•  20 

.01 

1,96  1.35 

.03 

DANVILLE 

3.60 

.04 

.73 

•  02 

.02 

,21 

.03 

1.18  1.16 

.21 

DIX  DAM 

4.85 

.23 

.27 

.15 

.29 

2.63  1,25 

.03 

FALMOUTH  5  WNw 

1.86 

T 

.46 

T 

.04 

7 

.91   ,45 

FARMERS  1  WNW 

3.21 

T 

.28 

•  14 

1,14  1.40 

.25 

FLEMING SBURG 

4.35 

.03 

.24 

.17 

7 

T 

2.37  1.39 

.15 

FLEMINGSBURG  2 

4.78 

7 

.23 

.31 

T 

T 

.02 

1.15 

2.27   .80 

7 

FORD  LOCK  10 

4.07 

T 

.28 

.45 

.04 

T 

7 

1.22  1.74 

.34 

FRANKFORT  LOCK  * 

4.02 

.13 

.36 

.13 

7 

7 

1.93  1.47 

T 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

4.07 

.21 

.17 

.03 

2.60  1.03 

.03 

GEST  LOCK  3 

2.96 

T 

•  45 

.02 

7 

1.35  1.14 

HIGH  BRIDGE  LOCK  1 

4.70 

T 

.47 

.28 

.17 

2.57  1.05 

.16 

KEENE  I  SSW 

5.30 

.36 

.06 

3.80   .86 

.22 

LA  GRANGE  2  NNW 

2.85 

.83 

.42 

T 

.85 

.75 

LANCASTER 

4.57 

.09 

.69 

.85 

.06 

1.26  1.69 

.17 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

4.91 

T 

.34 

•  01 

.14 

T 

1.61 

2.49   .32 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3.49 

.47 

.17 

.24 

1.31  1.29 

.05 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.80 

.11 

.52 

T 

7 

.14 

.02 

1.22   .79 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

3.43 

.03 

.70 

.15 

1.20  1.25 

.10 

MIDWAY 

4.30 

.08 

.31 

,09 

2.70  1.08 

.04 

MOUNT  STERLING 

4.09 

T 

T 

.17 

.34 

T 

T 

T 

.94 

1.66   ,98 

OWENTON  2  S 

2.31 

.48 

.01 

.05 

.02 

.44 

1,30   ,01 

RICHMOND 

3.30 

T 

.43 

T 

.02 

.02 

.19 

.14 

.81  1.47 

.22 

SALVISA  LOCK  6 

5.53 

T 

.46 

.02 

.14 

.01 

3.84   ,94 

.12 

SHELBYvlLLE 

3.49 

.01 

.31 

.49 

,29 

T 

.01 

1.33  1.09 

7 

SPRINGFIELD 

5.62 

.37 

.25 

.20 

3.45  1.33 

7 

TAYLORSVILLE 

4.75 

.66 

.28 

.08 

T 

7 

2.13  1.60 

7 

TYRONE  LOCK  S 

5.39 

.05 

.62 

.12 

T 

3.18  1.34 

.08 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.41 

T 

.46 

.03 

T 

.02 

.26 

.03 

1.20  1.36 

.05 

See  reference  notes  following  Station    Inde* 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13   14   15 

16  |  17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26  j  27 

28  |  29  |  30 

31 

VANBUOEN 

A. 30 

.31 

.A3 

.22 

2.33  1.01 

, 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

1.A8 

•  A3 

.03 

T 

.86   .16 

WAYNESBURG  7  NE 

5.03 

.18 

.86 

.05 

.15 

1.11  2.A2   .28 

, 

WllLIAMSTOWN  3  Nw 

1.79 

.08 

.3A 

.03 

.01 

•  OA 

1.00   .28   .01 

• 

EASTERN             OA 

ASHLAND 

3.59 

.01 

.08 

1.12  1.42   .64 

BARBOURVtLLE 

6.03 

.05 

.62 

T 

.15  A. 10  1.11 

BAXTER 

S.10 

.OA 

.32 

T 

2,80  1.68 

BLAINE  1  w 

BUCKHORN 

6.96 

T 

.21 

.10 

.08 

.87  2.53  2.45 

8URD1NE  2  NE 

3.62 

.55 

.17  1,80  2.65 

CLAY  CITY  1  WNW 

3.S2 

T 

.20 

1.30  1,42   .30 

CUMBERLAND 

6.15 

.30 

1.15 

.02 

.02 

.72  2.67  1.A7 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.00 

.AO 

.55  3,38   ,14 

DELPHIA  1  E 

5,33 

.03   .22 

.08 

.01 

.08 

1.93  2.77   .03 

DEMA 

4.26 

.01 

.62 

.23 

1.70   .50   .95 

DEWEY  DAM 

3.17 

.12 

T 

•  66   ,96  1.12 

ELKHOHN  CITY 

6.08 

.30 

.15 

.35  1.70  3.25 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

5.02 

.66 

3.75   .59 

FREEBURN  2  Sw 

6.91 

.32 

.82 

.67  2. 49  1.89 

FRENCHBURG 

A.  33 

.01 

.62 

.-1 

.01 

1.30  1.32   .24 

GRAYSON  1  SE 

3.46 

.02 

.10 

1.10  1.27   .78 

HA2ARD  WATER  WORKS 

5.57 

.30 

.90  1.79  2.05 

HEIDELBERG  LOCK  IA       R 

5.13 

T 

.05 

.35 

T 

.80  1.75  1.50 

HYDEN 

5.78 

.22 

.03 

.35 

.55  2.66  1.55 

JACKSON 

5.00 

.01 

.08 

.01 

.15 

.01 

.06 

.45 

1.11  1.20  1.17 

JEREMIAH 

5.06 

•  3A 

.16 

.15  2,66  1.85 

LLOYD  GREENUP  DAM 

3.60 

.OA 

.08 

T 

T 

1.80  1.16   .21 

LONDON  FAA  Ap 

3.78 

.58 

.u 

.01 

.42 

1.20  1.26   T 

LOUISA  2 

A. 22 

.25 

1.06  1.9A   .71 

MANCHESTER  A  SE 

A.A9 

.38 

.69 

.66  1.67   .85 

MARTIN 

7,08 

.11 

.AO 

.18 

.11 

.86  2.90  2.20 

MC  KEE 

6.79 

.08 

T 

.06 

T 

1.11  2.85  1.85 

M1DDLESBORO 

A. 19 

•  06 

.29 

T 

2.56  t.OA 

MONTICELLO 

6.A2 

.12 

1.24 

.02 

.26  6,28   .50 

MOUNT  VERNON 

5.57 

.80 

.12 

.62 

.31 

1.A5  2,33   .02 

ONEIDA 

5.A0 

.22 

.33 

.AS  2.60   .95 

PAINTSVILLE  1  S 

3. A3 

.06 

•  30 

,68  1,00  1,00 

PIKEVILLE 

3.55 

.A6 

.27 

.01 

.03 

1,69  2,09   .63 

RAVENNA  LOCK  12 

A, 05 

.10 

.15 

.02 

.13 

.17 

1.05  1.18   .60 

SALYERSVILLE  2  SE 

A.  33 

.17 

.A3 

.95  1.61   .86 

SOMERSET  1  N 

3.67 

.68 

.05 

.01 

.11 

.67 

.77  1.J5   .01 

STEARNS 

5.58 

.05 

.90 

.06  2.90  1.13 

TOMAHAWK  1  WSW 

3.A9 

.18 

.1* 

.19 

T 

.07 

.76   .93   .9A 

VANCEBURG 

3.72 

T     .18 

T 

.76 

1.86   .75   .05 

WEST  LIBERTY 

A, (A 

.12 

.-1 

.30 

1.66  1.31   .80 

WILLIAMSBURG  2 

6.62 

.61 

.03 

.02 

,12  6.16  1.28 

WILLOW  LOCK  19 

3, A« 

T 

.08 

T 

•  73 

.16 

1.25  1.29  1.26 

••  following  Sutton    lad*, 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER    196* 


Station 

Day  of  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  I  12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

•   #   # 

WESTERN             01 

ARLING70N  J  N 

MAX 

Mm 

BEAvER  DAM 

MAX 

Mm 

M 

5T 

85 
53 

aa 

53 

90 
59 

87 
60 

91 
52 

92 

61 

89 
56 

92 

54 

94 
56 

90 
58 

78 

51 

75 
*2 

80 
33 

85 
40 

67 
31 

77 
62 

72 

60 

84 
64 

67 
56 

82 
61 

82 
64 

80 
66 

71 
47 

77 
36 

78 

47 

70 
48 

57 
46 

66 

54 

TS 
46 

81.  S 

S3. 2 

BENTON  2 

MAX 

Mm 

86 
56 

87 
50 

90 
53 

90 
60 

86 
59 

93 
56 

94 
64 

90 
57 

92 

56 

93 

54 

83 
57 

76 
52 

76 
46 

81 
35 

85 
39 

88 
50 

75 
61 

82 

63 

86 
61 

90 
59 

84 
62 

87 
68 

85 

68 

75 
45 

78 
39 

78 
30 

73 
50 

56 

46 

75 
53 

T3 
46 

83.0 
34,0 

FORDS  FERRY  0AM  50 

MAX 

Mm 

86 
62 

86 
60 

8  3 
63 

93 

66 

85 
65 

94 
63 

95 
71 

91 
66 

92 
64 

96 
63 

76 
62 

74 
55 

73 
48 

80 
45 

86 
51 

86 
60 

74 
64 

76 
62 

86 
65 

90 
65 

81 
68 

85 

68 

77 
61 

71 
51 

77 
45 

78 
51 

71 
51 

56 
50 

69 
52 

T4 
30 

81.4 
38.9 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

Mm 

87 
59 

62 
53 

86 
56 

88 
61 

90 
63 

86 
59 

93 
66 

91 
62 

90 
59 

91 
59 

95 

59 

79 
52 

T6 
47 

72 
38 

80 

42 

85 
46 

67 
57 

72 

62 

71 
63 

85 

61 

89 
65 

84 
67 

85 
70 

78 

48 

71 

42 

77 
43 

76 
55 

56 
49 

ST 
30 

66 
42 

80.6 
55.2 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

8* 
60 

86 
S3 

92 
56 

91 
63 

87 
61 

95 

57 

93 
64 

91 
59 

94 
58 

95 

58 

92 

60 

78 
52 

74 
45 

79 
37 

88 
44 

88 
54 

82 

65 

75 
62 

88 
65 

90 
»9 

87 
63 

83 
66 

81 
68 

73 
53 

78 
42 

78 
53 

74 
50 

37 
46 

66 
54 

T4 
64 

83.1 
56.4 

HENDERSON  T  SSW 

MAX 

Mm 

85 
61 

86 
5* 

90 
57 

92 

62 

88 
60 

93 
54 

95 
66 

94 
64 

95 
61 

98 
59 

84 
61 

76 
51 

75 
45 

61 
39 

86 
47 

89 
57 

78 
68 

'2 

61 

85 
65 

89 
63 

78 
67 

85 
68 

80 
66 

73 

51 

77 
43 

78 
54 

68 
49 

55 

49 

70 
32 

T3 

4T 

82.4 
56. T 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

89 
60 

88 
58 

92 
56 

90 
61 

87 
66 

93 
60 

95 

61 

91 
64 

92 

60 

93 

60 

39 
63 

88 
52 

75 
49 

78 
40 

77 

40 

81 

48 

76 
61 

84 
65 

88 
60 

90 
63 

89 
68 

67 
69 

77 
39 

73 
33 

79 

44 

79 
57 

75 
51 

59 

47 

79 
55 

T8 
48 

83. T 
36.6 

HOPKINSvlLLE 

MAX 

Mm 

92 

62 

89 
56 

87 
59 

90 
62 

93 

65 

91 
62 

93 
65 

92 
60 

92 
57 

95 
61 

98 
63 

86 
51 

80 
46 

77 
41 

82 
46 

87 

50 

87 
61 

'5 
61 

76 
63 

89 
59 

91 
62 

88 
66 

85 
66 

83 

49 

75 
41 

79 
45 

78 
56 

37 
46 

ST 
49 

66 
51 

63. T 
56.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

90 
60 

89 
54 

93 
56 

93 
62 

89 
61 

95 

61 

96 
65 

95 
62 

95 
60 

97 
58 

85 
61 

78 
32 

79 
** 

83 
37 

88 
43 

87 
35 

75 
63 

82 
63 

88 
58 

90 
62 

85 
70 

85 

66 

80 
68 

73 
50 

79 
42 

80 
52 

70 
51 

56 

49 

72 
55 

TS 

48 

84.1 
56.3 

MAD1S0NVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

86 
57 

85 
52 

90 
54 

90 
60 

87 
61 

92 
59 

92 
62 

91 
57 

93 
56 

95 
58 

86 
60 

77 
51 

73 

45 

79 
40 

86 
45 

87 

54 

79 
65 

74 

62 

86 
65 

89 
60 

85 
64 

86 
66 

79 
68 

72 
52 

77 
42 

78 
52 

73 
49 

57 

46 

82 

56 

73 

47 

62.  T 
55,  6 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

90 
62 

89 
56 

93 

58 

92 
63 

90 
67 

93 

68 

92 
68 

91 
66 

94 
61 

96 

60 

86 
65 

78 
52 

75 
46 

81 
41 

85 
46 

82 

37 

76 
63 

80 
63 

87 
61 

88 
63 

84 
70 

81 
69 

80 
68 

72 
52 

76 

44 

75 
57 

70 

50 

56 

47 

66 

34 

73 
48 

82.4 
56.2 

MURRAY 

MAX 

Mm 

87 
62 

85 

57 

85 
60 

89 
65 

89 
67 

85 
62 

92 
68 

91 
63 

89 
62 

90 
61 

93 
63 

81 
53 

76 
♦9 

73 
43 

79 

48 

84 
56 

86 
67 

71 

63 

75 
66 

84 
65 

86 
68 

84 
69 

83 
69 

78 
51 

70 
45 

75 
51 

75 
60 

63 
48 

56 

50 

68 

31 

80. T 
58. T 

OMENSBORO  2  W 

MAX 

Mm 

88 
63 

90 
62 

94 
57 

93 

62 

90 
61 

97 
57 

97 
63 

96 
59 

99 
58 

100 
58 

83 

60 

78 
50 

78 

44 

82 
36 

90 
44 

90 
55 

80 
66 

12 
62 

87 
65 

93 
61 

86 
64 

85 

67 

80 
68 

72 

47 

78 
41 

78 
52 

71 

50 

55 

50 

71 
53 

76 
49 

64.4 
56.2 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 
60 

85 
55 

91 
58 

92 
65 

87 
65 

94 
62 

92 

67 

94 
65 

94 
64 

94 

60 

76 
64 

77 
31 

73 

45 

80 
41 

85 
45 

67 
56 

73 
63 

82 

64 

85 
60 

88 
66 

64 
71 

84 
68 

77 
62 

72 

51 

76 
45 

77 
60 

72 
51 

37 
46 

69 
S3 

74 
48 

81.9 
5T.8 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

89 

60 

87 
55 

90 
57 

91 
64 

90 
64 

94 
63 

94 
67 

92 
64 

91 
62 

94 

60 

90 
62 

78 
52 

TS 
»5 

81 
39 

86 
45 

67 
57 

81 
62 

79 
62 

84 
60 

89 
63 

87 
70 

85 

67 

79 
67 

76 
33 

76 
43 

79 
55 

72 
49 

57 
46 

TO 
34 

74 
46 

83.3 

ST. 2 

PRINCETON 

MAX 

Mm 

88 
58 

89 
58 

86 

62 

89 
62 

88 

64 

91 
59 

93 

66 

92 
59 

95 
58 

86 
62 

86 
57 

78 
30 

75 
*7 

82 
33 

88 
43 

86 
54 

77 
65 

75 

67 

87 
64 

90 
61 

83 
65 

86 
63 

81 
67 

78 
46 

78 
41 

77 
50 

71 
31 

53 

49 

66 
51 

T6 
43 

82.4 
55,8 

RUSSELLVILLE 

«    «    • 

MAX 

Mm 

91 
59 

88 
5* 

86 
56 

90 
61 

91 

64 

88 

60 

93 
66 

92 
59 

90 
57 

93 
57 

95 

60 

■  8 
37 

80 

77 
40 

81 
45 

86 

50 

86 
62 

77 

63 

72 
65 

67 
60 

89 

66 

85 

67 

85 

68 

82 
51 

78 
41 

73 
49 

77 
60 

72 

46 

58 
32 

63 

36 

83,1 
56. T 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

82 
5* 

83 
57 

89 

56 

91 
SB 

85 
64 

91 
55 

93 

61 

91 
60 

94 
58 

95 
58 

90 
61 

T* 

54 

7* 
43 

75 
37 

84 
42 

66 
53 

80 
65 

69 
60 

81 
65 

84 
59 

85 
61 

79 
65 

76 
67 

69 
46 

73 

41 

76 
48 

68 
31 

35 

49 

64 
53 

T2 
46 

80.3 
35.0 

BAROSTOwN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

87 
55 

85 
55 

90 
55 

91 
59 

90 
59 

94 
51 

9* 
59 

94 
59 

97 
56 

97 
57 

94 

60 

76 
60 

72 
*5 

80 
35 

87 
41 

86 
31 

83 

66 

74 

60 

84 
63 

87 
56 

88 
63 

83 

66 

80 
67 

77 

50 

76 
39 

73 
54 

34 

47 

64 
34 

74 
52 

83.3 
55,0 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

92 
56 

87 
52 

86 
54 

92 
59 

93 
59 

88 
54 

94 
62 

94 
57 

91 
55 

94 
56 

96 
59 

91 
61 

78 
*9 

75 
37 

79 
41 

65 
47 

86 
63 

80 
62 

71 
62 

82 

61 

86 
63 

88 
64 

84 
68 

62 
49 

73 
39 

76 
43 

78 
33 

76 

38 

66 
52 

66 
35 

83.8 
35,0 

B0NNIEV1LLE  4  N 

MAX 

Mm 

85 
55 

83 
53 

90 
53 

91 
58 

86 
60 

92 

58 

93 
59 

91 
57 

95 
55 

93 
57 

85 
58 

76 
59 

73 
48 

80 
34 

85 
41 

88 
50 

76 
63 

76 

61 

83 
63 

88 
57 

86 
60 

83 
65 

83 

64 

75 

45 

71 
36 

76 
54 

70 
55 

62 

47 

63 
58 

T2 
36 

81.8 
34,6 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

86 

60 

83 

57 

90 
57 

91 
63 

88 
63 

92 

60 

90 
65 

90 
60 

93 
59 

95 

60 

90 
64 

79 
60 

76 
48 

80 
40 

85 
46 

87 
35 

80 
67 

71 

63 

88 
65 

91 
60 

86 
65 

86 
67 

81 
56 

72 
48 

76 
43 

76 
48 

72 

48 

39 

47 

65 
3T 

Tl 
38 

82.4 
ST.O 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

87 
56 

88 
5* 

91 

56 

91 
60 

90 
62 

94 
54 

94 
60 

92 
58 

97 
57 

99 

59 

95 
62 

77 
59 

78 
46 

80 
37 

86 
41 

8T 
32 

82 
63 

71 

60 

84 
62 

89 
60 

86 
62 

83 

67 

81 
66 

72 
51 

76 
40 

77 
40 

78 
62 

64 
47 

64 
53 

T4 
56 

83.6 
55,5 

CECILIA 

MAX 

Mm 

87 
56 

84 
58 

85 
55 

90 
57 

91 
57 

88 
55 

91 
59 

92 

55 

92 
57 

94 
57 

96 
60 

84 
58 

75 
46 

73 
35 

78 
40 

84 
46 

87 
52 

77 

60 

68 

60 

81 
57 

91 
60 

87 
63 

61 
67 

77 
45 

68 
38 

71 
42 

75 
50 

64 
46 

55 
49 

63 
31 

80.6 
53.0 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

89 
55 

87 
53 

93 

54 

92 
57 

90 
57 

94 
50 

94 
58 

95 
59 

97 

57 

98 
57 

98 
59 

79 
54 

78 
41 

81 
36 

89 

41 

87 
52 

83 

65 

77 

60 

83 
65 

87 
57 

87 

65 

81 
66 

80 
66 

77 
51 

76 
40 

76 
49 

73 

5* 

56 

46 

64 
34 

TS 
30 

83.9 
34.4 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

85 
58 

82 
57 

87 

56 

89 
62 

87 
64 

92 
59 

91 
62 

88 
58 

92 
56 

93 
58 

88 
62 

75 
60 

74 
48 

78 
38 

85 
42 

86 
31 

77 
65 

71 
62 

83 
65 

87 
60 

86 
66 

82 
65 

78 
68 

70 
47 

76 
40 

74 
48 

73 
58 

60 

47 

63 
ST 

TO 
5* 

80.7 
36.6 

GREENSBuRG 

MAX 

Mm 

90 
55 

87 
53 

86 
53 

89 
55 

91 
60 

88 
52 

94 
55 

91 
58 

90 
56 

95 
57 

95 
65 

96 

60 

77 
48 

76 
37 

79 
37 

86 
40 

88 
50 

77 

61 

67 
61 

84 
59 

88 
59 

89 
60 

84 
68 

82 
47 

72 
40 

76 
40 

78 
44 

75 
48 

39 

SO 

65 
56 

83.1 
52.9 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

87 
57 

85 
55 

90 
56 

92 
61 

86 
59 

94 
55 

95 
62 

92 
61 

96 
59 

98 
59 

89 
61 

77 
53 

74 
44 

80 
37 

87 
44 

89 
56 

81 
67 

73 
61 

83 

66 

90 
59 

86 
63 

82 

67 

80 
72 

72 
52 

78 

40 

79 
55 

72 
50 

55 

50 

6T 
S3 

T4 
49 

62.6 
56.1 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

8* 
62 

83 
59 

88 
55 

92 
65 

85 
64 

92 

62 

92 
67 

91 
64 

93 
63 

95 
66 

85 
64 

75 
56 

73 
48 

78 
45 

85 
53 

83 
60 

75 
67 

71 

61 

82 
63 

87 
63 

82 

65 

80 
67 

78 
67 

70 
47 

73 
45 

74 
53 

70 
50 

55 

47 

62 
33 

T2 

34 

60.2 
58.6 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

87 
63 

87 
62 

92 
65 

94 
66 

87 
66 

94 
61 

95 
68 

94 
69 

97 

67 

98 
68 

83 
67 

76 
54 

75 

46 

87 
48 

80 
52 

87 
60 

81 
71 

'3 

67 

84 
67 

88 

64 

86 
66 

81 

69 

81 
64 

70 
55 

75 
48 

78 
32 

72 
52 

57 
50 

63 
34 

T5 
32 

82,6 
60,4 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

85 
60 

85 
59 

89 

61 

92 
61 

85 

61 

92 

55 

93 
62 

93 
63 

9* 

60 

96 
61 

83 

64 

75 
54 

75 

46 

79 
41 

85 
46 

86 
36 

80 
68 

M 
61 

83 
64 

87 
60 

85 
63 

80 

67 

80 
63 

70 
54 

74 
44 

76 
SO 

70 
53 

55 

SO 

64 
34 

T2 

49 

81.2 

57.0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

88 
58 

83 
57 

86 
58 

89 
64 

87 

62 

90 
61 

90 
64 

88 

61 

92 
59 

94 
61 

91 
62 

81 
61 

74 
49 

77 
40 

83 
45 

85 
55 

85 
55 

82 
61 

80 
64 

84 
61 

84 

64 

80 
66 

82 

65 

74 
50 

72 
42 

74 
52 

72 

60 

60 
46 

62 
36 

69 

60 

81.3 
37.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 

< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

90 
59 

88 

57 

86 
53 

92 

58 

92 

64 

88 
57 

95 

65 

94 
60 

94 
59 

94 

54 

97 
59 

87 

60 

76 
53 

75 

42 

81 
38 

87 

46 

87 
68 

77 
63 

74 
66 

84 
59 

89 
62 

65 

66 

80 
66 

80 
48 

70 
39 

76 
43 

77 
63 

66 
40 

58 
55 

68 
49 

82,9 
55,6 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

Mm 

90 

57 

87 
56 

85 

60 

91 
62 

90 
61 

87 
57 

94 
65 

93 
60 

92 
56 

95 
58 

98 
59 

85 
53 

78 
45 

74 
38 

79 
42 

86 
48 

86 

61 

77 
62 

70 
62 

84 
58 

89 
63 

80 
66 

84 
68 

80 
51 

70 
38 

77 
44 

68 
48 

69 

48 

68 
48 

64 

48 

82.3 
34.7 

SCOTTSVILLE  3  SSw 

MAX 

Mm 

36 
61 

92 

57 

90 
55 

92 
66 

88 

63 

93 
64 

92 
63 

91 
65 

94 
60 

95 
61 

90 
65 

80 
60 

75 
48 

80 
43 

87 
52 

88 
59 

79 
65 

72 

60 

85 
63 

87 
63 

86 
65 

81 
66 

81 
65 

75 
50 

76 
44 

78 
52 

79 
60 

64 
46 

64 
55 

68 
37 

82.9 
58.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 

Mm 

85 
54 

84 
53 

90 
54 

91 
60 

87 
59 

93 
59 

90 
61 

88 
56 

92 
55 

94 
57 

90 
62 

75 
60 

74 
47 

80 
36 

86 
42 

87 
60 

77 
63 

71 
61 

83 
64 

87 
62 

85 

64 

82 
66 

80 
67 

71 

46 

76 
39 

77 

48 

80 
62 

65 
49 

65 

58 

70 
38 

81,8 
56.1 

WOLF  CREEK  DAM 

#    #    » 

MAX 

Mm 

92 
52 

88 
50 

86 
51 

93 

56 

92 
59 

90 
51 

95 
56 

94 
52 

92 
53 

96 
52 

96 
59 

94 
61 

75 
46 

78 
35 

81 
38 

88 
44 

88 
59 

78 
63 

70 
63 

84 

60 

84 
60 

84 
64 

84 
61 

82 
43 

73 
36 

76 

40 

79 
54 

82 
53 

70 
57 

67 

60 

84,4 
52.9 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

87 
52 

84 
56 

90 

56 

90 
62 

90 
65 

96 
56 

96 

65 

94 
63 

96 
61 

98 
65 

93 

67 

77 
59 

77 
45 

80 
43 

86 

47 

88 
58 

84 

67 

77 
60 

79 
63 

85 
64 

87 
65 

84 
67 

80 
67 

73 
50 

73 
45 

79 
50 

79 
63 

64 
49 

64 

57 

69 
56 

83.3 

58.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

84 
56 

84 
54 

89 
54 

92 

57 

90 
58 

89 
50 

93 
57 

93 

59 

94 
58 

96 
58 

96 
60 

73 
54 

71 
46 

77 
38 

84 
42 

88 
51 

84 
64 

84 
59 

82 

64 

86 
59 

87 
60 

83 

67 

S3 

69 

77 
53 

73 
42 

76 
49 

75 
53 

5! 

49 

65 
53 

71 
51 

82.5 
54,8 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
54 

85 
56 

91 
55 

92 
56 

84 
55 

90 
52 

95 
59 

94 
55 

96 
62 

98 
57 

78 
58 

72 
52 

72 
43 

78 
37 

84 
41 

87 
49 

80 
58 

68 
60 

77 
60 

86 
60 

90 
64 

84 
70 

80 
60 

65 

46 

75 
41 

78 
49 

67 
54 

56 
44 

65 
49 

71 
SO 

80.7 
53.5 

CVnTHIAnA  2 

MAX 

Mm 

90 
50 

83 

52 

86 
49 

92 
53 

93 
55 

89 
45 

93 
52 

97 
52 

95 
53 

98 
54 

99 
59 

86 
59 

73 
46 

74 
31 

80 
36 

87 
45 

90 
62 

78 
63 

67 
60 

80 
57 

88 

57 

90 
64 

80 

63 

S3 
50 

70 
37 

75 
38 

85 

40 

68 
50 

57 
31 

60 
30 

82.9 
31.1 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

92 
55 

89 
55 

86 
55 

91 
56 

93 
63 

90 
53 

96 
57 

95 
61 

94 
61 

98 
61 

99 
65 

93 
59 

76 
44 

71 
41 

82 

44 

88 
47 

88 
59 

80 
62 

65 
60 

81 
63 

85 

63 

89 
64 

82 

68 

81 
35 

72 
45 

75 
45 

79 

50 

74 
48 

58 
49 

63 

37 

83.5 
55.5 

DIX  DAM 

MAX 

Mm 

89 
57 

85 
55 

90 
56 

91 
62 

90 
69 

89 

64 

94 
62 

94 
58 

96 

61 

97 
63 

97 
64 

85 
60 

74 
46 

78 
41 

85 
46 

88 
55 

85 
66 

78 
60 

81 
63 

87 
64 

88 
63 

87 
69 

79 
67 

79 
52 

74 
47 

80 
48 

78 
61 

68 
49 

63 
55 

73 

37 

84.1 
58.0 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

Mm 

85 
48 

85 
48 

93 

50 

93 

52 

88 
49 

91 
44 

96 

50 

96 
52 

98 
54 

99 
52 

87 
56 

75 
57 

74 
43 

79 
32 

86 
37 

90 

44 

80 
61 

70 
60 

82 
62 

88 
56 

90 
58 

84 

67 

82 

70 

72 
47 

75 

34 

81 
40 

76 
53 

54 
47 

65 
53 

72 

43 

82.9 
50.6 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

81 

51 

80 
52 

87 
50 

91 
54 

86 
59 

88 

47 

93 
52 

93 

53 

95 
53 

94 
54 

92 
60 

78 
59 

75 

38 

78 
33 

84 
39 

80 
50 

77 

60 

77 
60 

75 
61 

81 
58 

85 

57 

84 
39 

83 
63 

73 
48 

74 
37 

82 
40 

75 
56 

62 

50 

63 
55 

73 
55 

81.3 
52.1 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

Mm 

80 
56 

78 
57 

86 
54 

92 

58 

86 
62 

87 
56 

94 
58 

94 

58 

93 

58 

94 

60 

89 
66 

72 

57 

72 

44 

76 
37 

84 
43 

87 
53 

81 
65 

72 
59 

78 
62 

82 

60 

85 

61 

82 

65 

80 
65 

75 
43 

72 

44 

80 
46 

74 
52 

56 

49 

60 
34 

70 
52 

80.4 
55.1 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

90 
55 

87 
55 

84 
56 

90 
56 

93 
59 

90 
51 

93 

53 

96 

59 

95 
58 

98 
57 

99 

57 

84 
61 

75 
48 

75 
38 

80 
38 

87 
42 

90 
52 

81 
63 

67 
61 

82 

61 

88 
60 

89 
60 

80 
67 

83 
33 

71 
41 

75 
42 

SO 
46 

69 
51 

58 
51 

64 
52 

83.1 
33,4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
57 

85 
53 

90 
57 

91 
63 

86 
63 

92 
57 

94 

64 

93 
63 

96 
59 

96 
60 

87 
62 

71 
54 

73 
45 

77 
41 

84 
46 

86 
33 

78 
67 

67 
59 

81 
62 

85 
62 

85 

62 

78 
68 

80 
59 

69 

50 

73 
43 

78 
48 

67 
49 

5* 
49 

60 
53 

71 
53 

80,4 
56.0 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

89 
53 

85 
S3 

85 

54 

92 
35 

95 
56 

88 

51 

92 
52 

98 
53 

97 
56 

100 
55 

100 
56 

86 

58 

75 

44 

77 
37 

81 
38 

88 
39 

90 

47 

77 
60 

66 
58 

81 
57 

84 
»7 

90 
58 

85 
65 

83 
51 

71 
41 

77 
42 

82 

42 

57 
48 

62 

SO 

83.9 
31.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

86 
58 

81 
57 

86 

56 

91 
64 

89 
63 

88 
56 

93 

60 

91 

60 

94 
59 

94 
61 

92 

66 

83 
59 

71 
45 

76 
40 

S3 
46 

87 
55 

84 

67 

77 

59 

76 
61 

82 
62 

84 
62 

83 
67 

80 
68 

78 
55 

71 

45 

80 

47 

77 
62 

63 
49 

61 
54 

70 
56 

81.7 
57.3 

OWENTON  2  s 

MAX 

Mm 

86 
52 

86 
54 

93 
52 

92 
52 

88 
51 

94 
53 

98 
54 

95 
55 

98 
55 

99 

54 

98 
56 

76 
55 

76 
46 

79 
35 

86 
35 

89 
42 

81 
46 

76 
57 

81 
62 

88 
55 

88 
56 

82 
63 

80 
63 

73 
44 

75 
35 

78 
42 

70 

54 

60 
47 

64 
5* 

74 
44 

83,4 
50.8 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

92 

57 

88 
57 

84 
58 

90 
62 

93 
65 

90 
57 

93 
62 

86 
62 

95 
60 

97 
63 

98 
65 

84 
59 

70 
44 

76 
39 

80 
45 

86 
56 

68 
59 

82 
64 

66 

60 

83 

62 

85 

62 

88 
66 

79 
66 

79 

48 

72 

42 

75 
51 

80 
62 

78 
48 

58 

50 

64 
37 

82.6 
56.9 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

88 
55 

84 
56 

86 
58 

90 
59 

92 
60 

87 
56 

92 
59 

95 
60 

93 
59 

97 
62 

98 
63 

81 
57 

74 

46 

73 
39 

78 
43 

85 

48 

89 
58 

80 
60 

66 
60 

83 

60 

■  7 

60 

86 
64 

80 
68 

80 
52 

70 
44 

73 
46 

76 
52 

64 

49 

55 

49 

64 
51 

81.5 

55.1 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

86 
61 

84 
57 

87 
55 

90 
58 

91 
56 

86 
51 

91 
56 

97 
56 

95 
57 

97 
57 

99 
56 

77 
56 

72 
48 

73 
39 

79 
40 

87 
41 

89 
51 

83 

61 

70 
56 

83 
59 

87 
59 

90 
61 

85 

67 

80 
»4 

66 
40 

75 

40 

81 
49 

65 

49 

57 

48 

66 
49 

82.3 
32.9 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

85 
57 

82 
55 

89 
56 

89 
59 

87 
65 

92 
56 

94 
61 

91 

57 

94 
58 

94 
61 

91 
63 

75 
57 

74 
44 

77 
43 

83 
43 

87 
53 

78 
63 

72 
5B 

80 
60 

83 
60 

85 

61 

80 
66 

77 
65 

72 
47 

73 
42 

78 
48 

70 
59 

63 
48 

66 
58 

68 
56 

81.0 
56.0 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

9           •     • 

MAX 

Mm 

89 
55 

85 

57 

83 

57 

90 

61 

92 

57 

86 
57 

90 

61 

95 

64 

94 
64 

97 
66 

98 
64 

80 
56 

72 

46 

73 
44 

78 
49 

86 
55 

88 
60 

80 
62 

64 
59 

80 
62 

87 
63 

88 
64 

82 
68 

81 
51 

66 
44 

74 
44 

79 
55 

6B 

47 

55 

47 

64 
49 

81.3 
36.3 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

88 
53 

80 
54 

79 
53 

86 
55 

90 
55 

90 
49 

90 
48 

91 
51 

95 
54 

92 
55 

95 
66 

87 
56 

68 
47 

72 

36 

73 
32 

82 
40 

88 
48 

80 
59 

70 
61 

75 
61 

82 

56 

85 

51 

82 

59 

82 

46 

72 
38 

72 
39 

S3 

45 

74 
49 

37 
49 

62 
55 

80.7 
50.7 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

90 
56 

86 
53 

90 
53 

91 
58 

90 
58 

91 

49 

92 

52 

92 

50 

92 

60 

94 
62 

92 
58 

90 
60 

85 
57 

76 
38 

86 
37 

88 
40 

84 
55 

77 
60 

78 
63 

82 
62 

89 
63 

89 
65 

89 
64 

79 
45 

70 
36 

78 
34 

80 

40 

74 
62 

76 
62 

74 
59 

84.8 
53,7 

BAXTER 

MAX 

Mm 

89 
55 

82 
55 

82 
55 

86 
55 

86 
59 

89 
53 

91 
53 

89 
53 

89 
55 

93 
55 

91 
56 

90 
61 

72 
53 

73 
42 

75 

40 

80 
40 

83 

44 

79 
55 

67 
59 

71 
60 

79 
38 

83 

38 

73 
63 

78 
50 

72 

40 

77 
40 

80 
41 

79 
57 

72 
63 

71 
62 

80.8 
33.0 

BLAINE  1  u 

MAX 

Mm 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

83 
53 

82 
51 

85 
55 

89 
56 

90 
52 

93 
47 

92 

47 

93 

45 

90 
48 

92 

46 

94 
49 

79 
59 

76 
52 

85 
42 

85 

32 

86 
36 

84 
47 

80 
59 

77 
60 

84 
54 

84 
51 

80 
50 

76 
56 

44 

79 

82 

54 

73 
56 

72 
63 

69 

60 

83.4 

50,9 

DEMA 

MAX 

Mm 

81 
56 

88 
52 

89 
55 

91 
56 

90 
60 

93 
48 

95 

47 

94 

50 

97 
51 

95 
52 

95 
53 

77 
51 

77 
48 

79 
36 

73 
38 

90 
35 

88 
47 

72 
58 

77 
63 

85 

60 

88 
59 

85 

60 

SO 
65 

76 
53 

75 
40 

78 
40 

84 
47 

75 
55 

72 

62 

72 

59 

•  3,7 
51.9 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

90 

50 

83 

51 

82 
52 

87 
53 

90 
53 

89 
51 

91 
49 

95 

50 

93 

50 

95 
52 

96 

54 

94 
57 

70 
43 

76 
39 

78 
39 

84 
39 

84 
40 

84 
55 

66 
58 

74 
60 

86 
57 

87 

57 

83 

57 

82 
47 

74 
40 

74 
37 

S3 

40 

83 
50 

62 
52 

67 

57 

82.7 
49.6 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

87 
52 

79 
56 

78 
53 

85 

54 

90 
57 

83 
49 

87 
49 

90 
52 

90 
53 

91 
53 

94 
55 

90 
57 

66 

46 

71 
34 

77 
36 

82 

40 

88 
45 

78 

60 

65 
60 

75 
58 

84 
57 

86 
57 

84 
60 

83 
53 

74 
38 

72 
38 

83 
42 

74 
48 

55 

48 

61 
55 

80.1 
50.5 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

Mm 

92 
50 

84 
50 

86 
49 

92 

54 

90 
58 

91 
45 

94 
50 

93 
50 

95 
51 

95 
51 

94 
57 

90 
58 

75 
44 

77 
33 

83 
35 

87 
41 

83 

57 

75 

60 

77 
56 

82 
57 

84 
57 

81 
63 

79 
65 

73 
45 

72 
36 

79 
36 

81 
38 

80 
48 

65 
60 

70 
58 

83.4 
31.1 

HYDEN 

MAX 

Mm 

91 
56 

84 
55 

81 
55 

88 
55 

89 
58 

90 
52 

92 
52 

92 
54 

91 
54 

94 
56 

93 
58 

92 
60 

66 

46 

74 
41 

77 
38 

83 

41 

86 
45 

82 
57 

65 
59 

73 
59 

82 
59 

84 
59 

60 
63 

79 

50 

72 
40 

71 
40 

79 
41 

81 

38 

67 
58 

72 
60 

81.7 
52.6 

JACKSON 

MAX 

Mm 

91 
54 

85 
53 

84 
53 

89 
54 

90 
59 

91 
50 

91 
50 

93 
53 

94 
53 

97 
54 

94 
56 

90 

58 

70 
45 

76 
38 

80 
39 

86 
39 

90 
44 

83 
58 

64 
58 

76 
58 

82 
59 

67 
59 

84 

61 

79 
50 

74 
41 

75 
40 

82 

41 

81 

64 
53 

70 
59 

82.4 
51.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day 

of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

84 
52 

82 
52 

86 
50 

87 
57 

88 
56 

90 
49 

90 
55 

88 
51 

93 
S3 

91 
54 

92 

60 

71 
55 

74 
43 

76 
36 

82 
36 

85 
42 

76 
59 

65 
61 

76 
61 

81 
56 

83 

57 

79 
63 

79 
52 

71 

44 

71 
37 

78 
40 

80 
57 

67 
52 

69 

61 

67 
39 

80.0 
52.0 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

min 

sa 

55 

83 
49 

90 

51 

91 
53 

92 

61 

95 

44 

96 
49 

94 
49 

95 
49 

96 
SO 

94 
56 

87 
62 

76 
44 

80 
33 

86 
33 

89 
39 

84 
53 

76 
59 

75 
48 

85 
57 

86 
57 

80 
60 

80 
66 

75 
47 

73 
35 

80 
36 

83 

47 

78 
56 

71 
64 

70 
60 

84.3 
30.7 

MC  KEE 

MAX 

Mm 

91 
50 

86 
48 

S3 

90 
53 

91 
57 

90 
45 

93 
51 

92 
50 

93 
SI 

95 

52 

95 
57 

92 
58 

72 

45 

75 
33 

7B 
35 

84 
39 

87 
45 

IB 
60 

64 
56 

79 
55 

82 

54 

83 
56 

79 
64 

79 
43 

71 

35 

73 
37 

78 
40 

79 
50 

66 
50 

68 
58 

82.2 
49.2 

M1DDLES80R0 

MAX 

Mm 

89 
53 

85 
55 

83 
53 

87 
55 

87 
59 

90 
53 

91 
50 

91 
49 

88 
49 

92 
SO 

92 
S3 

91 
59 

77 
52 

75 
38 

79 
36 

83 

36 

85 
42 

78 
55 

67 
59 

73 
61 

81 
58 

83 
58 

79 
63 

75 
48 

75 
36 

73 
36 

79 

40 

80 
54 

70 
65 

73 

63 

81.7 
51.3 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

8? 
54 

85 
53 

90 
52 

92 
62 

91 
61 

92 

50 

94 
59 

92 

54 

96 

54 

96 

56 

95 
61 

82 
62 

77 
45 

80 
37 

87 
40 

88 
50 

80 
69 

72 

60 

83 
64 

85 
63 

87 
63 

82 

66 

81 
67 

7* 
47 

75 
39 

79 
45 

80 
61 

68 
52 

69 
64 

65 

58 

83.5 
55.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

88 
54 

85 
52 

90 

53 

91 
60 

90 
61 

94 
50 

94 
57 

94 
54 

97 
55 

96 
58 

93 
60 

84 

58 

76 
44 

79 
37 

86 
39 

88 
45 

83 
63 

73 
58 

80 
61 

84 
59 

87 
61 

83 

6* 

76 
66 

75 
51 

73 
41 

79 
44 

78 
59 

67 
50 

67 
61 

69 

57 

83.3 
34.4 

PIKEVILLE 

MAX 
MDJ 

85 
57 

85 
55 

91 

56 

92 

58 

92 

64 

95 

51 

96 
50 

96 
53 

98 
53 

96 
55 

95 
61 

80 

57 

78 
49 

80 

43 

85 
40 

91 
44 

87 
52 

71 
60 

73 
62 

86 
64 

87 
59 

82 
59 

80 
66 

77 
53 

77 
42 

84 
41 

82 
51 

72 

57 

72 
64 

70 
60 

84.3 
54,5 

SOMERSET  1  N 

MAX 

Mm 

85 
55 

83 
53 

87 
51 

90 
55 

88 

54 

91 
51 

92 
60 

90 
52 

94 
55 

93 
56 

91 

60 

80 
60 

76 
43 

78 
36 

83 
38 

86 
45 

81 
60 

72 
»9 

78 
62 

81 
55 

85 
59 

79 
63 

80 
68 

75 
49 

73 
39 

78 
45 

78 
58 

65 
52 

68 
57 

67 
58 

81.6 
53.6 

STEARNS 

MAX 

Mm 

88 

hi* 

83 
55 

82 

53 

85 
59 

87 
62 

88 
54 

90 
59 

89 
56 

90 
56 

93 
60 

92 
61 

91 
58 

72 
46 

73 

40 

76 
39 

82 

46 

86 

50 

76 
57 

78 

57 

80 
SB 

81 

60 

B2 
60 

80 
51 

77 
49 

70 
40 

77 
60 

79 
53 

80 
60 

71 
60 

69 
58 

81.6 
34.0 

TCMAHAHK  1  WSM 

MAX 

Mm 

91 
49 

82 
49 

83 
49 

88 

50 

90 
50 

88 
44 

91 
43 

93 
44 

91 
45 

91 
SO 

95 
50 

93 
55 

69 
41 

75 

31 

76 
33 

82 
33 

87 
38 

79 
52 

66 
58 

74 
56 

82 
S3 

8S 

52 

83 

52 

81 

44 

74 
34 

72 
34 

80 
30 

83 

30 

61 
52 

66 
37 

81.7 
45.9 

VANCE8UR6 

MAX 

Mm 

87 
47 

81 
50 

88 
49 

93 

49 

88 
54 

87 
46 

94 
47 

93 
48 

96 

50 

97 
51 

91 
52 

77 
SI 

71 
36 

78 
30 

85 
35 

90 
39 

82 

41 

68 
59 

76 
55 

84 
56 

88 
56 

86 

58 

83 

61 

76 
45 

74 
34 

83 
36 

77 
51 

37 

48 

64 
52 

73 
30 

82.2 
47.9 

BEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

88 
49 

81 
49 

81 
49 

87 
49 

91 
52 

87 
46 

88 
46 

93 
48 

92 

49 

94 
50 

95 

51 

93 
55 

71 
42 

74 
31 

79 
32 

84 
34 

87 
41 

80 
55 

65 
56 

77 
55 

81 
54 

86 

54 

83 
59 

80 
44 

72 
34 

74 
35 

80 
37 

80 
47 

59 
49 

63 
35 

81.5 
46.9 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

91 
55 

90 
54 

87 
54 

80 
55 

90 
61 

91 
51 

95 
55 

95 
54 

92 
53 

96 
54 

95 
58 

93 
61 

70 
46 

77 
37 

80 
37 

85 
44 

89 

48 

79 
60 

68 
60 

77 
61 

85 
60 

85 
62 

80 

64 

80 
49 

74 
31 

75 

41 

94 
45 

94 
45 

72 
60 

72 

60 

84.4 
52.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

"*  u  di 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

o  o  > 

•   •   • 
WESTERN            01 

MADIS0NVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.45 
25 

.10 
20 

.38 

23 

.23 

12 

.22 
25 

.30 
24 

.29 
18 

.24 
21 

.36 
13 

.26 
8 

.36 

13 

.18 
79 

.20 
70 

.35 
27 

.22 

12 

■  21 

16 

.17 
24 

.11 

69 

.03 
53 

.26 

15 

.13 

12 

.16 
30 

.21 

50 

.26 
61 

.24 

5» 

.22 

22 

.18 
61 

45 

.06 
2' 

.14 
8 

6.74B 
934 

•   •   • 
CENTRAL            02 

N0LIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.32 

27 

.29 
28 

.26 
21 

.26 

27 

.29 
44 

.29 
20 

.22 

22 

.25 

30 

.24 

30 

.26 
17 

.24 

18 

.29 
75 

.28 
54 

.22 
62 

.29 

32 

.19 
26 

.19 
32 

ft 
40 

.03 
39 

.19 

16 

.26 
27 

.14 
25 

.14 
37 

.22 

65 

.26 

85 

.10 
28 

.15 

63 

55 

.15 

14 

.06      6.29B 
10       1069 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

WINU 

MAX 

MIN 

.26 
40 
98 
62 

.30 
37 
91 
62 

.24 
36 
90 
63 

.23 

23 
92 
67 

.16 
22 

90 
70 

.25 

34 

94 
61 

.26 
27 

95 
67 

.29 
23 
93 
65 

.21 
23 

92 
65 

.24 
29 

94 

65 

.25 
22 

93 
69 

.31 
80 
93 
63 

.25 

65 
78 
54 

.27 
53 

81 
50 

.18  .19 
32   23 
82   86 

52:  55 

.16 

21 

"6 
55 

.01 
39 
74 
66 

.00 
48 
70 

66 

.  14 
20 
86 
6, 

.10 
21 

84 
69 

.13 

16 
83 
73 

.08 
19 
84 

70 

.  14 
37 
84 
58 

.33 
50 
59 

50 

.12 
25 
78 
53 

.21 

56 

77 
54 

.09 
52 

81 

62 

.01 
13 
67 
62 

.09       5.50 
23       1029 
72       84,3 
65       62.1 

•   *   ft 
BLUE  SRASS         03 

DIX  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.3* 
36 
91 
62 

.27 
31 
88 
61 

.21 
25 

90 
63 

.22 

13 
93 
64 

.28 
46 
B9 
67 

.27 
28 
90 

60 

34 

0 
93 
63 

.26 
23 
91 
68 

.28 
17 
92 

66 

.25 

17 
93 
67 

.39 

101 

■e 

57 

.25 

84 
76 
48 

.21 
32 
77 

49 

.21  .26 
26   22 
80   83 
49   54 

.18 
25 
82 
61 

.15 

30 
75 
63 

.06 
64 
67 
62 

.11 
31 

80 
62 

.14 
22 

85 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist,    c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky     Lexington 
Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 

USCOMM-WB-AsheviUe,   N.   C.  -11/6/64-800 
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KENTUCKY  -  OCTOBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:  87°  on  the  1st  at  Cumberland 

Lowest  Temperature:   17°  on  the  11th  at  Falmouth  5  WNW 

Greatest  Total  Precipitation:  6.94  inches  at  Cumberland 

Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  4  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:  3.37  inches  on  the  16th  at  Cumberland 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  Trace  at  Cumberland 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


October  was  sunny,  dry,  and  cool.  In  some 
areas  it  was  the  coolest  and  driest  October 
in  over  a  decade,  and  in  some  sections  in 
the  west  the  driest  October  in  over  50  years. 
Over  much  of  the  State  an  October  as  dry 
occurs  less  often  than  10  times  in  every  100 
years. 

Percentage  of  possible  sunshine  was  above  aver- 
age. Precipitation  totals  and  days  with  measurable 
rain  were  much  below  average  over  the  greater 
part  of  Kentucky,  and  near  or  above  average 
only  in  the  extreme  southeast.  Some  areas  in 
the  west  had  little  or  no  rain  during  the  entire 
month.  It  was  the  driest  October  in  20  years 
at  Louisville;  the  driest  in  56  years  at  Paducah; 
the  driest  since  the  beginning  of  continuous 
record  at  Henderson  (34  years),  Uniontown 
(37  years),  and  Lovelaceville  (40  years).  Soil 
moisture  in  most  sections  was  adequate  for 
agricultural  activities  at  the  beginning  of  the 
month  due  to  heavy  rains  in  late  September 
over  most  of  the  State;  was  becoming  short 
by  the  latter  part  of  the  month,  with  activities 
in  many  of  the  State  parks  being  restricted 
because  of  danger  of  fire. 


Temperatures  for  the  month  were  in  general 
from  3°  to  6°  below  average,  and  degree  days, 
an  index  of  fuel  consumption,  ranged  from  30 
to  60  percent  above  average  over  much  of  the 
Commonwealth.  Record  low  temperatures  over 
much  of  the  State  from  the  6th  through  the  10th 
were  the  coldest  ever  observed  so  early  in  the 
fall  season.  In  many  areas,  record  low  tem- 
peratures were  set  on  one  or  more  dates  from 
the  5th  through  the  24th.  Although  freezing 
temperatures  had  been  observed  in  September 
at  a  few  locations  in  the  east,  the  first  freezing 
weather  of  the  season  was  observed  on  the  6th 
and  7th  over  much  of  the  State.  Over  the  greater 
part  of  Kentucky,  dates  of  first  freeze  were 
from  5  to  20  days  earlier  than  the  average 
of  past  years. 


A.B.  Elam,  Jr. 

Weather  Bureau 

State  Climatologist 

%  Agronomy  Department 

Agricultural  Science  Center 

University  of  Kentucky 

Lexington,  Kentucky    40506 
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44,1 
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0 
0 
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CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

70.2 
66.2 
69.5 
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315 
292 
260 
349 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
6 
3 
0 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.89 
.49 
.21 
.47 
.62 

-  1.49 

-  1.92 

-  2.44 

-  1.63 

.47 
.49 
.19 
.30 
.37 

3 
2 
3 
2 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
1 

2 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

67,9 
68.5 
68.5 
68.9 
67.7 

42,2 
38,7 

38.4 
43.5 
40.7 

55.1 

53.6 
53.5 
56.2 
54.2 

80 
82 
79 

80 
80 

17 
18 
18 
17 

18ft 

27 
26 
27 
29 
24 

20 
12 

10 
20 
20 

307 
354 
351 
275 
334 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 
10 
7 
5 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

.64 
1.08 

.60 
l.U 

.27 

.23 
.63 

.50 
.71 

.17 

30 
2 
3 

29 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
2. 

2 

0 

1 

I 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WOLF  CREEK  DAM 

68.6 

38.7 

53.7 

81 

2 

24 

20 

353 

0 

0 

13 

0 

.39 

.18 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

54.4 

-  4,5 

.70 

-  1.77 

.0 

ft    ft    • 
BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

68.3 
68.9 
67.4 
68.1 
68.3 

43.9 
37.8 
37.9 
34.7 
40.3 

56.1 
53.4 
52.7 
51.4 
54.3 

-  2.9 

-  3,4 

81 
79 
84 
82 
81 

1 
18 
17 
18 
19ft 

30 
22 
25 
20 
29 

20» 

20 

11 

24 

10 

279 

358 
376 
416 
331 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

11 

7 
13 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.46 
.56 
.59 
.37 

1.19 

-  .71 

-  1.79 
.  1.67 

-  .95 

.53 

.26 
.28 

.20 
.57 

29 
3 

18 
3 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

2 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

01  X  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 

69.5 
68.7 
69.3 
65,4 
68.4 

42.1 
32.4 
36.7 
40,3 
36.5 

55.8 
50.6 
53.0 
52.9 
52.5 

-  4.0 

-  5.7 

81 
83 
81 
78 
83 

18 

17 
16. 
17 
18 

29 
17 
24 
26 

28 

25. 

11 

24» 

24 

25. 

284 
442 
367 
372 
383 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
15 
14 
10 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

1.56 
.62 
.36 
.72 

.80 

-  1.61 

-  1.90 

-  1.57 

.87 
.33 
.21 
.29 
.53 

29 
29 

3 

2 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OwENTON  2  S 
RICHMONO 

65.1 

67.2 
69.0 
67.5 

40.3 

42,3 
35.0 
41.3 

52.7 

54,8 
52.0 
54.4 

-  5.4 

79 

78 
82 
83 

18ft 

18 

17 

2 

27 

28 
20 
26 

20 

24 

20 
20 

375 

317 
395 
329 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

6 

6 
12 
6 

0 

0 
0 
0 

.57 
.43 
.55 

.28 
1.56 

-  1.71 

-  1.91 

-  1.70 

,44 
.14 
.35 

.17 
.60 

2 
19 

2 
29 

3 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

0 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

66,9 

68,0 
67.4 
67,0 

39.1 
36.1 
41,8 
39.9 

53.0 
52.1 
54,6 
53.5 

-  5.6 

-  6.0 

-  4.9 

82 

84 
78 
82 

18 
18 
18ft 
18 

28 
26 
28 
26 

10 
21* 
11* 
10 

367 
394 
321 
349 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

9 
14 
5 

7 

0 
0 

0 
0 

.67 
1.16 
1.67 

.35 

-  1.82 

-  1.12 

.  2.02 

.34 
.75 
.62 
.14 

3 

3 

4 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

3 

0 

1 

2 
0 

0 

0 
0 
0 

DIVISION 

53.3 

-  5.1 

.81 

-  1.48 

.0 

ft    ft    ♦ 

EASTERN              04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

68.6 
69.9 
66.5 

69.0 

35.3 

39.1 
37.9 

38.7 

52.0 
54.5 
52.2 

53.9 

-  6.8 

82 

80 
81 

87 

19* 

18 

2 

1 

25 
25 

28 

21 

12* 
26* 
11 

11 

396 
317 
395 

353 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

15 

11 
13 

8 

0 
0 
0 

0 

.54 
6,07 
6,01 
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0 

12 

0 

5.51 

1.65 

2 
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84 
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339 

0 

0 

12 

0 

4.90 

1.22 

2 

.0 

0 

7 

4 

2 

MC    KEE 

65.S 

34.5 

50.0 

80 

2 

23 

11 

466 

0 

0 

16 

0 

1.45 

.37 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 
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68.4 

40.7 

54.6 
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.0 

0 

7 

3 

I 

TOMAHAWK    1    WSW 

67. 2M 

32. 2M 

49. 7M 
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0 
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51.3M 
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1 

19 
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1* 

0 

.52 
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27 

.0 

0 
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0 

0 
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67.0 
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49.6 
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2 
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0 
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2 
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0 
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67.4 
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T 
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T 
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OaENSBORO  DAM  46 

.16 

.10 

T     T 

.06 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PAOUCAH 

.00 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

.43 

.08 

.25 

.10 

PRINCETON 

.92 

.84 

.08 

ROCHESTER  LOCK  3 

•  44 

.26 

.13 

.05 

RUSSELLVILLE 

.78 

.ID 

■  IS 

.33 

T 

.10 

SEBREE 

.04 

.04 

T 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

.00 

•    .    • 

CENTRAL             02 

ADDISON  OAM  AS         il 

.23 

.21 

.02 

ALBANY  4  N 

1.49 

.09 

1.08 

.18 

.14 

ANCHORAGE 

BARDSTOHN  S  J  PREP  SCH 

.75 

.21 

.46 

.08 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

1.48 

.40 

,05 

.25 

.54 

.24 

BONNIEVILLE  A  N 

.69 

.62 

.05 

.02 

BOWLING  GREEN 

.82 

.03 

,04 

.40 

.35 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

.71 

.30 

.06 

T 

T 

T     .35 

BRADFORDSVILLE 

BROWNSVILLE 

.72 

.38 

,03 

T     .01 

.30 

BURKESVILLE 

.24 

T     .17 

T 

.07 

T 

T 

CAMP8ELLSVII.LE 

.88 

.55 

.08 

T 

T 

,09 

.16 

CANEYVILLE 

.16 

T     .02 

.11 

,03 

CECILIA 

.52 

,50 

.02 

T 

CLERMONT  1  S5E 

•  99 

.72 

T 

T 

.03 

.24 

EOMONTON 

•  05 

.05 

GAMALIEL  I  5 

.90 

.16 

.15 

•09   ,01 

T 

.05 

.09 

.35 

GLASGOW 

.55 

,M 

.07 

.14 

GLASGOW  WKAY 

.59 

.44 

.09 

.06 

GLENDALE  1  E 

.20 

.20 

T 

GREENSBURG 

.89 

.47 

.32 

.10 

GREENSBURG  1  S 

.85 

,36 

.41 

.08 

IRVINGTON 

.49 

.49 

T 

T 

LEITCHFIELD 

.21 

.19 

T 

.02 

LIBERTY 

1.48 

,03 

.35 

.93 

T 

.17 

LOUISVILLE 

.47 

.30 

T 

.17 

LOUISVILLE  MB  AP         R 

•  62 

T     .24 

T 

T 

.01 

.37 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

•  25 

.17 

T 

T 

.08 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

•  64 

.02   .11 

.18 

.10 

.23 

MILLERSTOWN 

.87 

.61 

.26 

MUNFORDvILLE 

.27 

T 

..o 

.17 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

1.08 

.63 

.22 

.06 

.10 

.09 

ROUGH  RIVER  DAM 

.60 

,50 

.10 

SCOTTSVILLE  3  SSW. 

1.11 

.05 

.35   .71 

SCCTTSvILLE  2  5» 

.91 

.04 

.03 

T 

.16 

,»■ 

SHEPHEROSVILLE 

,86 

.22 

.32 

.17 

.15 

SUMMER  SHADE 

•  27 

.17 

T 

.10 

WOLF  CREEK  OAM 

•  39 

.02 

.18 

.03 

.16 

WOODBURY  LOCK  A 

•  48 

.22 

.10 

.04 

.12 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

1.46 

." 

.19 

.17 

T 

.53 

.08 

BEREA 

1.46 

.30 

,22 

.19 

, 

6 

T 

.06 

.53 

CARROLLTON  LOCK  1 

.56 

.02 

.26 

.16 

.03 

.07 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1.37 

1.05 

.02 

.06 

T 

.24 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

.59 

.23 

T     T 

.28 

T 

.02   .06 

CYNTHIANA 

.35 

T 

.17 

.10 

.07 

.01 

CYNTHIANA  2 

.37 

.20 

.12 

.03 

DANVILLE 

1.19 

.04 

.4* 

T 

.14 

.57 

OH  DAM 

1.56 

.06 

.It 

T 

.87 

.47 

FALMOUTH  5  WNW 

.62 

.02 

.04 

T 

.11 

.33 

.12 

FARMERS  1  WNW 

.36 

.21 

.11 

.04 

T 

FLEMINGSBURG 

.98 

.37 

.17 

.41 

.03 

FLEMINGSBURG  2 

.72 

.29 

T 

.05 

.12 

.26 

FCPD  LOCK  10 

.72 

.49 

T 

T 

.23 

T    . 

FRANKFORT  LOCK  A 

.80 

.07 

.53 

.08 

.04 

.08 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

.44 

.26 

.14 

T 

.041      , 

GEST  LOCK  3 

.37 

.25 

.08 

T 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.01 

.30 

.01 

,38 

1.32 

KEENE  1  SSW 

.67 

T 

.67 

LA  GRANGE  2  NNW 

.51 

.26 

.05 

.20 

LANCASTER 

1.25 

.15 

.34 

.23 

.53 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

.57 

.44 

T     T 

.08 

.05 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

2.04 

.22 

.30 

.20 

1.32 

LOCKPORT  LOCK  2 

.25 

T 

.16 

.06 

.03 

MAYSVJLLE  WATER  PLANT 

.43 

.11 

T 

.14 

.12 

.06        . 

MIDWAY 

.58 

T 

.50 

.05 

.01 

.02       . 

MOUNT  STERLING 

.55 

.33 

.13 

T     ,07 

OwENTON  2  S 

.28 

.06 

T 

T 

.17 

•  09      " 

RICHMOND 

1.56 

,08 

.60 

.03 

.02 

•  24 

.59 

SALVISA  LOCK  6 

1.27 

.27 

T 

.11 

.89 

SHELBYVILLE 

.67 

T 

.34 

T 

•  30 

.03 

SPRINGFIELD 

.72 

.15 

T 

.37 

TAYLORSVILLE 

1.02 

.20 

.33 

.02 

.06 

.41 

TYRONE  LOCK  5 

1.31 

T 

.34 

.11 

.08 

.78 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

.89 

T 

.12 

.19 

.58 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

OCTOBER    1964 

Continued 

0 

Day  of  Month 

Station 

1    | 

2 

3        4    | 

5    |    6 

7        8    |    9 

10       11       12 

13       14       15 

16   |    17   | 

18 

19      20   1   21 

22      23       24 

25       26       27 

28 

29        30 

31 

VAN8UREN 

1.10 

.10 

,29 

.33 

T 

T 

•29      .90 

,03      .03 

WARSAW    MARKLANO    DAM 
WAYNESBURG    7    N£ 

1,16 
1.67 

T 

.^5 
.'9 

.62 

T 

.03 

.14 

T           .41 
■11      .10 

T 

WILLIAMSTOWN    3    Nw 

.39 

T 

•         *         • 

EASTERN                               0* 

ASHLAND 

BARBOuRVILLE 

BAXTER 

•s« 

6.07 
6,01 

T 
T 

1.23 
.3* 

.20 
1.90    1.20 
.99    1.00 

.26 

.06 

T 

T 
.10    1.10 
.22    2.26 

.12 
■  2* 
.24 

T           .22 
.42      T 

.30 

BLAINE    1    w 
BUCKHORN 

2.33 

* 

.60 

.30      .29 

.12 

T             .67 

.09 

.30      T 

BURD1NE    2    NE 

3.31 

.79 

.23 

.79      .69 

.05 

.03 

.79 

T           .22 

CLAY    CITY    1    WNW 

.75 

*A6 

3.37      .07 
.92 

.76 

.30      T 

•  73 

.36 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

6.9* 
3.61 

.03 

.6* 

2.10 

T         1.25 
.63 

.11 
.33 

.19 
•  63 

.27 
•  13 

DEMA 

3.63 

2,00 

1.60 

OEwEY    DAM 

2,21 

.07 

.75      .90 

.16 

.11 
.60      .53 
.16    1.74 
.16      .46 

T 

.16 
•  29 

.27 
.21 

.06 

.06 
•  39 

ELKMORN    CITY 

A, 00 

.15 

.59 

.15 

1.09 

.39 

•  »7 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

6.S4 

1.73 

.9* 

.96 

,63 

,10      .01 

FREEBURN    2    Sw 

3.72 

.07 

,9* 

.10 

.77 

.66 

.04      .01 

FRENCMBURG 

•  ** 

.26 

•  06 

.06      .16 

GRAYSON    1     SE 
HA2ARD    WATER    WORKS 

.36 

3.67 

,07 

1.0! 

.26 
.21 

1.12 

.92 

.07      .92 
.32 

.22      .72 

.01       .31 

.29 

T 

.29      T 

.06 

1.08 

.17 

HEIDELBERG    LOCK    I*                R 

hyDEn 

JACKSON 

1.17 
9.31 

1.69 

T 
.01 

1,69 

.30 
.26 
.*3 

.39 

1,60 
,16 

•  03 
.31 

.09      .01 

.01 

.20      .06 
,04      ,09 

.01 

JEREMIAH 

3.76 

.16 

3.06 

.03 

1.75 

.06 
.07      T 

.79 

T           .22 

LLOYD   GREENUP   OAM 

.A3 

.11 

.57 

T 
.66 

,09 

.02 

.07 

.16 

LONDON    FAA    AP 

2.9A 

.76 

.33 

•  90 

.05 

.09      .13 

LOUISA    2 

.26 

,07      T 

.26 

.29      .06 

MANCHESTER    *    SE 

A.  90 

1,22 

1,20      ,87 

.14 

MARTIN 
MC    KEE 
MIDOLESBORO 

3.91 
1.49 

5.50 

T 
.01 

.30 

T 

.31 

.70    1.31 
.37      .30 
.06    1.62 

.64 

.37 

.26 
.35 

.24    2.21 

.06 
.14 

.30 

.16 
.19 

.20 

.19      .21 

.32 

.19      .10 

MONTICELLO 

1.99 

.60 

,48       ,38 

.03 

.60      .10 

MOUNT    VERNON 

1.7A 

.11 

•  *9 

,30 

ONEIDA 

2.19 

.62 

,06      ,46 

.10 

.40 
.05 
.92 

.13 
•  04 

.10 

.10 

T 

.02 

.09 

.32 

.11 

PAINTSVtLLE    1    S 

1.29 

,76       ,27 

.11 

.14 

•  09 

.06 

PIKEVILLE 

3.39 

1,01 

1.59 

.31 

T 

RAVENNA    LOCK    12 

1.30 

.67      .13 

.09      .09 

SALYERSVILLE    2    SE 

2.06 

1,08      .59 

.06 

.07 
.36 

.03 
.32    1.45 

•  01 

.12      .04 

SOMERSET    1    N 

.70 

.12 

.16 

.16 

.12 

.08                   .06 

.71      .03 

STEARNS 

3.76 

1.36 

.11       .83 

.20 

.04      .04 

TOMAHAWK    1    WSW 

1.22 

,03 

,20      .60 

.12 

.91 

TILFORO 

6.01 

.52 

.54    2.00 

.27 

.03 

.13 

.22 

•  06 

VANCEBURG 

.52 

,06 

WEST    LIBERTY 

.66 

,A2 

.19 

.02      .96 

7 
.22 

.07 
.42      .09 

WILLIAMSBURG    2 

A.  60 

1,62 

.65      ,68 

.18 

.23 

WILLOW    LOCK    13 

1.29 

,46 

,27 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  dirtBcbon 

Wind 
m. 

speed 
:>.h 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

8  o  § 

a.   a  m 

1 

§ 

.  ss 

£  o  S 
2    u  2 

®  >>  3 

<      W     0) 

Station 

a 

1 

o    «    > 

s  s  s 

cl-S  a 

S 

u> 

a 
> 
< 

Jl 

« 

i    ! 

©  "o  s 

s    J 

"I! 

qj! 

I 

o  t- 

O  l/i 
-  UJ 

5 

O  H- 
O  V7 
"UJ 

r- 

a 
o  h- 

O  l/J 

X 
a 

o  h- 
o  V7 

r» 

B 
o 
•J 

en 
O 

3 

r 

o 

0> 
01 

i 

en 

CO 

<* 

T 
8 

0 

si 

■3 

0 

COVINGTON   WB    AIRPORT 

21 

7 

6.8 

23-M- 

25 

21  + 

76 

81 

41 

55 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

_ 

4.7 

LEXINGTON    W8    AIRPORT 

16 

7 

7.9 

29++ 

20 

21 

65 

73 

46 

54 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

3.7 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

18 

8 

6.1 

27 

W 

8 

79 

86 

49 

55 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

74 

4.0 

note*  lollowing  Station    Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER    196* 


Station 

Day 

of  Month 

6 
01 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

\7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

•   ft   • 
»ESTERN             01 

ARLINGTON  3  N 

MAX 

MIN 

BEAVER  DAM 

MAX 
Mm 

75 
49 

78 
62 

T9 

42 

66 

57 

62 
62 

63 

30 

67 
30 

67 
39 

66 
38 

96 
28 

66 
26 

75 
39 

77 
40 

67 
56 

77 
66 

80 
41 

76 
63 

58 

40 

37 
23 

74 
39 

65 
39 

61 
36 

64 
27 

72 
31 

72 
33 

73 
42 

70 
30 

73 
30 

66 
38 

72 

34 

69.3 
39.5 

BENTON  2 

MAX 

MIN 

79 

47 

72 

60 

81 
43 

73 
98 

63 
63 

65 

30 

67 
31 

70 
61 

63 
33 

37 
26 

76 
18 

76 
62 

65 
95 

77 
46 

82 
36 

73 
68 

59 
35 

58 

26 

77 
39 

76 
11 

62 
29 

66 
27 

72 
32 

71 
34 

76 
39 

77 
47 

78 

46 

70 
36 

70 
38 

70.6 
38.3 

FCRD5  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

80 
52 

79 
53 

78 
46 

68 
32 

58 
41 

62 
36 

68 
38 

68 

66 

57 
39 

95 

33 

73 
43 

74 
48 

70 
91 

76 
68 

80 
45 

70 
31 

56 
39 

56 

31 

75 
45 

62 

40 

59 
37 

63 
35 

73 
38 

69 
62 

74 
31 

76 
52 

75 
48 

58 
39 

67 
39 

68.1 
43.1 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

MIN 

70 

48 

80 
46 

76 
45 

81 
68 

66 
62 

39 
31 

62 
33 

67 
33 

69 
37 

96 
29 

71 
40 

75 
44 

75 
63 

66 

69 

76 
41 

81 

67 

79 
39 

39 
28 

32 

29 

76 
19 

64 
39 

63 

29 

66 
34 

72 
39 

71 
36 

76 
45 

73 
46 

79 
63 

64 
32 

69.9 
36.8 

GREENVILLE  2  * 

MAX 

Mm 

76 

50 

78 
62 

79 
69 

78 
57 

62 
63 

63 
32 

66 
36 

68 
66 

65 
37 

59 

29 

75 
62 

74 
43 

70 
39 

79 
69 

80 
43 

T6 
68 

58 

60 

57 
27 

74 
41 

68 
19 

60 
38 

66 
29 

71 
34 

73 
42 

75 
43 

70 
33 

74 
92 

67 

40 

69.6 
41.9 

HENDERSON  T  SSW 

MAX 

Mm 

TT 

49 

81 
62 

78 
61 

70 
90 

61 
62 

63 
33 

68 
33 

68 
65 

38 
64 

96 
28 

75 
60 

77 
63 

72 

96 

76 
64 

82 
43 

T6 
92 

59 

34 

58 

30 

77 
41 

67 
16 

60 
36 

67 
28 

72 
38 

70 
40 

75 
47 

75 
49 

77 
94 

61 
15 

70 
36 

69.6 
41,0 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

80 
49 

80 
62 

81 
69 

72 
98 

63 
62 

66 
33 

69 
36 

71 
68 

62 
38 

38 
31 

76 
62 

76 
68 

66 
99 

77 
69 

84 

43 

70 
93 

61 
60 

38 
31 

79 
41 

71 
62 

66 
36 

71 
34 

75 
36 

70 
41 

77 
49 

78 
55 

71 
41 

71 
41 

69 
33 

71,1 
42,4 

HOPKINSvILLE 

MAX 

Mm 

76 
51 

79 
55 

77 
90 

81 
31 

67 
41 

62 
33 

66 
33 

69 
36 

69 
38 

61 
32 

71 

60 

77 
65 

76 
68 

63 

69 

78 
45 

83 

69 

77 
40 

61 
28 

60 
30 

77 
60 

68 
17 

64 
31 

68 
32 

72 

37 

73 

41 

79 
46 

70 
47 

78 
40 

66 
38 

70,8 
40.2 

L0VELACEV1LLE 

MAX 

Mm 

82 

50 

82 
62 

12 

62 

72 
99 

62 
41 

66 

30 

69 
32 

70 
47 

66 
33 

59 
29 

76 
41 

76 
47 

70 
94 

79 
44 

83 

39 

76 
4* 

60 
37 

56 

26 

80 
40 

69 
17 

61 
16 

68 

30 

76 
33 

72 
37 

73 
44 

78 
30 

78 
90 

68 
38 

69 
32 

71,7 
40,3 

MADIS0NV1LLE  1  SE 

MAX 

Mm 

75 
48 

79 
60 

79 

61 

76 
97 

62 
42 

63 
35 

66 
33 

67 
43 

69 
38 

36 
29 

75 
41 

75 
42 

67 
95 

76 
49 

61 
43 

79 
48 

59 

40 

57 
29 

75 
39 

71 
38 

61 

37 

66 

30 

72 
33 

72 
39 

79 
43 

73 
63 

76 
93 

66 
36 

70 
35 

69,9 

40,8 

MAYF1ELD 

MAX 

Mm 

78 
50 

82 

64 

79 
68 

72 
37 

61 
42 

6* 
34 

67 
35 

68 

47 

61 
37 

99 
31 

77 

41 

75 
49 

74 
94 

75 
47 

62 

43 

71 
35 

58 
40 

58 
SO 

76 
44 

67 
60 

66 
36 

68 
32 

73 
37 

68 
41 

75 
49 

79 
92 

78 
33 

72 
61 

70 
34 

70.7 
42,9 

MURRAY 

MAX 

Mm 

74 
53 

76 
60 

78 
90 

77 
60 

65 
43 

59 
36 

61 
38 

65 
44 

69 
60 

96 
33 

70 
43 

73 
30 

74 
93 

62 
31 

73 
47 

76 
53 

72 
42 

56 
33 

56 

37 

76 
62 

66 
36 

60 
14 

65 
37 

71 
41 

70 
49 

77 
96 

73 
52 

78 
42 

63 

37 

68.1 
44,1 

ONENSBORO  2  W 

MAX 

Mm 

79 

52 

82 

60 

82 

41 

71 
93 

63 
42 

66 
33 

68 
32 

67 
64 

62 

37 

99 
28 

79 

40 

79 
42 

TO 
54 

80 
66 

83 

43 

76 
68 

59 
37 

57 
27 

76 
60 

70 

40 

63 

18 

66 
28 

75 
34 

72 
39 

73 
41 

76 
68 

74 
52 

67 
38 

74 
40 

71,4 

40,6 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
50 

80 
31 

78 
63 

68 
93 

99 

38 

63 
36 

67 
60 

68 
63 

96 
31 

96 

30 

74 
41 

79 
49 

70 
34 

78 
46 

81 
45 

68 
91 

96 
39 

35 

32 

78 
66 

65 
39 

60 
16 

66 
12 

72 
39 

69 
39 

72 

46 

76 
92 

75 
48 

66 
38 

67 
33 

66.8 
41.7 

PAOUCAH 

MAX 

Mm 

79 
49 

80 
63 

78 
93 

68 
93 

63 
52 

64 
33 

69 
34 

70 
67 

66 
39 

97 
30 

73 
62 

76 

64 

73 
94 

76 

46 

83 
42 

75 
49 

39 

40 

57 
29 

78 
65 

76 
33 

62 
35 

65 

31 

73 
34 

70 
38 

75 
44 

78 
90 

77 
49 

75 
60 

67 
33 

71.0 
42.1 

PRINCETON 

MAX 

Mm 

76 

50 

80 

44 

71 
37 

61 
43 

61 
32 

63 
33 

70 
40 

66 
35 

98 

29 

76 

60 

75 
40 

68 
99 

77 
46 

82 
39 

72 
43 

61 
33 

96 
26 

67 
36 

66 
36 

66 
34 

67 
29 

72 
32 

70 
39 

75 
41 

71 
62 

79 

47 

66 

37 

64 
32 

69,0 
36.4 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

62 
31 

60 
28 

71 

60 

79 
40 

75 
63 

65 

69 

77 
43 

80 
45 

62 

59 
28 

38 

30 

76 
31 

65 
12 

61 
28 

60 
10 

71 
34 

71 
37 

79 
41 

70 
50 

72 
36 

62 
32 

66.3 
36.3 

RUSSELLVILLE 

ft   •    • 

MAX 

Mm 

Tl 

53 

81 
57 

7* 
90 

74 
90 

63 

43 

60 
33 

62 
33 

67 
61 

Tl 

60 

61 
29 

97 

30 

72 
63 

76 
63 

76 
56 

66 
68 

79 

44 

60 
48 

77 
43 

67 
26 

60 
12 

73 
36 

65 

42 

62 

29 

76 
34 

72 

37 

73 

44 

77 
50 

70 
49 

71 
39 

69 
38 

70.0 
41.1 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

79 

50 

78 
62 

80 
63 

80 
96 

6* 
42 

63 
30 

67 
37 

67 
44 

64 
69 

56 
26 

63 
30 

72 
S3 

76 
39 

60 

76 

70 
69 

62 
42 

79 
43 

57 
45 

57 
25 

73 
16 

71 
31 

58 
32 

62 
29 

70 
30 

74 
32 

76 
62 

75 
48 

70 
49 

65 
33 

69 
16 

69.7 
39.2 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

73 
57 

82 
63 

75 
50 

82 
96 

66 
43 

61 
31 

62 
32 

77 
36 

70 
61 

66 
28 

96 
29 

68 

35 

71 
39 

74 

41 

74 
47 

66 
66 

71 

41 

80 
42 

60 
47 

61 
25 

62 
12 

76 
34 

65 
28 

64 
28 

63 
31 

69 
31 

72 
62 

76 
46 

65 
65 

68 
41 

62 
16 

69.6 
39.3 

BONNIEVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

76 
57 

73 
64 

79 
43 

69 
57 

62 

47 

60 
30 

66 
29 

69 
36 

62 
62 

97 
26 

69 
29 

67 
39 

72 
36 

75 
39 

70 

53 

72 
46 

61 
39 

60 
49 

59 
45 

55 
23 

74 
29 

66 
33 

60 
29 

67 
26 

70 
30 

72 
34 

75 
37 

67 
46 

70 
64 

64 
38 

72 

34 

66.6 
39.1 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

81 

58 

75 
61 

79 

91 

68 
56 

61 
39 

61 
39 

TO 
36 

70 
62 

98 

36 

96 
33 

67 
31 

72 
39 

79 
62 

75 
43 

66 
33 

74 
90 

81 
43 

79 
49 

60 
36 

39 

26 

76 
18 

64 
39 

61 
36 

66 

10 

70 
14 

71 
34 

75 
40 

66 

46 

68 

64 

62 
63 

71 
38 

66.9 
41.3 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

12 
56 

ao 

6* 

80 
68 

77 
99 

61 
63 

62 

31 

67 

30 

69 
60 

66 
63 

36 
27 

67 
29 

70 
36 

76 
39 

78 

41 

73 
56 

69 
49 

62 

44 

60 
42 

61 
65 

36 
25 

73 
17 

70 
38 

62 
33 

69 
28 

72 

10 

73 
34 

75 
38 

70 
50 

69 
64 

62 
61 

74 
36 

70,2 
40.4 

CECILIA 

MAX 

Mm 

72 
51 

75 
93 

76 
63 

T6 
69 

65 
62 

37 
30 

99 

30 

65 

30 

58 

28 

96 
26 

96 

26 

66 
28 

72 
39 

65 

37 

71 

39 

69 
91 

73 
44 

61 

40 

81 
36 

37 
27 

35 

36 

70 
33 

37 
35 

99 

26 

60 
29 

65 
32 

69 
36 

72 
60 

68 

48 

70 
37 

60 
38 

66.2 
36.5 

CLERMONT  I  SSE 

MAX 

Mm 

76 

48 

77 
98 

78 
61 

77 
33 

66 
60 

6* 
31 

67 
30 

68 
36 

66 

60 

96 
26 

64 
28 

72 
33 

74 
39 

77 
41 

73 
68 

72 
47 

82 
43 

61 
44 

58 

41 

56 
26 

72 
34 

70 
32 

60 
32 

61 
25 

71 
11 

73 
32 

74 
39 

71 
48 

69 
54 

61 
32 

70 
34 

69,5 
38.2 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

82 
58 

72 

65 

•  0 
93 

66 

94 

98 

45 

59 

31 

66 

31 

68 
38 

63 

63 

13 

30 

67 
31 

70 
37 

73 

41 

74 
43 

66 
53 

69 
49 

79 
44 

60 
44 

39 

46 

36 

26 

T4 

38 

66 
61 

60 
37 

61 
29 

69 

31 

72 
37 

T4 
40 

62 

49 

68 
65 

61 
63 

Tl 
40 

67,7 

41,7 

GREENSBuRG 

MAX 

Mm 

80 
59 

80 
58 

75 
49 

80 
66 

66 
66 

60 
31 

66 
31 

67 
31 

70 
60 

60 
29 

95 

28 

68 
28 

72 
34 

76 
39 

77 
40 

73 
40 

70 
40 

82 

40 

82 
41 

60 
26 

56 
27 

74 
33 

65 

30 

61 
27 

68 
28 

71 
30 

74 
30 

75 
36 

75 
48 

74 
43 

60 
33 

69.9 
36,9 

IRV1NGTON 

MAX 

Mm 

76 
49 

80 
59 

78 
47 

68 
95 

63 

41 

63 
31 

67 
32 

67 
44 

63 
38 

36 

26 

63 
29 

71 
38 

74 
39 

76 
42 

72 

51 

77 
47 

81 
42 

80 
45 

97 

39 

56 

27 

T2 
62 

69 
34 

59 
34 

63 
27 

71 
34 

73 
36 

74 
44 

69 

49 

71 
54 

66 
33 

71 
36 

69,2 
40,2 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

75 
54 

76 
65 

77 
47 

70 

97 

58 
44 

60 
35 

60 
37 

67 
43 

63 

60 

92 
32 

63 
32 

69 
42 

73 
47 

73 
48 

66 
99 

73 
92 

79 
46 

77 
91 

57 
42 

99 

32 

T2 

36 

63 

40 

38 
14 

61 
34 

67 
19 

70 
66 

74 
46 

67 
36 

70 
51 

63 

40 

69 
60 

67,0 
43,9 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

72 
53 

80 
57 

78 
48 

70 
95 

60 
46 

6« 

40 

68 

37 

66 
65 

96 

60 

39 

35 

64 
35 

72 

40 

73 

49 

76 
49 

79 
94 

77 
96 

63 

S3 

81 

50 

54 
42 

33 

36 

T2 
66 

61 
42 

39 

40 

63 
34 

72 
38 

74 
40 

75 

48 

72 
49 

72 
52 

62 

40 

70 
39 

68.7 

44,7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

71 

50 

78 
51 

76 
42 

68 
93 

59 
62 

62 
33 

65 
33 

67 
60 

96 
38 

56 
27 

62 
31 

69 
36 

72 
41 

74 
41 

73 
90 

76 

31 

60 
42 

80 
45 

57 
36 

54 
31 

Tl 
61 

60 
36 

58 
19 

61 
27 

69 
33 

72 
35 

73 

40 

70 
47 

70 
47 

60 
38 

68 
36 

67.2 
39.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

76 

55 

74 
65 

77 
49 

73 
39 

60 
44 

60 
32 

66 
33 

67 
60 

65 
61 

93 

29 

63 

30 

68 
62 

71 
44 

73 
43 

66 
96 

71 
48 

60 
46 

79 
48 

60 

45 

55 
27 

73 
61 

71 
39 

62 
32 

63 

30 

68 

34 

70 
36 

73 
46 

70 
51 

67 
49 

62 

60 

70 
39 

67.9 
42.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1964 


Station 

Day  of  M 

onth 

• 
m 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
.  < 

N0L1N  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

mn 

70 
45 

SO 
59 

73 
49 

SO 
59 

66 

44 

60 
31 

62 

30 

67 
33 

69 
42 

58 
29 

35 

28 

66 
26 

'1 
39 

75 
40 

74 

44 

66 
48 

73 

40 

62 

41 

78 

44 

39 
28 

38 

36 

75 
35 

64 

31 

61 
32 

65 

32 

69 
32 

71 

40 

75 

48 

68 
34 

69 
42 

61 
36 

68.5 

38.7 

ROUGH  RIVER  0AM 

MAX 
MD) 

75 
49 

77 
36 

77 
42 

78 
45 

68 
41 

60 
31 

62 
33 

66 
34 

67 
38 

36 
27 

55 
30 

65 
35 

71 

41 

75 
41 

77 
44 

71 
47 

76 
41 

79 
44 

78 
40 

57 
29 

55 

30 

73 

34 

62 

33 

60 
29 

64 
32 

70 
39 

72 
41 

75 
47 

68 
42 

72 
38 

62 
38 

68.5 
38.4 

SCOTTSVILlE  3  SSW 

MAX 

MIN 

78 

56 

74 
64 

79 
54 

70 
53 

5S 

42 

60 
31 

66 
35 

71 
39 

66 
43 

34 
32 

69 
32 

72 
43 

75 
68 

74 
48 

70 
32 

71 

49 

80 
46 

76 
31 

60 
*5 

58 

29 

76 
36 

66 

41 

60 
33 

64 
32 

71 

41 

72 
44 

76 
47 

68 
54 

67 
44 

61 
42 

71 
39 

66.9 
43,5 

SUMMER  SHADE 

MAX 

nun 

ao 

59 

73 
65 

71 
49 

70 
56 

59 
40 

61 
30 

65 
31 

68 
39 

60 
42 

53 

28 

67 
30 

70 
37 

74 
42 

75 
42 

70 
33 

67 
48 

78 
39 

80 
43 

59 
43 

57 
24 

75 
34 

65 
35 

60 
32 

64 
28 

70 
31 

71 
3T 

75 
41 

62 
49 

66 

41 

60 
45 

73 

46 

67.7 

40.7 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

69 
57 

81 
61 

77 
52 

79 
60 

62 
45 

60 
31 

62 
31 

67 
31 

70 
47 

60 
27 

55 

28 

69 
31 

TO 
37 

75 
40 

75 
45 

70 
51 

66 
38 

80 
38 

80 
60 

62 
24 

59 
26 

76 
32 

67 
26 

62 
27 

65 
28 

70 
29 

74 
36 

76 
44 

64 

45 

70 
52 

56 
38 

68.6 
38.7 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

SI 
56 

76 
65 

79 
51 

74 
58 

59 
45 

60 
34 

65 
35 

67 
43 

63 

48 

51 
30 

64 
31 

70 
39 

73 
49 

75 
45 

72 

47 

64 

33 

76 
43 

60 
49 

76 
47 

34 

30 

70 
40 

67 
39 

56 
31 

60 
31 

66 
35 

72 
40 

74 
30 

70 
55 

69 
56 

62 

48 

67 
39 

68.3 
43.9 

CARROLLTON  lock  1 

MAX 

Mm 

77 

44 

78 
57 

77 
43 

75 
46 

65 
43 

61 
32 

66 
31 

67 
39 

61 
45 

51 
25 

60 
24 

70 
31 

T4 

39 

75 

41 

73 

43 

76 
66 

76 
44 

79 
42 

62 
42 

54 
22 

T3 

44 

67 
29 

58 
30 

61 

29 

71 

31 

74 
34 

74 
34 

73 
45 

71 
34 

66 

34 

67 

30 

68.9 
37,8 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

S3 

51 

78 
30 

74 
43 

66 

47 

57 
40 

60 
35 

69 
31 

65 

40 

34 
33 

54 
30 

58 
25 

73 
35 

75 

41 

76 
41 

74 
41 

74 
47 

S4 
44 

81 
43 

56 
36 

54 
26 

72 
43 

61 

30 

53 

30 

61 
28 

72 
34 

72 
34 

71 
38 

70 
47 

66 
43 

60 
33 

66 
33 

67,4 
37.9 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

73 
46 

79 
54 

76 
42 

77 
45 

66 
41 

58 
29 

63 
28 

65 
S3 

68 
47 

53 

25 

57 
22 

62 
2» 

70 
3* 

74 
38 

76 
39 

75 
48 

70 
38 

82 
36 

80 
45 

60 
22 

34 
26 

70 
26 

59 
24 

56 

20 

61 
25 

70 
28 

73 
35 

74 
41 

74 
49 

65 
37 

69 
26 

68.1 
34.7 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

74 
53 

81 
58 

T* 
49 

80 
48 

63 
43 

60 
34 

62 
33 

67 
35 

68 
42 

38 
29 

33 

30 

64 
32 

71 
43 

74 
43 

77 
♦5 

73 
49 

69 
43 

81 

47 

61 
47 

61 
30 

56 
30 

73 
37 

62 
32 

60 
30 

62 

30 

70 
36 

75 
40 

75 
50 

66 
46 

66 
45 

39 

S7 

68.3 
40,  3 

Dix  DAM 

MAX 

Mm 

79 
54 

78 
65 

77 
48 

72 

47 

67 
45 

60 
35 

66 
36 

69 
42 

67 
46 

54 
29 

62 
29 

70 
39 

74 

40 

75 
43 

72 

48 

66 
56 

79 
46 

61 
46 

78 
46 

56 
31 

71 

40 

71 
37 

59 
33 

62 
29 

70 
29 

74 
37 

75 
44 

75 
53 

66 
46 

64 
43 

67 
39 

69.3 
42.1 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

Mm 

79 
40 

77 
57 

76 
36 

72 
44 

62 
37 

62 
26 

66 
27 

67 
31 

59 
45 

53 

19 

62 

17 

71 
26 

75 
33 

77 
35 

76 
35 

76 
44 

83 
34 

82 
34 

61 
34 

53 

20 

70 
39 

66 
22 

55 
22 

60 

18 

72 
25 

74 
27 

75 
32 

74 
40 

67 
51 

59 
30 

68 
23 

68.7 
32.4 

FARMERS  I  WNW 

MAX 

Mm 

80 
4S 

77 
59 

76 
47 

74 
53 

59 
42 

62 
31 

65 
29 

69 
32 

64 
48 

53 

25 

62 
25 

71 
29 

74 
29 

75 
38 

71 
40 

70 
46 

81 
39 

81 
37 

75 
46 

54 
24 

71 
39 

68 
30 

60 
23 

60 
24 

70 
27 

74 
29 

75 
37 

74 
45 

70 
45 

63 
38 

70 
29 

69.3 

36.7 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

Mm 

77 
31 

73 
62 

73 

46 

68 
55 

60 
43 

58 
31 

63 
32 

66 
39 

61 
43 

48 
30 

59 

30 

66 
32 

70 
38 

73 
41 

70 
48 

69 
52 

78 
43 

77 
43 

60 
46 

51 
28 

67 
31 

62 

35 

54 
29 

37 
26 

67 
31 

70 
36 

71 
44 

70 
51 

64 
32 

56 
40 

66 
38 

65.4 

40.3 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

73 
49 

78 

51 

77 
46 

79 
46 

68 
42 

60 
33 

64 
32 

67 
33 

68 
44 

57 
29 

54 
28 

60 
29 

71 

32 

75 
36 

75 

41 

73 
43 

71 
42 

83 
41 

60 
41 

60 
28 

55 

29 

72 
32 

63 
31 

59 
28 

62 

2  6 

71 
30 

74 
33 

75 
39 

72 
46 

62 
37 

61 
32 

68,4 
36,5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

T8 
32 

73 
58 

74 
46 

62 

49 

57 
40 

39 
31 

63 
34 

66 
42 

55 

33 

30 
29 

60 
29 

68 

40 

71 
42 

73 

44 

72 
47 

69 
52 

79 
42 

79 

46 

57 
36 

30 
27 

69 
39 

56 

36 

36 
32 

36 
28 

67 
33 

70 
40 

71 
63 

68 
50 

61 

50 

39 

39 

67 
37 

63.1 

40,3 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

76 
53 

76 
64 

74 
48 

73 
58 

61 

44 

58 
34 

63 
35 

66 
38 

65 

48 

32 

31 

58 

29 

68 
36 

72 
41 

73 
45 

70 
49 

67 
52 

TO 
45 

76 

47 

76 

46 

35 

29 

69 

41 

68 
36 

36 

32 

38 
28 

67 
32 

72 
36 

73 
46 

71 

63 

66 
52 

62 

47 

68 
35 

67,2 
42,3 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

79 
47 

75 
36 

78 
39 

68 
45 

63 
37 

63 
28 

66 
27 

67 
31 

60 
44 

55 

21 

64 

26 

71 
28 

75 
34 

78 
36 

77 
40 

72 
49 

82 

38 

81 
36 

64 

39 

34 
20 

70 
35 

66 
26 

37 
26 

62 
22 

72 
27 

74 
39 

74 
34 

73 

42 

67 
31 

63 
33 

69 
30 

69,0 
35.0 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

70 
37 

83 
58 

75 
52 

78 
53 

62 
43 

61 
31 

62 

34 

66 
39 

68 
44 

50 
28 

52 
29 

62 
38 

70 

43 

74 
44 

75 
45 

73 

49 

68 
43 

79 
47 

80 
46 

62 
26 

36 
33 

71 

37 

61 
31 

60 
27 

62 

34 

68 

39 

73 
44 

75 

Si 

69 
46 

66 
46 

60 
38 

67.5 
41.3 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

72 

50 

75 
53 

75 
46 

75 
4S 

67 
41 

60 
31 

62 
32 

65 
33 

66 
44 

55 

28 

52 

29 

61 
30 

68 
40 

73 
41 

75 
45 

73 

50 

72 
46 

82 

46 

78 

43 

39 
29 

54 

30 

70 

34 

60 
34 

38 

29 

60 
30 

70 
38 

71 

41 

73 
46 

69 
31 

65 

37 

60 
36 

66.9 
39.1 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

72 
47 

80 
51 

76 
44 

78 
44 

67 
47 

59 
34 

62 
32 

67 
32 

67 
44 

51 
27 

53 
26 

61 
29 

71 
32 

75 
40 

75 
41 

75 
44 

76 
41 

84 
40 

61 
39 

55 

27 

53 
26 

71 
30 

60 
28 

56 
29 

61 

30 

72 
29 

73 
34 

75 
38 

73 
43 

66 
39 

39 
31 

68.0 
36.1 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

76 
54 

75 
63 

76 
49 

72 
33 

57 
44 

58 
33 

62 
32 

66 
37 

61 
45 

50 
28 

63 
28 

68 
36 

72 

43 

74 
46 

71 
49 

6S 

50 

77 
48 

78 
34 

76 
46 

53 

29 

71 
36 

70 
38 

60 
35 

61 
32 

68 
34 

70 
37 

73 
45 

68 
43 

65 
46 

63 
44 

68 
38 

67.4 
41,8 

WILLIAMSTOWN  3  Nw 
•    *    * 

MAX 

Mm 

69 
46 

77 
51 

76 

47 

75 
32 

68 
39 

59 
33 

63 
31 

64 
35 

66 
44 

54 
26 

52 
27 

59 
30 

70 
4  2 

74 
47 

75 
48 

74 
49 

74 
47 

82 

47 

80 

42 

59 
28 

53 

31 

69 
36 

59 
33 

54 
32 

60 
33 

70 
39 

73 

44 

74 
47 

73 
33 

64 

18 

58 
37 

67,0 
39.9 

EASTERN             0* 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

71 
47 

82 
47 

78 
46 

77 
47 

65 

41 

60 
32 

60 
32 

67 
34 

70 
36 

69 
31 

32 
25 

60 
25 

71 

31 

74 
36 

76 
40 

68 

41 

72 
49 

80 
38 

82 
39 

69 
26 

54 
29 

72 

29 

60 
27 

54 
27 

61 
27 

69 
28 

75 
32 

75 
34 

75 
46 

69 
42 

60 
30 

68.6 
35.3 

BARBOURvILLE 

MAX 

Mm 

72 
58 

71 
50 

70 

45 

69 
47 

66 
45 

68 
31 

67 
34 

66 
32 

65 
46 

60 
29 

71 
27 

72 
30 

75 
60 

78 

40 

75 
44 

70 
50 

70 
52 

80 
48 

'2 

46 

58 
30 

74 

so 

74 

36 

67 
29 

62 
27 

72 

25 

72 
25 

75 
36 

72 

42 

69 

30 

69 

30 

67 
39 

69,9 
39.1 

BAXTER 

MAX 

Mm 

71 
58 

81 
59 

76 
53 

75 
33 

64 
45 

59 
34 

57 
33 

65 
32 

66 
34 

61 
30 

54 
28 

69 
29 

70 

32 

73 

40 

76 
41 

69 
43 

32 

47 

74 
40 

78 
43 

54 
29 

51 
29 

30 

66 
30 

59 
29 

62 
29 

69 
29 

72 
30 

72 
35 

70 
41 

65 

47 

63 
42 

66,5 
37.9 

BLAINE  1  W 

MAX 

Mm 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

87 
64 

81 
55 

76 

50 

68 
33 

60 
42 

57 
33 

58 

31 

66 
30 

62 
31 

37 
31 

68 
21 

68 

36 

73 

41 

77 
47 

65 
39 

56 
47 

75 
47 

80 
40 

65 
39 

53 

28 

70 
27 

66 
31 

76 
39 

73 
36 

77 
35 

76 
36 

71 
36 

69 
33 

68 
48 

73 
38 

66 

37 

69,0 
38.7 

DEMA 

MAX 

Mm 

83 
58 

82 

62 

79 
51 

70 
55 

62 

45 

61 
35 

66 
34 

71 
34 

63 

42 

57 
33 

66 
28 

74 
30 

76 

36 

78 
42 

73 

44 

Tl 

45 

80 
34 

62 
43 

67 
45 

57 
32 

73 
32 

67 
34 

61 
30 

64 
28 

TO 

30 

76 
27 

77 
35 

70 
36 

71 
SO 

70 
49 

74 
43 

70.7 
40.2 

OEWEY  DAM 

MAX 

MIN 

68 
55 

83 

57 

79 
51 

76 
52 

62 

45 

59 
36 

60 
35 

65 
34 

68 
35 

59 

30 

53 

24 

62 
30 

72 

30 

72 
39 

75 
43 

66 
44 

62 

50 

76 

40 

79 
42 

36 
26 

53 

30 

72 

34 

62 

27 

36 

28 

59 
28 

66 
30 

73 
32 

74 
35 

72 
38 

71 
51 

55 

35 

66,7 
37.7 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

MIN 

71 
47 

81 
48 

72 

47 

75 
50 

64 
45 

57 
29 

60 
28 

66 
30 

68 
33 

58 
32 

31 
24 

57 
24 

71 
29 

74 
33 

74 
39 

71 
39 

70 
30 

79 
40 

81 
40 

39 
23 

53 

27 

70 
30 

60 
27 

56 
23 

59 
22 

68 
26 

72 
30 

75 
39 

75 

47 

68 
44 

58 
30 

66,9 
34,9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

Mm 

82 
57 

78 
59 

77 

50 

78 
58 

60 
43 

60 
31 

65 
29 

69 
31 

67 
49 

55 

27 

65 
27 

70 
29 

73 
34 

75 
39 

73 
41 

68 
49 

78 
41 

80 
37 

78 

47 

55 

23 

74 
31 

72 
32 

61 
26 

63 
25 

67 
25 

73 
29 

75 
35 

74 
43 

71 

44 

64 
51 

69 
34 

70,0 
38.0 

HYDEN 

MAX 

Mm 

66 

*0 

81 
60 

80 
52 

76 
54 

62 
45 

59 
35 

58 
34 

63 
33 

62 
34 

59 
32 

53 

29 

65 

31 

69 
32 

72 
39 

75 
42 

69 
46 

54 
48 

75 
63 

78 

44 

52 
32 

53 

30 

70 
31 

64 
32 

60 
30 

61 
29 

67 
SO 

73 
31 

73 
36 

72 
42 

64 
51 

62 

40 

66,0 
38,9 

JACKSON 

MAX 

MIN 

70 
55 

84 
60 

77 
52 

80 
53 

63 

44 

61 
35 

63 
33 

66 
33 

70 
34 

60 
31 

36 
27 

67 
30 

72 

31 

75 
37 

77 
42 

71 

45 

57 
48 

60 
42 

81 

42 

60 
29 

36 
27 

75 
33 

66 

SO 

61 
29 

63 

26 

71 
29 

76 
31 

76 
37 

74 
42 

69 
30 

38 
35 

66,9 
37,9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1964 


Station 

Day 

of  Month 

0 
01 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

LCNDON  FAA  AP 

MAX 

min 

79 
60 

75 
62 

76 
55 

65 
48 

59 
36 

59 
30 

62 
29 

67 
32 

39 
37 

52 

28 

64 
26 

66 
30 

71 
38 

74 
39 

70 
44 

57 
43 

76 
37 

79 
39 

59 
35 

53 

26 

71 

34 

65 
34 

39 
31 

61 
28 

67 
27 

71 
30 

72 

37 

66 
45 

68 

44 

59 
44 

70 
41 

66,2 

37.7 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

Mm 

■  2 

60 

77 
60 

78 
52 

74 
58 

60 
44 

60 

34 

65 
31 

68 
30 

63 

44 

55 

29 

67 
25 

71 
28 

75 
35 

75 

40 

73 
43 

65 

50 

78 

47 

80 
41 

75 
45 

56 
29 

73 
28 

71 
31 

61 
29 

64 

24 

71 
24 

74 
27 

75 
34 

72 

40 

65 

50 

64 
50 

74 
37 

69.7 
38.7 

MC  KEE 

MAX 

MIN 

67 
33 

80 
59 

75 

49 

77 
50 

60 

42 

52 
29 

58 

28 

65 
29 

67 

30 

38 

26 

53 

23 

63 
23 

70 
30 

74 
35 

72 
38 

66 
42 

58 
38 

76 
36 

77 
37 

58 
24 

54 
26 

70 
30 

62 

26 

56 
24 

62 
26 

68 
26 

7J 
28 

72 
36 

70 
43 

64 
50 

56 
33 

65.5 
34.5 

MtODLESBORO 

MAX 

MIN 

72 
59 

79 
59 

76 
55 

74 
55 

65 

47 

60 
33 

58 

32 

64 
33 

65 
33 

62 

29 

55 

29 

67 

30 

69 
32 

73 

41 

76 
44 

66 
44 

33 

47 

72 
43 

78 

44 

56 

27 

55 

27 

67 
30 

69 
29 

61 
28 

66 
27 

69 
28 

73 

28 

74 
35 

70 
41 

67 

47 

67 
40 

67.1 
37.9 

MCNTICELLO 

MAX 

MDJ 

81 

61 

76 
66 

78 
53 

70 
54 

61 

47 

60 
31 

65 

30 

69 
38 

61 
48 

54 
28 

67 
30 

70 
38 

74 
42 

74 
41 

70 
45 

63 

51 

79 
41 

81 
41 

70 
48 

56 
26 

72 
31 

65 
34 

60 
29 

63 
27 

69 
27 

74 
31 

75 
45 

65 
50 

68 
45 

58 
48 

71 
36 

66,4 
40,7 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

72 
96 

75 
62 

77 

49 

75 
53 

67 
44 

59 

30 

64 
29 

68 
37 

63 
46 

S3 

26 

66 
29 

69 
33 

74 
37 

75 
41 

73 

44 

64 
52 

77 
42 

79 
40 

74 
46 

53 

25 

70 
38 

70 
33 

60 
28 

62 
26 

70 
27 

73 
32 

73 
47 

67 

50 

66 

45 

62 
48 

72 
36 

68,5 
39.7 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

S3 
59 

84 
63 

79 

52 

64 
56 

60 
42 

61 

37 

66 

37 

73 
35 

64 
46 

57 
35 

67 
32 

76 
32 

76 
40 

79 
43 

64 
48 

56 

50 

79 
52 

82 

46 

61 
47 

58 
35 

75 
34 

67 
37 

60 
3J 

63 
32 

73 
32 

79 
32 

78 
36 

64 
41 

74 
51 

62 
49 

76 
42 

69.7 
62.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

75 
62 

81 
57 

77 

49 

70 
55 

58 
45 

59 
32 

6* 

29 

68 
32 

61 
48 

55 

29 

65 

27 

66 
32 

7* 
40 

75 
40 

70 
49 

65 
55 

7i 
45 

79 
38 

72 

48 

55 

26 

71 
94 

63 
34 

59 
32 

62 
25 

69 
23 

72 

30 

74 
39 

74 
47 

64 
45 

64 
49 

70 
41 

68.2 
J9.9 

STEARNS 

MAX 

Mm 

63 
48 

79 
51 

76 

44 

71 
43 

57 
32 

55 
31 

61 

30 

65 
35 

66 
29 

64 
28 

65 
36 

68 
37 

72 
43 

73 
43 

67 
46 

63 
46 

73 
44 

77 
45 

75 

53 

31 

50 
35 

63 
34 

58 
35 

60 
32 

66 
35 

68 
33 

63 
42 

72 
44 

63 

48 

63 

47 

36 
38 

63,4 
38,9 

Tomahawk  i  wsw 

MAX 

Mm 

70 
52 

84 
52 

83 

47 

78 
50 

70 
41 

59 
29 

60 
26 

63 
27 

69 
30 

59 
25 

51 
21 

60 
21 

70 
21 

72 
29 

74 
34 

66 
39 

65 

4« 

80 
35 

60 
46 

37 
23 

53 

23 

73 
31 

62 
24 

59 
21 

59 
21 

66 
22 

73 
26 

75 
34 

74 
37 

71 
31 

67,2 
32.2 

VANCEBURG 

MAX 

82 
41 

78 
51 

77 

40 

66 
44 

59 
39 

63 
23 

67 
24 

69 
27 

63 

42 

S3 

24 

62 
20 

72 
24 

73 
30 

76 
36 

73 
35 

74 
62 

74 
33 

74 
43 

61 

40 

60 
27 

66 
24 

56 
22 

73 
19 

77 
27 

75 

32 

73 
62 

70 
47 

64 

69 
27 

72 
40 

69.2 
33.3 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

71 
49 

81 
54 

76 
45 

77 
45 

63 
40 

59 
29 

60 
27 

65 
27 

69 
29 

56 

26 

53 

21 

61 
22 

70 
26 

73 
30 

73 
36 

69 

40 

64 
63 

80 
35 

80 
33 

64 
21 

52 
22. 

72 
29 

61 
24 

57 
21 

59 
21 

67 
23 

71 
27 

73 
35 

73 
43 

70 
45 

59 
29 

67.0 
32.2 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

66 
62 

82 
61 

78 
55 

74 
56 

62 
46 

60 
33 

59 
3) 

65 
34 

69 

58 
29 

35 

29 

67 
31 

72 
34 

73 
43 

77 
44 

70 
48 

55 

42 

75 
42 

82 
47 

39 
29 

54 
30 

74 
31 

66 

30 

60 
26 

63 
28 

69 
32 

75 
32 

75 
40 

65 

48 

68 
49 

61 
41 

67.4 
39.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  01  Month 

~S  "  ? 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£u< 

•     ft     4 

CENTRAL            02 

N0LIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.10 
19 

.09 
18 

.03 
31 

.29 
22 

.16 
39 

.10 
32 

.13 

.16 
S3 

.16 
59 

.10 
40 

.09 
38 

.16 
28 

.16 
35 

.10 
13 

.10 

11 

.03 

■ 

.12  .13 
21   22 

.16 
62 

.09 
32 

.12 

76 

.29 
83 

.13 
26 

.10 
22 

.10 
17 

.13 

15 

.09 
31 

.13 
33 

.10 
♦7 

.06 
43 

.13 
22 

3.84 
1083 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
43 
71 
63 

.07 

!! 

68 

.06 
18 
78 
62 

.09 
21 
82 
63 

.08 
25 

67 
»1 

.14 
35 

63 
42 

.04 
30 
67 
45 

.18 
21 
71 
45 

.16 
58 

70 
46 

.12 
35 

68 
42 

.12 
42 
76 
42 

.10 
19 
68 
43 

.09 
22 

71 
48 

.12 

20 
75 
50 

.09 
23 
73 
33 

.00 

11 

38 

57 

.02  .11 
21   22 
64   74 
47   49 

.07 
32 
72 
50 

ft 

42 
74 
40 

.15 
32 

39 
41 

.15 
42 
67 
43 

.30 
31 
66 
42 

.10 
28 

63 
42 

.10 
20 
63 
42 

.06 
24 
65 
63 

.07 
16 
64 
42 

.09 
17 
70 
42 

.02 
14 
60 
54 

.00  ,05 
21   34 
65   60 
55   68 

2.80 

862 

68.7 

48.3 

ft    ft    ft 
BLUE  GRASS         03 

01X  DAM 

EVAP 
WIN0 

MAX 
MIN 

.14 
43 
76 
58 

.06 
33 
77 
36 

.04 
39 

.22 
35 

.16 

59 
78 
46 

.10 
33 

60 
40 

.11 
33 
62 
42 

.13 

34 
67 
43 

.16 
76 
69 
46 

.12 
62 
5S 
58 

• 

58 
72 
38 

ft 
12 
69 
34 

.31 
19 
70 
43 

.08  .16  .16 
10   28   55 

73   73   68 
51   49   52 

.06  .14 
36   31 
60   72 

48   SO 

.13 

77 

74 
48 

.05 
63 
62 
38 

.19 

69 
56 
42 

.11 
72 

65 
42 

.12 
26 

65 
40 

.11 
23 

• 
• 

.11 
31 

65 
40 

.10 
17 
73 

45 

.11 
27 
71 
49 

.15 
34 

65 
31 

.15   •   3.71B 
48   •   12256 
62   .   67.8 
48   -   46.2 

ft    ft    ft 
EASTERN            04 

BUCKHMN 

EVAP 
WIND 

.00 
18 

.21 
21 

.04 
29 

.13 

20 

.06 
17 

.06 
37 

.10 
29 

.10 
24 

.16 
50 

.06 
37 

.10 
26 

.16 
20 

.10 
30 

,06  .10  .06 
21   20   17 

.00  .09 
li   28 

.09 
51 

.12 
33 

.10 
33 

.13 
84 

.13 
21 

.06 
25 

.06 
22 

.06 
20 

.10 
22 

.13 

34 

.08 
28 

.00  .06  2.73 
32   20   891 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
8 

.09 
1 

,16 

8 

3 

1 

.09 

11 

.05 

7 

.06 

4 

.12 

16 

.04 

8 

• 
11 

.15 

4 

.06 
5 

.10  .08  .05 
2    4    2 

.03  .11 
4    S 

.10 
13 

.07 
5 

.07 
10 

.10 
34 

.09 
5 

.05 
6 

.05 

3 

.03 
3 

.05 

2 

ft 
5 

• 
3 

.12  .05  2.156 
14    1   211 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EASTERN 

04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

See  Reference  Notes  Folio  wing  Station  Index 
-   131    - 


STATION  INDEX 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky,   Lexington, 
Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a,  m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPO RATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+-*■       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

§       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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KENTUCKY  -  NOVEMBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:  82°  on  the  15th  at  Hickman  1  E 


Lowest  Temperature:  4°  on  the  22d  at  Falmouth  5  WNW  and  Vanceburg 

Greatest  Total  Precipitation:  6.10  inches  at  Franklin  1  E 

Least  Total  Precipitation:  1.94  inches  at  Jeremiah 

Greatest  One-Day  Precipitation:  3.12  inches  on  the  19th  at  Glasgow  WKAY 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  3.5  inches  at  Cumberland 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  2  inches  on  the  30th  at  7 

stations 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


It  was  a  mild  November,  the  warmest  in  about 
16  years,  over  much  of  Kentucky.  Rain  during 
the  latter  half  of  the  month  brought  an  end  to 
a  period  of  dry  weather  which  began  early  in 
the  preceding  month.  The  first  snow  of  conse- 
quence   fell    as    the    month    drew    to   a   close. 

General  rain  which  fell  just  after  mid-month 
was  the  first  in  about  1-1/2  months  over  much 
of  the  west.  Additional  general  rain,  in  general 
ranging  from  1  to  3  inches,  fell  during  the  last 
week  of  the  month.  The  snow  which  fell  on  the 
29th  and  30th  generally  totaled  less  than  1  inch, 
but  2  inches  in  some  areas  in  the  east  and 
almost  4  inches  at  some  locations  in  the  extreme 
southeast. 

Temperatures  for  the  greater  part  of  the  month 
were  on  the  mild  side,  in  general  from  2°  to 
4°    above   average   for   the   month   as   a   whole,, 


Heating  degree  day  totals,  an  index  of  fuel 
consumption,  in  general  ranged  from  75  to 
85  percent  of  average.  About  75  percent  of 
the  daily  temperature  readings  were  above 
average;  these  unseasonably  mild  readings  oc- 
curred during  the  first  3  weeks  of  the  month  and 
during  a  5-day  period  at  the  end  of  the  month. 
Temperatures  on  several  days  ranged  from  15° 
to  25°  above  average,  with  record  highs  equalled 
or  exceeded  in  some  areas  on  the  14th  or  15th. 
Those  daily  readings  which  were  below  average 
occurred  during  the  latter  half  of  the  month; 
temperatures  on  several  days  were  from  15° 
to  25°  below  average.  Record  lows  were 
established  in  some  areas  for  one  or  more  of 
the  dates  21st,  22d,  and  23d. 


A.  B.  Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
%  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 


-  136  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1964 


Temperature 

Precipitation 

« "a 
<2 

0  8 

Dl  g 

5  "a 
>  a 

<S 

oi 
■ 

< 

■a 

sf 

is 

■  2 

s 

Q 

■ 
S 
1 

a 

l 

a 

No.  ol  Days 

3 

0 

■a 

|| 

aC 

Q 

« 
6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■3-a 

e  3 
Q  o 

2  § 

a 

1 

0 

1 
o 

1 
8 

sj 

5  S 

B  I 

5  o 

«    *          * 
WESTERN             01 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
S01DEN  POND  8  N 

61. 3M 
63.4 
64. 9M 
61.3 
64.1 

33. 8M 

36.8 

33.7 

38.5 

34,0 

47. 6M 
50.1 
49. 3M 
49.9 
49.1 

BO 
77 
78 
79 
79 

15 
16. 
14 
14 

16. 

6 
6 
7 
6 
8 

22 
22 
22 
30 
22 

526 

446 
452 
452 
476 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 

1 

a 

10 

11 

8 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

3,16 
3,63 
2,49 
3.42 

-  1.01 

1.34 

1.60 
1.19 
1.08 
1.10 

28 
25 
19 
28 
25 

.3 

.0 
.3 

T 

T 
T 
0 
1 
0 

30 
30 

30 

6 

4 
4 
4 
6 

3 

3 
3 
3 
3 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

63.2M 

62.2 

64.2 

64.1 

63.4 

38.  5M 

38.1 

38.6M 

36.3 

36.8 

50.  9M 
50.2 
51. 4M 
50.2 
50.1 

4.0 
3.6 

3.3 

2.6 

77 
77 
82 
79 

80 

15* 
15. 
15 

16 

14 

9 
8 
11 
9 
9 

30. 

30 

22 

30 

22 

429 
446 
417 
443 
445 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

7 
7 
7 
9 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

3.63 

3.20 
3.60 
3.62 
4.25 

•  .13 

•  .29 

•  .06 
.25 

1.32 
1.38 
1.19 
1.20 
1.90 

23 

28 
19 
25 

26 

.5 

1.2 
.2 

.0 
T 

1 

T 
0 
0 
0 

30 
30. 

6 

5 
5 
7 
7 

3 

2 
3 
3 

3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

ONENSBORO  2  W 

PADuCAH  FAA  AIRPORT 

63.4 
63.7 
63.7 
64.2 
61.3 

37.8 
38.0 
39.6 
37.0 
37.5 

50.6 
50.9 
51.7 
50.6 
49.4 

3.9 

4,6 

78 
78 
79 
60 
78 

15 
14 
16. 

4 
15 

9 

10 

11 

9 
U 

30. 

30 

30 

30 

30. 

429 

416 
40* 
429 
467 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

2 

7 
7 
7 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

3.44 
4.15 
3.07 
2.92 
3.37 

-   .93 

•   .59 

■  95 

1.33 

1.48 
1.30 
1.31 

25 

28 
19 
28 
28 

.5 

T 

T 

1.0 

T 

0 

0 
T 
1 
T 

30 
30 
30 

8 
6 

5 
4 
6 

3 

4 
2 
3 
2 

PAOUCAH 
PRINCETON 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

63.9 
64.1 
63.2 
65.  OM 

37.2 

34.9 
33.  5M 
36.  1M 

50.6 
49.5 

48.  4M 
50.  6M 

2.5 

4.8 

80 
78 
78 
79 

14 
15* 
15 
17 

8 

8 
11 

10 

30 
30 
22 
30* 

430 
458 
509 
431 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

1 
1 

8 
8 
8 

7 

0 
0 
0 

0 

3.37 
4.13 
3.95 

5.19 

•   .39 

.♦1 

1.31 

1.48 
1,43 
1.21 
1.55 

28 
26 
25 

25 

T 

.3 

.0 

0 
0 
T 
0 

30 

5 
6 
8 
6 

3 

3 
2 
3 

DIVISION 

50.1 

3.1 

3.62 

-   .17 

.3 

•    •    » 

CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

64.1 
61.4 
63.3 
62.5 

36,4 
34.8 
34,9 
37.1 

50.3 
48.1 
49.1 
49.6 

2.8 

77 
77 
78 
80 

15. 
5 

15 
14 

7 

8 

6 

13 

22 
22 
22 

30. 

438 
500 
475 
453 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
2 

10 
9 
13 

7 

0 
0 
0 
0 

2,20 
5,60 
3.34 
5.26 

1.65 

,88 

2.30 
1.41 
2.00 

19 

20 
19 
19 

1.0 

T 
1.0 

•  6 

1 

T 
T 
0 

30 
30 
30 

2 
4 
2 
4 

0 
2 
2 
2 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

62.  5M 

64.6 

61.4 

64.6 

63.1 

35, 1M 

37.9 

33.2 

35.2 

38.5 

46.  8M 
51.3 

47.3 
49.9 
50.8 

2.4 

78 
78 
76 
76 
78 

16 
15 
17. 

4 
13 

7 

10 

8 

6 
10 

22 

22 

23. 

22 

22 

485 
409 
525 

449 
422 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 

0 
0 

10 

7 
13 
13 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

*.53 

3.05 
2.98 

3.90 

-   .51 

1.64 

2.43 

.94 

.92 

3.12 

20 
19 
26 
25 
19 

T 

.8 

.5 

.4 

0 
T 
0 

T 

30 
30 

3 

2 
2 
3 

2 

1 
2 
0 
0 
2 

6REENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

65.6 
62.6 
62.7 
61.6 
60.1 

33.2 

37,3 
39.6 
40.4 
35.9 

49.4 
50.1 
51.3 

51.0 
48.0 

3.6 

4,0 
4,6 

3.3 

79 
77 
77 
77 
7* 

16 

4 
15 

4 
4 

1.0 

a 

10 
15 

10 

22 
22 
22 

30. 
22 

462 
447 
409 
415 
502 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
2 
2 

14 
8 
6 
8 

10 

0 

0 
0 
0 
0 

4,36 
3,45 

3.41 
4.31 
3.32 

.SO 

.03 

-   .48 

.12 

2.10 
1.33 

1.00 
1.15 
l.U 

20 
25 
25 
25 
23 

.3 

1.0 
.5 

.9 

0 
0 
1 
T 
1 

30 

30. 

30 

2 

3 
3 

5 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

64.0 
64.5 
63.6 
63.8 
63.6 

39.4 
36,6 
36,6 

40,3 
37.1 

51.7 
50.6 
50.1 
52.2 

50.4 

78 
79 
78 
79 
7B 

15 
3 

6. 
15 
15. 

5 

8 
9 

11 

9 

22 
22 
22 

30. 
22 

396 
433 
444 
381 
*»2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

7 
8 
9 
6 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

*.3l 
4,06 
2.41 
5.95 

D  4,65 

1.97 
1.16 
.85 
2.76 
2.20 

19 
25 
25 

If 
19 

.3 
.5 

T 

.5 

.5 

T 

0 
0 

T 
0 

30 

30 

2 

4 
2 
3 
2 

2 
2 

0 
2 

2 

WOLF  CREEK  DAM 

65.4 

35.7 

50.6 

79 

16 

9 

22 

430 

0 

1 

10 

0 

3.85 

1.22 

25 

0 

8 

6 

1 

DIVISION 

50.0 

3.9 

4.06 

.48 

.5 

•    •    • 

BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

64.0 
62.2 
59.9 
62.0 
63.3 

40.2 
35.5 
34.2 
30.4 
35.8 

52.1 

46.9 
47.1 
46.2 
49.6 

5.5 

4.4 

77 
76 
78 
77 
73 

15 

4 

4 

5 
17. 

10 
9 
6 
7 

11 

22 
22 
30 
22 
23. 

381 
481 
329 
538 
438 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 

1 
1 

7 
12 
11 

16 

7 

0 

0 
0 
0 
0 

3.73 
2.96 
2.69 
D  2,66 
3.33 

.46 

-  .11 

-  .32 

.01 

1.90 
.69 
.69 
.65 

1.74 

19 
16 
19 
20 
20 

.0 
1.3 
1.7 
1.0 
1.0 

0 

I 
1 
1 
1 

30 

30. 

30 

30 

6 

7 
4 
8 
7 

2 

3 
4 
3 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

OIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBuRG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 

64.1 
61.3 
64.5 
60.8 
63.3 

39.3 
30.6 
33.6 
37.3 
32.2 

51.7 
46.1 
49.1 
49.1 
47.8 

4.0 
2.3 

77 
76 
79 
74 
77 

15 

4 
15 

4 

5. 

13 

4 
10 
16 
10 

22 
22 
22 
22 
23. 

393 

562 
469 
472 

510 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

1 

8 
14 
13 
10 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

2.69 
3.29 
2.82 
2.36 
2.72 

-   .14 
>   .39 

•   .66 

1.22 

.85 

1.40 

.86 

.62 

20 
20 
20 
19 
20 

.3 

1.5 
2.3 

,5 

0 
2 
2 

0 

T 

30 
30 

30. 

6 
9 
6 
4 
8 

1 
3 

1 
2 
1 

1 

0 

1 

0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

59.0 

M 
63.3 
61.7 
63.3 

37.0 

M 
37.8 
32.8 
37.7 

48.0 

M 
50.6 
47.3 
50.3 

3.3 

74 

77 
78 
77 

4 

15 

4 
16 

9 

12 

11 

9 

22 

22 
23 
22 

502 

430 
525 
427 

0 

0 

0 
0 

2 

0 
0 

1 

9 

8 
13 

7 

0 

0 
0 

0 

2.37 

2.50 
3,00 
4,02 
3.56 

•   .92 

-  .64 

-  .10 

.90 
.63 

1.31 

.69 

1.90 

19 
20 
19 
25 

20 

,7 

1.0 
1.0 
1.0 

1 

0 
1 
1 

30 

30 
30 

6 

8 
6 

8 

8 

2 

2 
2 
5 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

SHElBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYMESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

61.1 
61.5 
62.9 
60.4 

36.0 
31.4 
39.3 
35.8 

48.6 
46.5 
51.1 
46.1 

3.4 
1.5 

3.3 

77 
75 
76 
76 

15 

12. 

15 

5 

9 

9 

9 

10 

23. 
23 
22 
23. 

468 
549 
410 
499 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

8 

17 

6 

9 

0 
0 
0 
0 

2.25 
2.89 
4,40 
3.56 

-  1.39 
•   .14 

.28 

.32 
.73 

2.14 
.97 

20 
16 
20 
16 

.5 

1.5 

1.0 

1 
0 

1 

30 
30 

8 

7 

8 

10 

1 
3 

2 
2 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

48.8 

3.3 

3.04 

-   .23 

1.0 

«   *   » 

EASTERN            0* 

ASHI  AND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

62.5 

66.  9M 
64.1 

65.6 

30.1 
37, 3M 
34.5 

33.6 

46.3 
52. 1M 
49.3 

49.6 

-   .3 

78 
75 
75 

77 

16 

4. 
16. 

14. 

9 
11 
12 

9 

23. 

22 

22 

22 

553 

380 
466 

456 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

14 
12 

9 

18 

0 
0 

0 

0 

3,44 
3,09 
3.11 

3.46 

.74 

1.64 

1.00 

•  84 

1.27 

20 
25 
25 

25 

•  9 

.3 

3.5 

1 

T 
2 

30 
30 
30 

5 

8 
9 

3 
3 

1 

1 
1 

0 

1 

DEMA 

68.4 

35.4 

51.9 

81 

14 

10 

22 

387 

0 

0 

9 

0 

3.87 

1.15 

23 

2.0 

2 

30 

8 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1964 


Temperature 

Precipitation 

ll 

1  "a 

> 
< 

-  C 

fss 

If 

A 

a 
O 

« 
1 

o 

Q 

• 

i 

o 

No.  of  Day 

•3 
o 

■3 

Si 

h 

t 

a 

£ 
| 

a 

Snow.  Sleel 

No.  of  Day. 

atom 

Max. 

Mb. 

3 

0 

11 

Is 

o 

i 

s 

• 

i 

5 

j 

kl 

5  * 

si 

•J 

8 

DEWEY  DAM 

64.2m 

32,6 

48. 4M 

16. 

9 

22 

489 

0 

0 

12 

0 

2,72 

,96 

20 

3.0 

1 

30. 

2 

0 

GRAYSON  1  SE 

62.1 

30.4 

46.3 

9 

22 

552 

0 

1 

19 

0 

3.28 

1,66 

20 

1.0 

1 

30 

2 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

65.6 

34.2 

49.9 

8 

22 

444 

0 

0 

12 

0 

3.53 

.22 

1.96 

20 

.5 

1 

30 

HYDEN 

64.5 

33.5 

49.0 

11 

22 

475 

0 

0 

11 

0 

2.75 

.74 

25 

.5 

1 

30 

JACKSON 

66.0 

32.7 

49.4 

10 

23. 

462 

0 

0 

14 

0 

2.87 

1.10 

20 

,7 

1 

30 

LONDON  FAA  AP 

61.8 

34.3 

48.1 

11 

22 

503 

0 

0 

12 

0 

3,86 

1.26 

19 

1.0 

1 

30 

MANCHESTER  4  SE 

67.1 

35.3 

51.2 

9 

22 

404 

0 

0 

12 

0 

3,42 

.75 

25 

.5 

1 

30 

MC  KEE 

63.0 

30.0 

4.6.5 

5 

23. 

551 

0 

1 

18 

0 

3.77 

1.42 

20 

.5 

1 

30 

MIDDLESBORO 

64.4 

34,4 

49.4 

12 

23. 

460 

0 

0 

13 

0 

4.15 

1.14 

25 

T 

T 

30 

MONTICELLO 

64.7 

37.6 

51.2 

10 

22 

410 

0 

0 

10 

0 

3.87 

1.16 

25 

.5 

1 

30 

MOUNT  VERNON 

64.0 

38.2 

51.  1 

8 

22 

410 

0 

0 

9 

0 

4.36 

1.85 

19 

.5 

0 

PtKEVILLE 

66.3 

38.0 

52.2 

15* 

14 

22 

378 

0 

0 

6 

0 

2.38 

•   .25 

1.24 

25 

1.6 

2 

30 

SOMFRSET  1  N 

63.7 

36.2 

50.0 

9 

22 

444 

0 

0 

9 

0 

2.86 

.94 

25 

1.0 

1 

30 

STEARNS 

62.6 

37.6 

50.1 

11 

22 

440 

0 

1 

7 

0 

4,85 

1.20 

25 

0 

TOMAHAWK  1  WSW 

64. 6M 

29.6M 

47. 2M 

17* 

T 

22 

505 

0 

0 

21 

0 

3.33 

1.13 

20 

2.0 

VANCEBURG 

63.3 

31,0 

47.2 

4 

22 

526 

0 

0 

16 

0 

D  2.89 

-   .19 

.«* 

19 

1.0 

0 

WEST  LIBERTY 

63.0 

28.6 

45.8 

J 

23. 

570 

0 

1 

22 

0 

3,33 

1.90 

20 

•  9 

1 

SO 

WILLIAMSBURG  2 

69.6 

36.0 

50.8 

4.0 

IS 

22 

420 

0 

0 

8 

0 

3.79 

,36 

.91 

25 

T 

0 

DIVISION 

49.3 

3.1 

3.43 

.22 

1.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9       10       11       12   !    13       14       15 


25       26       27   !   28       29      30 


BAROwELL  6  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

3. It 
3.69 
A. 16 
3, OB 

COBS 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

ELKTON  2  5 

F0R0S  FERRY  DAM  BO 

3.62 
3.40 
3.TB 
4.79 
2.64 

FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  S  N 
GREENVILLE  2  w 
HARTFORD  A  NH 
MENOERSON  7  55W 

6,10 
3.42 
3,63 

3.60 

3.2a 

HICKMAN  1  E 
HOPK1NSV1LLE 
LOVBLACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  BE 
MAVPIELO 

3. tO 

3.82 
6.25 
3.64 
6.19 

HURRAY 
OLNCV 

OWENSBORO  2  w 
OMENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  PAA  AIRPORT 

3.0T 
D  3.21 
2.52 
2.9T 
3.5T 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

3.3T 

R    3,60 
6.13 
3.95 
B,l« 

St6F.EE 

UN10NTOWN  OAH  49       / 

2,7« 
/     2,11 

CENTRAL 


02 


ADDISON  DAM  4B         / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN 

80. LING  GREEN  FAA  AP 

BRAOFOROSVILLE 

BROWNSVILLE 

BURKESVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CANCYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  J 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GRFENSBURG 
GREENSIURG  1  S 
IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LIBERTY 


LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 

MUNFOROVILLE 
MOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SC0TTSV1LLE  2  SH 

SHEPHEROSVILLE 
SUMMER  SHADE 
MOLF  CREEK  DAM 
M0006URY  LOCK  4 


blue  grass  03 

berea  college 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  I 
COVINGTON  KB  AIRPORT 
CVNTHIANA 

CVNTHIANA  2 
DANVILLE 
Oil  DAM 

FALMOUTH  9  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG 
FLEM1NGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 


3,34 
9.26 

5.26 


6.65 

6,91 
6.93 
3.36 
3.05 

2.98 

6.36 
9,26 
9.86 

s.tq 


3.39 

4.51 
3.30 

4.01 


GFST  LOCK  3 

3.33 

HIGH  BRIDGE  LOCK 

7 

2.5T 

KEENE  1  SSW 

2.43 

LA  GRANGE  2  NNw 

D  3.39 

LANCASTER 

3.B3 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

R    2. 37 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

D  3.09 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.76 

"AYSVILLE  WATER 

■LANT 

2.50 

HIDWAy 

2.29 

MOUNT  STERLING 

OWENTON  2  S 

6,02 

RICHHONO 

SALVISA  LOCK  6 

2.70 

SHEL6YVILLE 

2,25 

SPRINGFIELD 

TAYLORSVILLE 

2.4T 

TYRONE  LOCK  5 

2.4* 

VALLEY  VIEW  LOCK 

9 

3.00 

VANBUREN 

2.26 

.03      .01 


.12       .04 
ilS 


.68  2.90 

1.41 

.59  1.72 

2.00      T 

,73  1,64 
.81      .92 


It       .90      .09      T 


15 

15 

.71  1.65 
.56  1.39 

12 
21 

10 

1.32  1.77 
3.12   .07 
.22   .80 

05 
05 

.63  2,10 
.41  2.12 

.61 
.04  1.60 
.04      ,81 


.03       ,23      .85      T 


0]    1,24    1.76 

1!       .37      .48      T 


e,  following  Si, Hon     Index 
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.03 
6    1.90 
.87 


.82 
1.36 
.25 


1.28 
1.92 

1.60 


1.90 
.91 
1.33 


1.10 
1.30 
1.33 
1.51 


,91      ,01       .08 


.30      .28      T 


.01 

11 

.09 

03 

.10 

, 

03 
08 

.09 
.10 

: 

D 

13 

26 

01 

22 

06 

.10 
.10 
.03 

.12 

.01 
.04 
.1! 
.11 

.05 

: 

: 

• 

IT 

09 

.08 
.05 

0 

.10 
.16 

.12 

190 

.03 

20 

.11 

10 

07 

09 

.12 

.05 

.05 
.14 
.10 

! 

16 

.14 

■ 

21 

.10 

D 

03 
1* 

.01 
.12 
.08 
.04 

10 

.02 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

■a 

Day  o(  Month 

£    1  [  2  |  3   4  |  5   6  '  7  |  8  [ 

9 

10  j  11  |  12 

13  |  14  j  IS 

16 

17 

18 

19   20 

21 

22  j  23  |  24 

25  |  26   27 

28 

29  ]  30 

31 

hARSAW  markland  dam 
waynesburg  7  ne 
williamstown  3  nw 

2.89 

A.AO                                               .IT 

3.56 

.32 

.16 

.73 

.97 

.02 
.14 

.01 

.09 

.27   .51 

.37  2.14 
.29   .36 

7 
7 

7            .14 

.10   .68 

.71   .15 

.32   .44   .01 

.25 
.16 
.30 

.26   .07 
.05   .06 
.21   .15 

* 

EASTERN                04 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
8UCKH0RN 

3.** 
3.09 
3.11 

2.36 

.38 
.23 

.26 

T 

.09 
.02 

.02 
.42 
.52 

.28 

.12 

.03 
.03 
.15 

T 

.06 

T 

.11 

7 

.26  1.64 

.52 

.44   .32 

.24   .62 

.60   .54   .02 
1.00   •     • 
.84   .10 

.79   .21 

.04 

• 
7 

7 

.02   .09 
•     .72 

.06   .09 

7    7 

BURD1NE  2  NE 
CLAY  CITY  1  WNW 
COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  5T  PK 

2.T5 

3.18 
3.29 

3.46 
3.8T 

.10 
.05 
.07 

.20 
.84 

.40 

T 

.08 

.32 

.45 

T 
.2* 

.10 

T 

.07 
.03 
.05 

.10 
.01 
.06 
.10 
.10 

.31 

.62  1.62 
.31  1.32 
.69   .28 
.70   .43 

7 
7 

.51   .42 

1.2T   .03 
1.00   .07 

7 

.07 
.12 
.17 

.20 

.15   7 
.12   .06 
.02   .94 

.04   .02 

DEMA 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
EREEBURN  2  SM 

3.8T 
2.T2 
3.1* 
3. AT 
2,28 

.96 

.46 

.03 

.30 
.04 

.24 

.22 
.20 
.T5 
.25 

.23 

.07 
.20 
•  16 
.07 

.55 
.03 
.15 
.11 

.03 

.42   .16 
.24   .96 
.30   .39 
.43   .53 

.2T 

7 

^79   .27 
1,20   .15 

.49   .10 
1.15   .21 

.04 

•  16      • 
•      .14        , 

.20   .10      , 
.06   .06      , 
.16   .02      . 

FRENCHBURG 
GRAYSON  1  SE 
HAZARO  MATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HYOEN 

3,90 
3.28 
2.23 
R    3.53 
2.75 

.05 

.15 

.20 
.10 

.03 
.02 
.30 
.34 
.32 

.10 
.21 

.01 

.05 

.05 
•  14 

.06 
.07 
.10 

.46  2.05 
,33  1.66 
.21   .48 
.22  1.36 
.32   .60 

7 
7 

::;  m 

.65   .10 

.70   .40 
.74   .06 

.0* 
.02 

7 

.20 
.04   .09 
.11  .11 

.09 

.06   .07 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

2.8T 
1.94 
3.15 
3.66 
3.15 

.09 
•  2T 

.03 

.01 

.40 
.54 
.18 
.50 
.06 

.27 
.14 
.03 

.14 

.05 
.12 

.02 

.03 

.26 
7 

.IT  1.10 
.46   .11 
.13  1.21 
1.26   ,03 
.29  l.SO 

7 
7 

.28 

.37   .60 

'.67   .40 

.02 

7 
.09 

7 

.07   .11 
.26 

.06   .01 

.10 

.06   .10 

MANCHESTER  A  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

3.42 

3.T7 
4.15 
3.8T 

.40 

.10 
.52 

.20 

.09 

T 
.18 

.36 

.35 

.42 
.TT 

.01 

.33 

.16 

.10 
.10 

.19 

.05 
.06 
.12 

■32   .69 

.26  1.42 
.81   .66 
.29   .99 

.06 

.79   .19 

.67   .16 

1.14   .16 
1.16   .19 

.06 
.02 

.11   .09 

.20   .09 
.09   .01 

,04   ,07 

MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PAINTSV1LLE  1  S 
PIKEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 

4.36 
D  2.T4 
2.5T 
2.38 
3.3T 

.21 
.34 

T 

.04 

.02 

.03 

.24 
.34 
.22        T 

.23 

.14 
.16 

.06 

T 
T 
•  04 

.12 

.09 

.06 
.03 

1.63   .52 
.26   .Tl 
.65   .98 
.32   .IT 

•2T  2.00 

.66   .14 

.69   .17 

1*24   .14 
.97   .16 

.22 

7 
.11 

7 

.06 

0  .09 

7    .11 

7    .14 

.02   .01 

SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  1  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
TILFORD 

2.58 
2.86 
4.85 
3.33 
2.25 

.50 
.96 

.22 

.03 

.25 
.29 
.62 
.21 
.13 

.05 

.20 
.20 
.03 
.27 

.12 

.10 
.10 
.04 

.11 

.20   .95 
.50   .02 
.39   .83 
.44  1.15 
.56 

.03 

.49   .12 

.94   .09 
1.20   .06 
.67   ,21 
.99   .04 

.02 
.13 

.07 

•It   .11 

.09 

.12   .01 

.17   .21 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLOW  LOCK  13 

D  2.89 
3.33 

3.T9 
3.67 

.Tl 
.13 

.07 
T 

.TT 
.26 

.41 

.09 
.10 

7 
7 

.1* 

7 

.94   .27 
.47  1.90 
.42   .63 
.19  2.11 

7 

.70   .26 
.46   .13 

.91   .12 
.66   .10 

.16 

.02 

0  .10 

.06   .06 

T 
.04   ,04 

Sw  r.l.ience  nole.  foltowlog  Station    [nd.i 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1964 


Station 

Day  oi  Month 

9 

a 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•   «   « 
WESTERN             01 

BAROWELL  4  E 

MAX 
MB) 

70 

35 

67 
39 

69 
35 

72 

33 

74 
36 

72 
51 

75 
60 

72 
28 

78 
28 

80 

54 

74 
59 

66 
55 

60 
39 

45 
31 

46 
22 

44 
18 

36 
8 

50 
13 

56 
20 

54 
38 

51 
32 

65 
35 

66 

41 

30 
26 

40 
10 

61.3 
33.8 

BEAVER  DAM 

MAX 

Mm 

75 
49 

76 
45 

75 
39 

77 
38 

75 
49 

66 

33 

.62 
33 

67 
44 

71 
31 

75 
38 

74 
30 

74 
61 

72 
39 

77 
32 

77 
52 

77 
60 

69 

50 

61 

44 

46 
34 

45 
24 

44 
18 

36 
8 

54 
IS 

47 
24 

47 
41 

55 

32 

70 
37 

65 
49 

50 
24 

42 
10 

63.4 
36.8 

BFNTON  2 

MAX 

Mm 

T5 
39 

75 
39 

75 
36 

76 
39 

76 
43 

66 
35 

63 
43 

68 

40 

72 
32 

75 
35 

73 
43 

77 
50 

72 

34 

78 
30 

76 
46 

76 
41 

69 
55 

61 

44 

54 
34 

47 
22 

J9 
19 

38 

7 

51 

12 

34 
21 

56 
38 

51 
31 

70 
35 

66 
32 

34 
25 

10 

64.9 
33.7 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

77 
46 

76 
49 

75 

67 

72 
50 

70 
44 

66 
42 

60 
44 

66 
45 

71 

38 

74 
50 

74 
52 

75 

51 

68 
41 

79 
39 

78 
58 

75 
59 

66 
48 

50 
41 

42 
31 

46 
25 

27 
15 

36 
12 

30 
22 

58 

30 

38 

40 

54 
39 

70 
39 

62 
33 

43 

16 

21 
8 

61.3 
38.5 

SOlOEN  POND  8  N 

MAX 

Mm 

72 
33 

72 
33 

76 
41 

77 

40 

75 
46 

76 
38 

69 
38 

65 
43 

66 
35 

71 
35 

74 
34 

76 
50 

76 

38 

71 
34 

79 
35 

79 
64 

75 
55 

64 
40 

48 
42 

43 
24 

43 

18 

29 

8 

38 

9 

54 
15 

32 
28 

56 
32 

57 
38 

70 
41 

68 
23 

51 

9 

64.1 
34.0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

75 
37 

74 
46 

74 
41 

77 
41 

75 
49 

67 
37 

67 
45 

70 
36 

73 
45 

72 
58 

73 

61 

70 
41 

77 
34 

77 
61 

76 
61 

67 
52 

64 
44 

44 
34 

46 
24 

42 
17 

37 
9 

54 
17 

50 
25 

50 
40 

55 

39 

71 

38 

63 
49 

30 
26 

42 

9 

63.2 
38.5 

HENDERSON  T  SSW 

MAX 
MIN 

77 
45 

76 
50 

76 

44 

76 
45 

74 
46 

67 
34 

61 
35 

68 
42 

71 
36 

74 
46 

75 
50 

75 
58 

72 

45 

77 
40 

77 
54 

76 
63 

65 
48 

52 
42 

42 
33 

43 
25 

33 

17 

36 

9 

52 

18 

56 
28 

50 
40 

58 
36 

70 
35 

61 
45 

45 
27 

31 

8 

62.2 
38.1 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

77 
39 

76 
45 

75 

4B 

75 
43 

75 
52 

70 
40 

62 
43 

68 
39 

71 

40 

72 
49 

76 

77 
59 

74 
35 

78 
36 

82 
57 

75 

58 

68 
57 

61 
45 

45 
35 

48 

24 

45 
18 

39 
11 

53 

16 

53 
25 

56 
38 

49 
34 

66 
42 

66 
48 

52 
32 

42 
12 

64.2 
38.6 

HOPKINSVILLE 

MAX 

Mm 

71 
39 

77 
45 

76 
42 

75 
43 

77 
48 

78 
40 

72 

40 

62 

43 

69 
36 

72 
36 

75 
38 

73 

47 

75 
41 

74 
41 

78 
43 

79 
38 

78 
55 

66 
46 

50 
42 

46 
24 

46 
17 

32 

10 

37 

11 

52 
19 

47 
36 

51 
32 

55 
32 

71 

46 

59 

30 

49 

9 

64.1 
36.3 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

TB 
39 

76 
41 

77 

45 

75 
43 

74 
43 

70 
39 

62 

41 

61 
36 

72 
34 

74 
38 

74 
32 

75 
60 

73 

30 

80 
34 

78 

54 

75 

60 

66 
55 

59 
44 

44 
34 

46 
23 

41 
17 

38 

9 

51 
14 

56 
22 

56 
38 

54 
35 

65 
36 

63 
30 

30 
28 

40 
10 

63.4 
36.8 

MA01SONVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

76 
43 

75 
48 

75 

40 

75 

43 

74 
48 

68 
36 

60 
36 

68 
45 

70 
35 

74 
45 

73 
48 

74 
61 

71 
40 

77 
33 

78 
49 

76 
63 

69 
52 

63 
44 

45 
34 

47 
26 

44 
18 

37 

9 

53 

17 

54 
24 

31 

40 

34 
37 

71 

38 

65 
46 

48 
27 

38 
9 

63.4 
37.8 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

76 
42 

74 
44 

76 
46 

75 
44 

76 
49 

71 
49 

64 
43 

69 
39 

71 
37 

72 

45 

72 

30 

77 
57 

72 

37 

78 
37 

76 
49 

77 
52 

76 
55 

60 
44 

44 
33 

46 
24 

42 

17 

36 
11 

30 
16 

54 
27 

56 
37 

50 
35 

65 
38 

65 
42 

32 
31 

39 

10 

63.7 
38.0 

MURRAY 

MAX 

Mm 

69 
44 

76 
46 

75 

43 

75 
45 

75 
53 

75 
42 

69 
43 

63 
44 

66 
39 

71 
41 

74 
47 

73 

49 

76 
41 

73 
38 

79 
54 

79 
63 

75 
59 

65 

48 

51 
43 

45 
25 

47 
19 

29 

13 

38 
18 

53 

20 

52 
39 

55 

36 

53 

40 

69 
53 

36 

31 

52 

11 

63.7 
39.6 

OWFNSBORO  2  w 

MAX 

Mm 

76 
45 

76 

47 

78 
42 

80 
42 

7* 
45 

70 
32 

62 
35 

TO 
45 

72 
34 

73 

40 

76 
45 

76 
56 

73 
37 

78 
35 

77 
50 

79 
62 

68 
48 

58 

45 

45 
34 

45 
25 

42 
17 

35 

10 

52 

17 

55 

25 

36 
42 

57 
34 

70 
38 

64 
43 

32 

30 

36 

9 

64.2 

37.0 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
41 

74 
46 

76 

46 

74 
45 

77 
45 

69 
39 

63 

41 

68 
39 

71 
38 

72 
48 

72 
35 

73 
51 

71 
38 

77 
35 

78 

60 

70 
62 

64 
50 

50 
42 

42 
31 

44 
25 

30 

14 

38 
11 

49 

17 

54 
24 

54 
39 

36 

37 

65 
42 

62 
34 

45 

18 

24 

11 

61.3 
37.5 

paduCah 

MAX 

Mm 

76 
41 

76 
45 

75 
42 

74 
43 

73 
43 

70 
37 

63 

40 

69 

40 

73 
37 

74 
41 

73 
30 

75 
59 

73 

40 

80 
33 

78 
54 

73 
63 

67 
53 

60 
43 

45 
34 

47 
26 

44 
16 

38 

10 

31 
15 

56 
24 

35 

32 

33 
35 

69 
36 

66 

47 

49 
29 

41 
8 

63.9 
37.2 

PRINCETON 

MAX 

Mm 

76 

40 

71 

40 

75 
37 

78 
42 

77 
40 

71 
35 

61 
34 

69 
42 

72 
33 

74 
35 

73 
46 

70 
41 

73 
S3 

74 
34 

78 
50 

76 
54 

68 
54 

63 
45 

43 
33 

49 
23 

44 
15 

38 

9 

32 
15 

53 
25 

54 
40 

58 
30 

70 
35 

68 
49 

31 
28 

42 
8 

64.1 
34.9 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

71 
35 

75 
43 

75 
39 

75 
39 

76 

40 

75 
35 

67 
34 

63 
39 

68 
33 

72 
35 

75 
41 

73 
53 

74 
39 

71 

78 

77 

71 

70 
45 

52 
44 

46 
27 

41 
20 

30 
11 

37 
12 

32 

17 

47 

49 
35 

58 
37 

70 
47 

38 

26 

30 
12 

63.2 
33.3 

RUSSELLVILLE 

ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

72 
38 

75 
45 

76 

40 

73 
39 

78 
44 

76 
36 

68 
33 

64 
41 

68 
34 

72 
42 

75 

51 

74 
52 

75 
41 

7* 
34 

76 
38 

79 
49 

78 
48 

52 

45 

50 
27 

45 
19 

28 

10 

46 

18 

54 
20 

55 
35 

54 
37 

60 
40 

70 
48 

63 

30 

32 

10 

63.0 
36.1 

CENTRAl             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SO- 

MAX 

Mm 

74 
44 

77 
45 

76 
39 

77 
38 

76 
42 

73 

30 

69 

30 

67 
47 

71 
34 

73 
37 

74 
51 

71 
59 

71 
43 

76 
31 

77 
45 

73 

61 

69 

50 

62 

44 

47 
42 

43 
28 

41 
15 

37 

7 

34 
15 

57 
21 

52 
43 

57 
34 

67 
33 

66 
47 

49 
23 

44 
14 

64.1 
36.4 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

73 
42 

75 
43 

74 
40 

7* 
38 

77 
39 

76 
33 

67 
32 

65 
35 

66 
32 

70 
34 

74 
36 

66 

50 

65 

41 

73 

39 

74 
55 

72 

37 

73 
45 

73 
46 

54 

42 

S3 

26 

42 

17 

24 

8 

33 

9 

46 
17 

47 
36 

44 
37 

47 
38 

63 

44 

36 
23 

45 
10 

61.4 
34.8 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

73 
45 

75 
46 

75 
39 

77 
41 

75 
42 

66 
28 

69 
28 

66 
43 

70 

30 

72 
31 

72 
45 

73 
58 

71 
38 

76 

30 

78 
43 

77 
61 

70 
53 

64 
39 

50 
36 

44 
25 

40 
18 

36 

6 

32 

11 

53 
21 

30 
42 

59 
35 

68 
32 

60 
46 

30 
22 

36 
14 

63.3 

34.9 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

74 
48 

74 
43 

73 
41 

79 
41 

75 
47 

65 
35 

62 
38 

67 
42 

70 
35 

73 
35 

73 
44 

75 
57 

73 
37 

80 
35 

77 
50 

77 
58 

67 
55 

55 

46 

50 
33 

46 
27 

30 
16 

42 
13 

54 
19 

48 
28 

47 
38 

59 
33 

70 
42 

58 
33 

51 
29 

29 

13 

62.5 

37.1 

BRAOFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

67 
31 

74 
43 

65 
37 

69 
34 

73 
46 

73 
58 

74 
41 

71 
29 

76 

40 

78 
61 

76 
53 

69 
46 

55 

43 

58 

29 

45 
18 

31 

7 

39 

14 

55 
21 

57 
47 

39 
38 

59 
31 

68 
38 

39 
21 

51 
15 

62.5 
35.1 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

75 
49 

75 
46 

76 
39 

77 
39 

75 
43 

70 
34 

73 
33 

66 
49 

68 
36 

72 
38 

73 
48 

73 
55 

71 
45 

77 
33 

78 
48 

75 
59 

70 
32 

65 

44 

58 
46 

48 
27 

38 

17 

38 

10 

34 
18 

57 
26 

55 

42 

58 
35 

67 
35 

61 
48 

32 

26 

44 
14 

64.6 
37.9 

CECILIA 

MAX 

Mm 

68 
38 

72 
42 

72 

38 

74 
38 

72 
40 

71 
32 

65 
32 

66 
38 

66 
32 

68 
34 

72 
39 

72 

51 

72 

41 

69 

30 

72 
30 

76 

48 

76 
54 

68 
45 

51 
42 

46 
25 

43 
17 

26 
8 

31 
8 

52 
16 

56 
28 

46 
34 

55 
35 

66 
44 

56 
27 

45 
10 

61.4 
33.2 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

74 
43 

75 
43 

75 

40 

76 
39 

75 
44 

71 
30 

69 
29 

67 
45 

70 
33 

75 
40 

74 
52 

70 
58 

71 
40 

75 

30 

74 
42 

74 
63 

71 
51 

66 
45 

51 
26 

51 
25 

44 
16 

36 

6 

52 

9 

55 

20 

34 

44 

56 

28 

68 
26 

67 
48 

36 
24 

47 
15 

64.6 
33.2 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

74 
50 

73 
33 

72 

46 

73 
44 

72 

40 

75 
38 

74 
41 

75 
36 

73 
44 

73 
36 

65 
34 

77 
32 

68 

40 

69 

31 

64 

48 

72 
32 

69 
35 

72 
40 

72 
38 

70 
33 

72 
31 

73 
33 

72 

58 

74 
40 

72 
43 

74 
44 

77 
38 

73 
30 

78 

30 

78 
34 

76 
60 

68 
57 

61 
47 

70 
46 

57 
37 

55 

45 

45 
27 

58 

30 

39 

19 

46 
20 

37 

10 

32 

10 

55 

18 

40 
IS 

56 
27 

55 
16 

48 

41 

57 
31 

57 
37 

48 
32 

68 
37 

65 
32 

61 
39 

69 
40 

32 
31 

60 
25 

38 
13 

32 

17 

63.1 
38.5 

GREENSBURG 

79 
44 

76 
54 

65.6 
33.2 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

75 
46 

75 
48 

75 
41 

77 
42 

74 
48 

66 

30 

67 
33 

67 
40 

70 

34 

72 
45 

74 
51 

72 

60 

70 
43 

73 

37 

73 

48 

76 
63 

69 

50 

58 
43 

46 
34 

44 
23 

43 
15 

36 

8 

52 
19 

52 
23 

52 

42 

55 

35 

69 
36 

63 
43 

47 
27 

41 

9 

62.8 
37.3 

LEITCHFiElD 

MAX 

Mm 

73 
53 

73 
50 

72 

47 

76 
44 

74 
57 

64 
40 

65 
38 

67 
44 

70 
42 

75 
41 

73 
47 

72 

58 

69 

47 

76 
40 

77 
34 

76 
55 

70 
52 

63 
45 

46 
35 

44 
25 

42 
16 

36 

10 

33 

21 

50 
33 

50 
41 

37 
33 

68 
39 

63 
43 

♦7 
29 

40 
11 

62.7 
39.8 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

74 
50 

76 
52 

75 
49 

77 
49 

74 
50 

75 
42 

67 
39 

66 
47 

71 
42 

74 
46 

75 
55 

74 
58 

70 
48 

74 
43 

71 

50 

73 
59 

64 
48 

57 
42 

45 
31 

38 
24 

26 
16 

36 

15 

52 
23 

55 
32 

50 

44 

36 
39 

69 
38 

62 
43 

45 
23 

26 

15 

61.6 

40.4 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

72 
44 

73 

45 

72 

42 

74 
40 

73 
42 

63 

30 

67 
31 

64 

40 

68 
35 

72 
39 

73 
49 

73 

60 

67 
40 

72 
34 

72 
45 

72 
39 

62 

47 

52 

44 

45 
32 

44 
26 

28 
17 

33 

10 

31 

18 

54 
23 

49 
38 

56 
35 

67 

36 

62 
39 

43 
24 

27 
14 

60.1 
33.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

72 
52 

72 
47 

72 
42 

76 
43 

75 
52 

70 

36 

68 
35 

67 

45 

69 
36 

74 
44 

73 
51 

72 
59 

73 
45 

77 
40 

78 
56 

76 
60 

70 
55 

65 

45 

32 

40 

45 
24 

43 

17 

37 
5 

33 

16 

55 
30 

49 
42 

59 
36 

69 
38 

63 

47 

30 
28 

44 
15 

64.0 
39.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1964 


Station 


Day  oi  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17 


18      19      20      21      22 


28      29      30      31 


NCLIN    RIVER    RESERVOIR 
ROUGH    RIVER    DAM 
SCOTT5VILLE    3    SSW 
SUMMER    SHADE 
WOLF    CREEK    DAM 
•        »         • 
Bl  UE    GRASS  0 

BFREA    C0LLE6E 
CARROLLTON    LOCK    1 
COVINGTON    WB    AIRPORT 
CYNTHIANA    2 
DANVILLF 
DIX    DAM 

falmouth  5  wnw 
farmers  1  wnw 
flemingsburg  2 
frankfort  lock  * 
lexington  wb  airport 
mavsville  water  plant 
mount  sterling 
owenton  2  s 
richmond 
shelByville 
warsaw  markland  dam 
waynesburg  7  ne 
williamstown  3  nw 

»    •    1 
FASTERN  0 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  w 
CUMBERLAND 
DFMA 

DFWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HYDEN 
JACKSON 


MAX 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


72   74   T4 
42   42   40 


71   74   75 
42   49   44 


73   75   72 
48   4S   47 


71  75  76 

40  49  44 

70  74  76 

34  39  34 

69  75  75 

37  48  43 

74  74  73 

48  48  43 


73 
48 


74  75  74 

45  44  40 

73  75  76 

40  46  36 


73 

48 


70   74   75 
40   40   36 


74   73   76 
38   39   29 


69   74   75 


75   76   76 


71   75   76 
41   41   3 

74   77   78 


77   74   68 
49   49   38 


74   72   65 
49   45   36 


78   71   66 
43   42   25 


75   fT   70 
35   36   24 


74   75   73 
42   44   35 


75   75   71 
42   45   32 


76   69   67 
34   37   22 


77   73   66 
35   36   30 


74   68   62 
44   42   31 


76   77   75 
38   38   32 


74   71   63 
43   43   32 


70 
46 


75   74   71 
36   36   30 


75   71 
31   31 


75   69 
35   36 


77   75 
38   35 


75   74   71 
37   37   28 


74   73 
34   35 


74   74   71 
33   35   36 


71   65   70 


73   67 
35   51 


65   66 
30   38 


67   67 
24   37 


66   73 
35   35 


70   70 
34   50 


66   64 
21   40 


67   63 
28   44 


65   60 
32   46 


68   67 
29   32 


66   63 
33   44 


66   61 
34   49   3 


68   63 

24   40 


65   68 
36   45 


72   71 
41   48 


72   73 
32   38 


68   72 
38   46 


61   71 
35   35 


61   71   71 
30   31   40 


73 
36 


65   67 
38   34 


72   69 
37   26 


69 
39 


70   73 

48   37 


69   73   7 
35   34   3 


73   71 
49   42 


70   69 
46   42 


73   69 
42   32 


67   69 
42   43 


77   72 
30   32 


78   81   79 
50   34   45 


74   71   72 
48   31   34 


74   70   68 
53   29  29 


44 


74 


73 

59 

68   5 

46   4 

69 

57 

65   5 

42   4 

77 
55 

74  6 
49   4 

72 
53 

71  6 
49   4 

73 
37 

70  6 
45   4 

72 
56 

66  6 
52   4 

74 
51 

68   6 

40   4 

73   64 
37   36 


72 
44 


77   75 
38   40 


40 


ei 


75 
34   34   34   45   32   32 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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59   43 
28   18 


43   41 
27   16 


42   26 
21   11 


50   42 
27   16 


59   42 
27   18 


58   43 

27   19 


42   40 
27   11 


60   42 
30   19 


55   40 

28   17 


48   43 

30   17 


41   28 
27   14 


57   57 
43   27 


46   43 
41   25 


53   58 

44   26 


52   46 
41   28 


53   47 
42   29 


62   58 
43   25 


52   45 

40   26 


59 
32 


62   41 
30   25 


61   45 
31   29 


59   42 
30   21 


57   42 
30   22 


37   52 
16   16 


38   55 
12   17 


53   54 

23   35 


55   60 

18   27 


41   55 

16   24 


37   54 
10   23 


34   50 
9   18 


34   50 
7   20 


29   35 

7   14 


29   37 
11   11 


32   54 
13   21 


36   52 
4   11 


36   53 

10   14 


32   49 
16   18 


29   38 

10   10 


33   49 
9   21 


51   57 
19   25 


50   56 
11   17 


36   54 
18   25 


34   41 
9   12 


35   51 

9   17 


34   50 
10   22 


57 
16 


31   38   32 


49   59   69 


59   50   62 


58   66 
39   35 


54   65 
36   29 


52   67 
35   33 


50   58 
36   36 


52   64 
33   40 


55   64 

31   27 


61   67 
39   30 


56   63 
36   32 


59   56 
36   34 


55   62 
36   33 


55   57 

45   36 


52   54 
41   29 


58   52 

40   37 


55   46 

32   34 


36   58 
42   37 


56   48 
30   33 


54 
34 


65   69 
32   31 


65   69 
37   32 


56   60 
41   31 


60   67 
33   30 


56   58 
34   32 


57   63 
37   32 


70   57   52 
48   25   12 


70   57   48 
47   28   10 


63   50   40 
43   28   11 


70   62   52 
38   28   19 


61   50 
48   2 


40 

14 


39 

20 


40 
17 


47 
17 


28 
14 


43 
17 


41 
12 


45 
13 


43 
19 


42 
13 


64 
35 

66 
26 

62 
31 

46 
20 

65 

34 

63 
29 

49 
24 

63   SO   37 
38   28   18 


70   65   52 
40   25   21 


65       52 
38   29   21 


63   65   44 
29   25   20 


66   56   46 
35   26   21 


67   66   49 
33   31   23 


69   66   48 
31   29  22 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1964 


Day 

of  Month 

0 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

■J 

LONDON  FAA  »? 

MAX 

Mm 

T3 
42 

72 

40 

73 
35 

73 
35 

71 
37 

67 
31 

69 
31 

65 
41 

60 
31 

70 
33 

71 
38 

71 
49 

70 
39 

73 
32 

76 
42 

73   66   54 

32   34   49 

66 
36 

43 

29 

38 

13 

36 
11 

33 

17 

54 
26 

51 
42 

39 
35 

63 
31 

63 
31 

45 
25 

36 
14 

61.6 
34.3 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

Mm 

T7 
40 

77 
40 

77 
32 

77 
32 

74 
35 

74 
33 

73 

2a 

65 
46 

67 
42 

73 
34 

74 
34 

74 
37 

73 
34 

77 
39 

80 
36 

76   72   65 
45   55   50 

67 
31 

64 
32 

41 
25 

41 
9 

59 
15 

57 
22 

54 
45 

62 
32 

68 
31 

65 
36 

63 
29 

45 
20 

67.1 
35.3 

MC  KEE 

MAX 

Mm 

62 

34 

72 
36 

72 
33 

74 
32 

72 
36 

70 
30 

6a 
2a 

72 
30 

60 
34 

65 

30 

72 
30 

70 
33 

72 
52 

70 
28 

74 
27 

78   72   67 
36   51   45 

55 

45 

62 
27 

43 
19 

29 

5 

38 
5 

55 

12 

56 

26 

52 

36 

58 
28 

70 
28 

63 
23 

47 
18 

63.0 
30.0 

H1DDLESB0R0 

MAX 

Mm 

T5 
42 

74 

3a 

73 

34 

74 
33 

76 
33 

71 
33 

72 
30 

74 
31 

58 
44 

65 
38 

67 
33 

70 
34 

71 
56 

74 
32 

73 
32 

75   74   64 
46   46   55 

64 
55 

66 
32 

44 
30 

35 
12 

41 
12 

56 
18 

54 
30 

92 

34 

38 
32 

65 
34 

6* 
29 

50 
25 

66.4 
34.4 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

74 
46 

73 
43 

74 
38 

76 
37 

73 
39 

66 
30 

73 

30 

64 
30 

65 

40 

73 
37 

72 

42 

74 
52 

72 

30 

77 
34 

7a 

46 

74   67   41 
57   57   50 

67 
52 

63 
29 

39 
21 

40 
10 

56 
18 

55 

26 

51 
43 

60 
35 

68 
32 

63 

45 

50 
23 

40 
17 

64.7 
37.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

73 
44 

74 
41 

74 
38 

75 

3a 

71 
40 

72 
31 

65 

39 

65 
47 

70 
37 

73 

49 

71 
35 

71 
54 

74 
53 

78 
43 

75 

3a 

66   63   73 

32   45   44 

61 

47 

60 
27 

42 
18 

33 

8 

54 
12 

57 
25 

30 
44 

58 

38 

65 
32 

61 

48 

50 
25 

44 
15 

64.0 
38.2 

PIKEVILLE 

MAX 

Mm 

77 
52 

ao 

42 

BO 
33 

76 
36 

72 

3a 

69 
38 

70 
32 

55 

41 

65 
45 

76 

40 

78 
36 

75 
40 

73 
52 

76 
35 

ao 

37 

77   69   59 
4a   56   50 

71 
51 

63 
33 

37 
28 

41 
14 

56 
18 

59 
26 

59 
45 

64 
37 

66 
34 

68 
40 

57 
33 

40 
25 

66.3 

sa.  0 

SOMERSET  1  N 

MAX 

Mm 

73 
41 

73 

41 

74 
35 

73 
35 

73 
34 

75 
43 

73 

41 

67 

50 

67 
42 

71 
33 

71 
45 

72 
53 

Tl 

46 

73 
31 

78 
49 

74   68   35 

51   44   46 

62 
28 

54 
28 

40 
21 

37 
9 

54 
17 

54 
24 

51 
44 

60 
37 

66 
33 

61 

45 

50 
21 

39 

16 

63.7 
36.2 

STEARNS 

MAX 

Mm 

69 

40 

71 
44 

70 
44 

71 

41 

73 

44 

69 
38 

66 
35 

72 

37 

56 
37 

63 
37 

70 
40 

71 
43 

72 
55 

70 
39 

73 
47 

75   72   63 
36   53   53 

69 
51 

65 
28 

44 
22 

30 
11 

38 

IB 

54 
21 

55 

37 

SO 
36 

59 
36 

65 
36 

57 

30 

46 
IB 

62.6 
37.6 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

Mm 

69 
31 

76 

34 

75 
30 

73 

30 

74 
32 

73 
28 

64 
26 

64 
32 

61 
31 

60 
32 

71 
29 

74 
33 

73 
43 

72 
26 

71 
27 

77   77   68 
34   49   49 

53 

46 

63 
33 

43 

7 

33 

12 

53 

12 

60 
22 

32 

34 

59 
27 

65 
27 

67 
25 

47 
22 

64.6 
29. a 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

76 
31 

79 
37 

78 
32 

75 
33 

69 
35 

65 
26 

67 
22 

6a 

38 

66 
27 

73 

28 

74 
34 

73 

40 

73 

40 

71 
26 

78 
30 

72   64   39 
55   53   44 

49 
42 

42 
27 

38 

17 

36 

6 

54 

9 

61 
15 

56 
38 

59 
30 

67 
26 

65 
35 

52 
37 

39 
18 

63.3 

31.0 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

69 
29 

75 
36 

75 
31 

73 
31 

74 
33 

72 
29 

64 
27 

63 
29 

63 
33 

64 
28 

70 
28 

72 
32 

73 
46 

70 
26 

71 
26 

76   74   64 
33   50   46 

34 

44 

63 
29 

43 

20 

29 

3 

35 
5 

52 

12 

58 

22 

55 

32 

59 
27 

65 
28 

65 
22 

45 

20 

63.0 
28.6 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

71 
41 

76 
42 

75 
38 

73 
35 

75 
36 

71 
34 

6a 

30 

75 
34 

62 

44 

63 
39 

74 
39 

74 
39 

74 
35 

73 
35 

76 
36 

79 
47 

65 
53 

60 
53 

70 
31 

47 
27 

40 
13 

40 
20 

57 

21 

54 
34 

34 

37 

62 
33 

66 
34 

67 
29 

50 
22 

65,6 

36.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

3„» 

Station 

.°  °J5 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 
CENTRAL            02 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.07 

.04 

.07 

.11 

.03 

.09 

.07 

.05 

.04 

.05 

.07 

.09 

.15 

.11 

.05 

.06 

.04 

.09 

.04 

.07 

m 

m 

. 

m 

m 

m 

m 

. 

WIND 

25 

16 

ia 

23 

IS 

23 

26 

19 

14 

15 

20 

58 

65 

21 

12 

24 

25 

24 

15 

68 

81 

39 

12 

14 

23 

93 

22 

87 

39 

61 

936 

MAX 

71 

67 

70 

68 

67 

73 

64 

61 

75 

76 

76 

75 

70 

71 

72 

68 

68 

89 

60 

60 

a 

MIN 

4a 

52 

50 

47 

47 

46 

42 

50 

52 

46 

45 

45 

59 

43 

43 

50 

56 

58 

53 

" 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 
1 II 

1 

ego 

2  u  -2 

>  «  9 

Station 

0< 

a 

1 

> 

a  S^ 
o  o  > 

sis 

a.-  a 

■ 
oi 

< 

I  * 

§    1 

t  "o  1 

s    J 

O  *j 

%1 

EAS1 
1  AM 

ERN  STA 
7  AM 

NDARD  1 
1.  PM 

IME 
7  PM 

| 

0! 

o 
q 

01 

A 

01 
01 

A 

01 
01 

i 

1 

N  9 

•3 

3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

21 

B 

7.7 

35++ 

29 

20 

71 

81 

54 

63 

2 

5 

0  I    4 

0 

0 

11 

- 

5.5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

ie 

8 

8.6 

28++ 

18 

28+ 

73 

79 

54 

61 

5 

3 

4      2 

0 

0 

14 

- 

4.6 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

18 

8 

6.7 

47 

S 

28 

80 

86 

57 

63 

2 

5 

3 

2 

1 

o 

13 

66 

5.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
NOVEMBER    196* 


Day  of  month 


9       10      11      12      13      14      IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      29      27      28      29      30      31 


BEAVER    DAM 

FORDS  FERRY  DAM  50 
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STATION  INDEX 


AOOISON  0A«  45 

ANCHORAGE 
ARLINGTON  1  N 
ASHLAND 

8ARB0URVILLE 
6ARDSTOWN  S  J  PREP  SO 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BAXTER 
BEAVER  OAM 

BENTON 
BENTON  2 
8EREA  COLLEGE 
BEREA 

BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
ROWLING  GREEN  FAA  AP 
RRADFORDSVILLE 
RLE 


BUCK HORN 
RUPOINE  2    NE 
BURKESVILLE 
CADI2  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPRELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CECILIA 
, CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 
COBB 
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'COVINGTON  Wfi  AIRPORT 
CROFTON  8  ENE 
CUMBERLAND 
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CLINTON 

JEFFERSON 
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FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WOl 
GEST  LOCK  3 
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GLASGOW  WKAY 
GLENIULE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 
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GREENSBURG  1  S 
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HARTFORD  6  NW 

HAZARD  WATER  WORKS 
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TIME  AND 

TABLES 


CLOSED    11/5/64 

ASHLAND  WATER  PLANT 

FELTON  W  PATTON 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL, 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 

JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

MRS.  GAYLE  0.  DALE 

JOHN  LEE  BURTON 

ODUS  MCDOWELL 

JAMES  R.  EOWAROS 
]  FED.  AVIATION  AGENC 
[  DR.  OAVID  D.  ORYE 

MRS.  TEMPIE  LOU  SMI 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
INLEY 


G.  ' 
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CORPS  OF  ENGINEER. 
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JOEL  W.  MOUNT2 

BERNHEIM  FOUNDATIl 
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C.  C.  WH 

I  KY.  DEPT 
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'  MRS.  EVA  I 
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CORPS  OF  1 
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*ID. 

6A 
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INACTIVE  7/30/64 

EDMOND  0.  BENNETT 

S.  RICHARD  ANOERSON 

FRANK  H.  LAWSON 
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WILLIAM  H.  FISCHER 

IcH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KENTUCKY  UTILITIES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  MRS  KATIE  0.  NEAL 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

MISS  ESTHER  WILSON 

E.  GUY  OECKARD 

WILLIAM  F.  BRAMBLET 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEAM 

RADIO  STATION  WKAY 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

FISH  +  WLDLF.  REFUG 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

HOWARD  PICKETT 

KENNETH  L.  WILKINSO 

1  C.  R.  LOVELL 

1  DAVID  K.  CARSON 

e 

1  H.  A.  BAILEY 

■  H 
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i  '"■ 

7J  «  f 


,  HAROLD  EVERET' 
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HUGH  W.  BUFFIN 
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LLOYD  GREENUP  DAM 
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LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  Wfl  AP 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

LOVELACEVILLE 
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MAOISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MARTIN 


MAYSVILLE    WATER    PLAN' 

MC   KEE 

MC    KINNEYSBURG 

META 
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MILLERSRURG  2  N 
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IEW  LOCK 


WARSAW  MARKLAI 
WAYNESBURG  7  I 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  \ 
WILLIAMSTOWN  : 
WILLOW  LOCK  i: 
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94    09 


89   00 
68    57 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5P      7A      7AC 
5P      IP 
5P      7A 


6P      7  A 
555      7  A,      7A| 

1000,      8A 


1135      7A      7A 
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SVILLE  UTILITY  COMM 
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C.  HAGGAN 


JOHN  £.  SCOTT 
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GEORGE  E.  DUVAL 
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CORPS   I 
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BUREAU 
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HERNDON 

of  engineers 
u.  s-  corps  of  engineer 
mrs.  gladys  talley 
clem  fightmaster 
john  b.  bauer 
corps  of  engineers 
stanley  gardner 
forrest  c.  willis 
noble  allen 


MRS. 


DELL    F.    DEERING 

:.  CRAIG 

CROUCH 


GEORGE  £.  SIMPS! 
ROY  L  ABBOTT 
RADIO  STA  WSFC 


'  CHAS.  I 


CHARLIE  S.  KAYS 
MRS.  KATHRYN  B.  CARR 
WILLIAM  T  WILLIAMSON 
MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 
CLYDE  EUBANK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  EONA  LOVE 
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REFERENCE    NOTES 


iter.  University  of  Kentucky, 

i  miles.     Monthly  degree  day  totals 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Sc 
Lexington,   Kentucky    40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.  S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet, 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  res 


e  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  n 
i  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


;  taken  from  differ 


SNOWFALL: 
sleet,   and  ic< 


Entr 


I  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


elude 


and  sleet.     Entries  of  J 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    If  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
entially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  nc 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  i 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  i 


I  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
■ecording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  h 


any  month  indicates  i 


>  observatio 

>  variable. 


Thermomete 
building. 


ally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  abov 


snowfall  and/o 


ed  ground,    howe 


i  ground  in  that  month. 


;  indicates  that  the  the 


shelter  located  on  the  roof  of  a 


i  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 


ceived  too  late  to  be  i 


Ceneral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  o: 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  i 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  P.  C.   20402. 


USCOMM-WB-Asheville,   N.   C.  -1/11/65-600 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


DECEMBER  1964 
Volume  59        No.  12 


ASHEVILLE:  1965 


KENTUCKY    -    DECEMBER    1964 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Over  much  of  the  central  portion  of  Kentucky, 
it  was  the  wettest  December  since  1951,  and 
over  much  of  the  northwest,  the  wettest  since 
1957.  In  the  first  two  weeks,  rainfall  totals 
in  a  number  of  areas  exceeded  long-period 
averages  for  the  entire  month.  Heavy  rains 
on  the  10th  to  the  12th  gave  a  number  of  locations 
24-hour    totals    ranging    from    1    to    3    inches. 

Scattered  thunderstorms  occurred  on  the  24th 
through  the  26th  in  a  number  of  sections.  There 
was  some  local  damage  reported  due  to  wind  and 
lightning.  Snowfall  for  the  month  was  well  below 
average  in  most  areas. 


Temperatures  for  the  month  as  a  whole  in  general 
averaged  from  near  to  about  2°  above  seasonal. 
Lowest  readings  were  recorded  on  the  1st, 
18th,  and  19th,  minimums  on  these  dates  generally 
in  the  range  2°  to  20°;  records  for  the  1st  were 
broken  in  some  locations.  The  warmest  day  of 
the  month  was  December  24,  highest  temperatures 
over  the  State  in  general  ranging  from  65°  to  75°. 
In  a  number  of  sections,  records  for  the  date 
were  approached  or  exceeded. 


A.  B.  Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
%  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 
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KENTUCKY 
DECEMBER  1964 


Temperature 


Precipitation 


<u  3 


No.  of  Days 


WESTERN 

BAROwELL  *  C 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  SO 
SOLOEN  POND  B  N 

•REENVILLE  2  W 
HENDERSON  T  SSw 
HICKMAN  1  E 
MOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 
MAVFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
RAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 
PRINCETON 
ROCHESTER  LOCK  J 
RUSSELLVILLE 


01 


DIVISION 


CENTRAL 


o: 


ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  A  N 
BOWLING  SHEEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

6REENSBURG 
IRVIN6T0N 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  wB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  OAM 
SCOTTSVILLE  J  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 


BLUE  BRASS         03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  MB  AIRPORT 
CVNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 

falmouth  s  wnw 
farmers  1  wnw 
flemingsburg  2 
frankfort  lock  4 

lexington  mb  airport 
maysville  water  plant 
mount  sterling 
owenton  2  s 
richmond 

shelbyville 
warsaw  markland  dam 
waynesburg  t  ne 
williamstown  3  nw 

division 


EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 


04 


♦  7.1 

48.8 
*9.» 

♦  7.1 
49.0 

49. 2M 

46.0 

41.0 

47,7 

47,2 

48.4 
47,7 
47.0 
46.9 
46.9 

47.8 
48.0 
48.6 
49.3 


47,2 
49.2 
43.2 

47.9 
49.7 

49.8 
30.3 

I 
49.8 

49.4 

49.4 
47,9 
47,4 
48.0 
47.0 

49.6 
4B.3 

47.8 
49.3 
49,9 

51.3 


50.7 
47,7 
44.9 
47,7 
47,5 

50.5 
46.9 
50.6 
47.5 
48.7 

45.9 

I 
50.5 
47. J 

48.7 

45.7 
45.6 
48.5 

45.1 


48.4 
53.1 
50.0 
I 
53.5 


29.7 
30.0 
29.0 
29.8 
26.8 

31. 1M 
28,7 
31.5 
27,8 

30.4 

30.5 
30.3 

30.1 
30.1 
30.3 

30.0 
29,5 
29.3M 
28.1 


29.3 

30.2 
27.9 
29.7 
30.5 

29.4 
30.5 

I 
29.7 
31.2 

27,7 
30.2 

30.7 
30.7 
29.0 

30.2 
29.5 

28.0 
30.3 

30.7 

30.7 


30.  1M 

30.1 

26,0 

25.0 

28.4 

31.6 

27.4 
29.7 
30.3 
27.1 

28.8 

f 

31.2 

27.3 

29.3 

26.8 
26.2 
30.2 
25.6 


25.7 
31.1 
26.6 
I 
30.8 


38.4 
39.4 
39.3 
38.5 
37.9 

40. 2M 

37.4 

39.8 

37.8 

38.8 

39.6 
39.0 
38.6 
38.3 
38.6 

38.9 
38.8 

39. OM 
38.7 

38.8 


38.3 
39.7 
36.6 
38.8 

40.1 

39.6 

40.5 

I 

39.8 

40.3 

38.6 

39.1 
39.1 
39.4 
38.0 

39.9 

39.0 
37.9 
39.9 

40,3 

41.1 
39.3 


40.  4M 

38.9 

35.5 

36.4 
38.0 

41.1 
37,2 

40.2 
38.9 
37.9 

37,4 

I 

40,9 

37.3 

39.0 

36.3 
35.9 
39.4 
33.4 

38.1 


37.1 
42.1 
38.3 

t 
42.2 


1.5 
.3 


1.0 
,4 


1.5 
1.0 


.0 


.0 


2.6 


1.0 


.6 

1.4 

,7 

1.7 


2.2 


3.0 

,9 

1.5 


1.0 


1.2 


816 

717 
788 
815 
831 

772 
847 
774 
834 
805 

782 
800 
812 
811 
808 

891 
805 
804 
811 


749 
799 
907 
880 
832 

737 
834 

763 
801 
832 

630 

741 
849 
799 

883 

895 
789 
912 


841 

704 
817 


5.18 
3.48 
3.38 

3.81 
4.53 

5.70 
4.27 
6.06 
5.57 
4,70 

5.15 
6.63 
5.25 
4.53 

6.03 

4.77 
6,49 
5,62 
7,86 

5.53 


7.32 

5,68 
6,88 
5.60 
6,99 

6,95 

7.84 
5.77 
6.09 
7,60 

8.56 

6,81 
6.29 
5.60 
5,86 

6,91 
5,78 
6.51 
8.53 

6,78 

5,55 

6,65 


4.43 
3,12 
4,92 
6.14 
6.19 

6.38 
5.97 
4,86 

6,04 
5,67 

6,18 
5,67 
5,64 
6,64 
5.79 

3.27 

5.49 
6.31 
3.19 

5.57 


D  6.31 
4,52 

3.79 

4.12 


1.83 
.68 


1.57 
.69 


1.15 
1.28 


1.18 
2.59 


3.71 
1.72 


4.02 


2.65 


2.01 


4.60 
3.37 

2.27 


.85 

2.51 
2.17 


2.93 
1.63 

2.56 

2.73 
2.48 
2.06 


,19 
2.60 


2.18 
2.21 


2.05 
1.99 
1.89 
2.04 
2.25 

1.90 
1.79 
2.10 
2.10 
2.25 

1.82 
2.65 

2.47 
1.52 
1.83 

2.29 

2.20 
1.6T 
2.70 


2.00 
1.67 
2.30 
1.86 
2.48 

1.88 
2.37 
1.50 
1.81 
1.78 

2.84 
2.26 
1.94 
2.05 
1.85 

1.85 

1.98 
2.00 
1.90 
1.24 

1.17 


1.00 
1.75 
1.73 
1.65 
1.77 

1.63 
1.68 
1.45 
1.46 
1.61 

1.58 
1.75 
1.86 
1.65 
1.71 

.95 

1.34 
1.86 
1.17 


1.27 
1.08 
1.54 
1.30 
1.03 


18. 


20' 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

ll 
<2 

•  a 
<2 

< 

■5 
,§ 

|z 
S-i 

Of 

i 

Q 

3 
* 

0 
Q 

5, 

Q 
o 

1 

a 

No.  of  Days 

3 

•a 

3J 
•  s 

a 

0 

O 

© 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

3 

0 

J' 

Z  o 

• 
* 
a 

i 

s 

1 

i 

o 

fel 

0  S 

s3 

S  o 

DEMA 

96.0 

29.3 

42.7 

75 

24, 

5 

1 

694 

0 

0 

16 

0 

4,54 

1.00 

26 

T 

T 

14* 

u 

1 

DEWEY  DAM 

49.9 

26.5 

38.2 

7* 

25 

5 

19 

821 

0 

3 

18 

0 

4,38 

.87 

4 

•  0 

1 

2* 

0 

GRAYSON  1  SE 

47.1 

26.7 

36.9 

72 

25 

6 

20* 

193 

0 

3 

21 

0 

4,40 

1.36 

12 

•  0 

T 

1 

HEIDELBERG  LOCK  l«       R 

53.1 

31.4 

42.3 

T* 

24 

3 

19 

704 

0 

2 

17 

0 

3.99 

.71 

1.30 

12 

T 

T 

20 

HYDEN 

49.3 

27.5 

38.4 

72 

25 

6 

20. 

116 

0 

2 

19 

0 

1,12 

12 

T 

T 

2* 

JACKSON 

49.6 

25.9 

37.8 

73 

25 

7 

20* 

935 

0 

3 

21 

0 

•.63 

1.08 

12 

.0 

0 

LONDON  FAA  AP 

48.8 

30.5 

39.6 

72 

24 

6 

19 

712 

0 

1 

16 

0 

4.95 

1.62 

3 

T 

T 

19. 

MANCHESTER  *  SE 

53.2 

30.4 

41.8 

75 

24 

5 

19 

711 

0 

0 

17 

0 

4,48 

.96 

12 

T 

T 

1 

MC  KEE 

48,2 

25.1 

36.7 

70 

25 

4 

20* 

874 

0 

2 

22 

0 

6,02 

1.67 

12 

.0 

1 

2* 

MIDDLESBORO 

48.9 

28.2 

38.6 

70 

25 

9 

26. 

810 

0 

3 

21 

0 

6.54 

1.63 

2* 

0 

MCNTICELLO 

SI. 8 

32.2 

42.0 

7* 

24 

7 

18 

704 

0 

0 

12 

0 

4,82 

1.44 

12 

0 

MOUNT  VERNON 

50.1 

30.9 

40.5 

70 

24 

4 

18 

712 

0 

0 

18 

0 

6,37 

1.36 

3 

T 

0 

PIKEVILLE 

54.2 

32.4 

*3.3 

73 

24 

9 

19 

667 

0 

0 

15 

0 

3,15 

.   .02 

.73 

12 

T 

0 

SOMERSET  1  N 

50.5 

31.5 

41.0 

73 

24 

7 

18 

719 

0 

0 

18 

0 

5,67 

1.29 

3 

.0 

T 

2* 

STEARNS 

51.2 

28.5 

39.9 

70 

23 

7 

19 

771 

0 

2 

19 

0 

5,18 

1.35 

12 

.0 

0 

TOMAHAWK  1  WSW 

49.0 

23.3 

36.2 

7* 

29 

3 

20* 

817 

0 

4 

22 

0 

4,69 

.81 

12 

T 

2 

1 

u 

VANCEBURG 

49.8 

29,7 

39.8 

72 

24 

3 

1 

773 

0 

2 

20 

0 

D  6.23 

3.12 

1.57 

4 

.5 

0 

WEST  LIBERTY 

47,4 

24,7 

36.1 

73 

25 

3 

1 

887 

0 

4 

22 

0 

4,09 

1.10 

12* 

.0 

T 

1 

WILLIAMSBURG  2 

51.4 

29.3 

40,4 

.5 

75 

25 

10 

20* 

716 

0 

2 

17 

0 

4,89 

1,03 

1.2* 

12 

0 

10 

DIVISION 

39.6 

.9 

4.91 

1.28 

,1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE,         76°    ON    THE    24TH    AT    BENTON    2 


LOWEST    TEMPERATURE, 


2"    ON    18+    AT    THREE    STATIONS 


GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,         8.56    INCHES    AT    GREENSBURG 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,  2.54    INCHES    AT    ELKHORN    CITY 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,         2.84    INCHES    ON    THE    25TH    AT    GREENSBURG 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,  1.4    INCHES    AT    MAYSVILLE    WATER    PLANT 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,  2    INCHES    ON    THE    1ST    AT    ANCHORAGE 

AND    TOMAHAWK    1    WSW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11       12       13       14       IS       16  |    17       18       19      20       21 


WESTERN  0 

BAROWELL  4  E 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 
CAOIJ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

COBB 

DUNDEE  4  ESE 

OUNMOR 

ELKTON  2  S 

FOR05  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 
GOlOEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  u 
MARTFORO  6  Nw 
MEN0FR50N  7  55" 

HICKMAN  1  F 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAVF1ELD 

MURRAY 
OLNEY 

OWENSBORO  2  w 
OWENSBORO  DAM  46 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PASAOISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 


CENTRAL 


02 


ADDISON  DAM  4*         / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

B0NN1EVILLF  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
6RA0F0R0SVILLE 
BROWNSVILLE 

BURKESVILLE 
CAHPBELLSVILLE 
CANEVV1LLE 
CECILIA 

clermont  i  sse 

edmonton 
gamaliel  1  s 
Glasgow 
glasgow  wkay 

61EN0ALE  1  E 

GREINSBJRG 
CREENSBURG  1  5 
IRVIMGTON 
LllTCMFIELO 
LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  MB  AC 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILCERSTOWN 

MUNfORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  OAM 
SCOTTSVILLE  S  SSW 
SCOTTSVILLF  2  Sw 

SHEPHEROSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  OAM 
WOODBURY  LOCK  4 


Blue  grass        03 

BEREA  COLLEGE 

4.49 

BEREA 

5.24 

CARROLLTON  LOCK  1 

3.12 

COVINGTON  MB  AIRPORT     R 

4.92: 

CVNTMIANA 

5.65 

CYNTHIANA  2 

6.14 

DANVILLE 

6.K 

Oil  OAM 

6.3( 

FALMOUTH  9  WNW 

5.91 

FARMERS  1  WNW 

4.16 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST   LOCK    3 

HI6H   BRIDGE    LOCK    7 

KEENE    1    SSW 

I A    GRANGE    2    NNW 

LANCASTER 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LITTLE   HICKMAN    LOCK    8 
LOCKPORT    LOCK    2 
MAYSVILLE    WATER    PLANT 
MIDWAY 

MOUNT    STERLING 
OWENTON    2    S 
RICHMOND 
SALVISA    LOCK    4 
SHCLBYVILLE 

SPRINGFIELD 

TAVL0R5VILLE 
TYRONE    LOCK    5 
VALLEY  VIEW   LOCK    9 
VANBUREN 


4. SI 

5.8R 
6.55 

5.17 
6.28 
5.B1 

7.34 


6.06 
5.57 
4.70 
S.19 
6.63 

5.29 
9.36 
4.93 

4.77 
6.09 

4.77 
5.20 
6.49 
5.62 
7.B6 


5.40 
6.18 
7.32 
5.6B 


9.3S 

7.14 
6.43 

5.77 
6. OR 

6.77 
7.03 
7.46 
7.60 
5. 29 


6. SI 
6. 29 

6.50 


6. SI 
6.93 

6.93 


9.91 

6.04 
5.94 
5.67 
5.49 

5.99 
6.26 
6.69 
5.91 
5.86 


.44 

1.04 

.53 

1.61 

.99 

.75 

,74 

1.91 

.82 

.87 

.10 

1.78 

.02 

1.70 

2.43       .03      T 


.76 
1.00 
.58 


.31 

.76 

.67 

.'2 

1.06 

.75 

1.64 

.61 

.80 

.70 

.82 

.7! 

.80 

.83 

.38 

.07 

.80  1.18 

.01       .81  1.10 

.SB  1.60 

.40  2.30 

.66!  1.86 
.61  2. SO 
.25  2.48  .25 
.901  1,65 
.30  2.06 


1.40 

1.40 
1.4B 


■  74  T 

.60  .01 

.92  .30      7 

1.85  .03      7 

1,42  .51       .09 

39    2.40  .05 


2.21 
2.11 

1.40 
1.52 
2.07 


1.00      .83      T 


■  91 

.19 

,63 

.01 

1.61 

.16 

1.65 

.12 

1.75 

.06 

1.54 

.09 

1.12 

.12 

1.29 

.03 

1.82 

.08 

1.46 

1.85 

.15 

1.61 

.19 

1.70 
1.70 
2.04 

1.08 

2.25 

.29    1.90 

1.48 


.19  2.29 
1.95 

.80  2.20 
1.63 
1.55 


.03 


25      .82      T 


60  l.DS 
16  1.26 
44  .57 
SO      .80 


.15 

1.53 

7 

T 

.31 

1.75 

.06 

.44 

1.15 

.29 

.21 

1.60 

.16 

.36 

1.62 

.18 

.45 

1.22 

T 

.57 

1.31 

.03 

.01 

,3( 

1.71 

.03 

.26 

1.56 

.06 

.10 

•  08 

.40 

7 

.72 

1.79 

T 

.46 

1.44 

.18 

.37 

1.75 

.15 

.24 

1.80 

.07 

7 

.03 

.52 

. 

1,75 

.53 

13  1.73 

.08 

.02 

.67 

.55 

. 

.88 

.36 

.02 

.47 

.)' 

.78 

.2' 

T 

,62 

.68 

. 

.25 

.45 

. 

.62 

.5, 

• 

1,19 

.en 

.01 

.26 

.64 

T     T 

1,11 

.12 

.93 

.39 

. 

1.06 

.1, 

.62 

.5? 

1.02 

.51 

T 

1.85 
.45    1.38 
.91    1.52 


.87  1.53 
.49  1.40 
.10     1.40 


.05 

.30 

.02      .02 


.02 

T 

.02 

.10 

.01 

.11 

.03 

.02 

T 

T 

T 

7 
.08 

.02 

.21 

.01 

T 

T 

35 

T 

.40 

r 

T 

.17 

.01 

02 

.09 

04 

.03 

30 

.23 

36 

.31 

1! 

.26 

09 

.09 

.07 

.27      .25      T 


.64  .26 
.80  .27 
.84    1.75 


■  38 

.28 

T 

2.37 

.44 

T 

1.3B 

.24 

• 

.95 

1.07 

.28 

.02 

1.00 

.73 

.97 

.50 

.01 

l.SS 

.50 

.50 

.41 

.70 

.10 

2. 64 

.50 

T 

2.24 

.46 

.61 

.65 

1.40 

.06 

T 

.77 

.30 

.02 

T 

.61 

.12 

.66 

T 

.62 

.63 

,01 

1.04 

.39 

T 

.62 

.IS 

•  •9 

.37 

.73 

.22 

T 

.97 

.76 

1.90 

.36 

l.oa 

.60 

T 

•  79 

.05 

,40 

.30 

•  74 

.53 

T 

•  S3 

.63 

.02 

T 

.65 

T 

.86 

.51 

•  10 

.32 

.03 

1.77 

.46 

1,63 

.43 

.72 

.91 

T 

•  SB 

.45 

.04 

1.11 

.33 

.03 

1.29 

.37 

.03 

.98 

.43 

.03 

.64 

.30 

T 

.68 

.36 

•  66 

.13 

1.36 

.66 

1.42 

.34 

1.00 

.70 

• 

.68 

.07 

.28 

T 

1.27 

.58 

.70 

.11 

•  90 

.40 

T 

•  Bl 

.39 

.72 

.66 

T 

.76 

.24 

.96 

.60 

T 

1.12 

.32 

.03 

•  11 

.91 

.02 

.70 

.24 

T 

.86 

.10 

,67 

.27 

T 

1.32 

.50 

T 

lOlea  following  Stalio 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

0 
H 

Day 

of  Month 

1  |  2  J  3 

4 

5  [ 

6 

7  |  8  | 

9 

10   11 

12 

13  | 

14  |  15 

16  [  17  | 

18 

19  |  20  |  21 

22   23   24 

25 

26  | 

27 

28   29 

30 

31 

WARSAW  MARKLANO  DAM 
WAYNESRURG  7  NE 
WILL1AM5T0WN  3  NW 

5.49 
6.31 
5.19 

T     T     .56 
.55 

.28 

.94 
1.66 
1.02 

.16 

T 

.29 

.02 
.01 

.05 

T 

1.34 
•  33 

1.17 

.99 
l.*6 
.84 

.03 

T 
.03 

.04 
.51 
.03 

T 
.18 

T 

T 

.69 

.51 

.67 

.72 

.60 
.77 

.02 

T 

.02 

T 

.11 

.03 

EASTERN             04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
BUCKHORN 

0  4.51 
4.52 
5.79 

3.79 

.32 
.68 

.63 

.05   T     .28 

1.16 
.42 
.42 

.77 

T 
T 
T 

T 

T 
T 
.10 

T 

T 

,07 
T 

.07 

T 
T 

1.27 

1.08 
1.54 

T 
T 

.07 

T 
.05 

.05 

•  U 
.62 
.65 
.03 

.42 

D  .OS 
.12   T 
.33 

.15 
T     .20   T 

.01   T 
T 

T 

T 
T     T 

.60 

•  82 
.63 

.40 

•  60 

.27 
.28 
.69 
.90 
.49 

.47 
.38 

.96 
.20 

T 

.04 

T 

T 

T 

.08 

.10 

.06 
.13 

T 

BURDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  UNU 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.02 
4.97 
4. 83 
4.12 
4.33 

.05        ,34 

.42 

T          .20 

.37 

1.32 

.15 

1.60 
1.63 
.23 
.42 

.14 

T 
.04 

T 

.05 

.03 

.20 

.11 

T     .12 

.40 

,.10 
1.53 
1.5! 

1.03 
.'4 

.12 
.06 

T 

.36 
.34 

.36 

.11 

T 

.09 

.18 
.25 
.14 
T     .29   T 
.18 

T 

.33 

•  «2 
.94 

•  38 

.41 

.49 

.48 
.94 
.98 
.39 

.02 
T 

T 
.07 

T 

T 

.09 
.04 

T 

OEMA 
DEwEY  DAM 

elkmorn  city 
fourmilE  ky  util  park 
freeburn  2  5* 

4.54 
4.38 
2.54 
5.20 
3.77 

T          .97 
.61 

.67 
.06        .29 

.27 
•  87 
.16 
■  38 
.63 

.12 
.03 
.17 

.01 
.04 

.03 
.13 

.03 

.10 

.05 
T 

.02 

•  10 

.05 

.12 

T 

.30 
.80 
.46 
1.18 
..6 

.65 

.03 
.09 

.15 

.07 

.22 

•  27 

.56 
.23 

.13   .05 
.32   .35 
.31 
.28 

.20 

•  46 

•  23 

• 
.49 

1.00 
.33 
.40 

1.66 
.37 

.49 
.85 
.30 
.18 
.42 

T 
.01 

.01 

.10 
.02 

.04 
.01 

FRENCHBURG 
GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1*       R 
HYDEN 

5.76 
4.40 
4.31 
3.99 

.38 

T          .13 
.34 

.30 

T          .48 

1.47 
1.24 
.43 

1.10 
.37 

.02 

.01 

T 

.04 
.02 

T 

.09 

.09 
.06 
T 
.02 

.15 
.12 

T 

1.03 
1.30 

1.12 

.17 

.03 

.03 

T 

.04 

.02 

T 

.40 

.20 
.37 
.30 
.35 

.13 

.07   T 
.15 

.04   T 
.25 

T 

•  73 

•  69 

•  67 
.90 

•  TT 

.60 
.23 
.99 
.49 

.24 
.57 
T 
.35 

T 
T 

.06 

T 
T 

T 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

4.63 
2.96 
4.35 
4.95 
3.84 

.31 

.06 

.17 

.09  1.42 

.15 

.99 

1.31 
.31 
1.07 

.01 

.07 

T 

.08 

.01 
T 

.01 

•  07 

.06 
.05 

.01 

.21 

T     .80 
.02   .05 

1.06 
2.10 
1.26 
.50 
1.05 

.01 

.04 

T 

.09 
.07 

T 
.68 

.2' 

.07 
T 

.26 

.IT   .02 
.39 

.09   T 
.14   .03 
.10 

.01 

T          .46 

.82 

•  11 

•  69 

•  OT 

•  61 

.59 

.09 
.20 
.37 
.33 

.14 

.21 
.13 
T 
.25 

.02 

T 
T 

.03 

T 
.01 

T 

MANCHESTER  4  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDOLESBORO 

MONTICELLO 

4.4« 
3.50 
6.02 
6.54 
4.62 

T          .48 

T          .45 

.78 

.73 

.49 

.80 
•  40 

1.40 
.27 

1.05 

T 

•  OT 

T 

.15 

.12 

.07 

T 
T 

.14 

:ji 

1.67 
1.31 
1.44 

.85 
.98 
.85 
.'3 

1.36 

' 

.12 

.06 

T 
T 

T 
.06 

.40 
.19 

.46 

.32 

.44 

.62 
.11 

.15   T 
.45 
.32 

T          .01 

•  T9 

•  39 

.76 

•  63 

•  69 

.30 
.32 
.96 
1.43 
.19 

.10 

,43 
.01 
1.1' 
.02 

.07 
T 

.08 

.02 

MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PAINTSvILLE  I  S 
PIKEV1LLE 
RAVENNA  LOCK  12 

6.37 
4.19 
3.71 
3.15 
4.46 

1.56 
.38 
.25 

.60 
T     T     .28 

.52 
.93 
.93 

.20 
1.22 

.03 

T 
.10 

T 

.01 

.03 

.16 
.01 
.06 

1.07 

.06 

T 

.10 

.06 
•  OS 

T 
.06 

.50 
.16 

T 

.51 

.34 

T 

.21 

.23 

.13 

.19 
.23 

.03 

•  69 
.73 
.96 

•  27 
.69 

.73 
.42 
.39 
.44 
.37 

.04 

.09 
T 

.27 
.02 

T 

.06 

T 
T 

SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  1  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
TILFORD 

4.31 
5.67 
5.19 

4.69 
4.0« 

.26 
1.29 

.67 

T           .47 
.30 

.96 
•  46 
1.28 
.77 
.42 

.01 
.02 

.08 

.16 
.17 

.04 
1.25 

.02 

1.01 

.77 
1.35 

.61 
1.12 

.04 

T 

.10 

■  63 

.17 

.36 

.48 

.23 
.32 

.19 
.04   .23 
.21 
.14 
.21 

.68 

.90 
.96 

•  66 

•  96 

.31 
.95 
.42 
.69 

.38 

T 

.03 
.80 
.73 

.02 

.03 

.09 
.08 
.07 
.09 

.10 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLOW  LOCK  13 

5  6.23 
4.09 
4.89 

4.10 

.71 

.22 

.12         .76 

.34 

1.57 
1.10 
,60 
1.31 

.11 

T 

.02 

T 

•  11 

.03 

.05 

•  04 
T 

T     .89 

T 

T 

1.02 
1.10 
1.24 
1.37 

.10 
T 

.03 

.04   ,26 

.32 
•  TO 
.31 

D  .OS 
.12 
.32 

.10 

T          T 

•  94 

•  68 

•  40 

•  60 

.41 
.39 
.92 

.06 
.40 
.14 

.02 

T 

T 

.07 

T 

.06 

ea  following  Slalion   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  ol  Month 

• 
a 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

*1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

«   *   * 
wFSTERN             01 

BAROWELL  4  E 

MAX 

MIN 

39 

13 

4  9 
36 

51 
38 

42 
33 

34 
28 

34 

21 

41 
19 

50 
27 

54 
22 

50 
30 

55 
46 

58 
44 

53 

34 

47 
24 

45 
20 

54 
37 

54 
17 

21 

6 

32 
12 

40 
26 

34 
25 

47 
33 

62 
44 

67 
45 

50 
31 

47 
29 

32 

26 

30 
30 

59 
39 

63 
46 

47 
41 

47.1 
29.7 

REAVER  DAM 

MAX 
MIN 

36 
10 

50 
31 

53 
43 

56 

36 

38 
30 

33 

22 

41 
19 

50 
28 

51 
21 

50 
35 

56 
44 

60 
48 

52 
36 

49 
22 

43 

16 

51 
27 

52 

20 

22 
5 

35 

9 

41 
28 

37 
21 

47 
32 

62 
43 

71 
57 

65 
33 

S2 

32 

35 
28 

43 
31 

64 
35 

67 
30 

52 
38 

48.8 
30.0 

8FNT0N  ? 

MAX 

MIN 

(.3 
12 

49 
36 

52 
39 

45 
28 

38 
28 

35 
24 

42 
19 

52 
31 

55 
20 

51 
32 

56 

46 

61 
46 

56 
23 

48 
2i 

47 
16 

55 

36 

55 

19 

19 

6 

37 
12 

42 
28 

35 

20 

47 
33 

67 
40 

76 
38 

35 

33 

54 
30 

34 
27 

49 
31 

61 
39 

66 
45 

53 

41 

49.3 
29.0 

FrRDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

40 

11 

51 

39 

51 
37 

42 
32 

33 
28 

32 
20 

41 
24 

48 
29 

53 
25 

52 

38 

56 
48 

60 
47 

51 
28 

48 
26 

42 

20 

55 

34 

54 
10 

17 
5 

34 
11 

41 
26 

35 

24 

54 
34 

66 
54 

68 
34 

44 
29 

41 
27 

32 
29 

49 
30 

60 

44 

63 
42 

48 
39 

47.1 
29.8 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

20 
10 

44 
15 

55 
43 

55 

39 

40 
22 

38 
22 

35 

19 

43 
22 

53 
22 

56 
22 

54 
40 

61 
40 

59 

40 

46 
22 

50 
17 

46 
19 

55 

40 

42 
S 

25 

6 

36 
17 

37 

20 

48 
25 

66 

41 

67 

54 

69 
23 

60 
23 

42 
19 

34 
24 

32 

32 

63 

48 

68 
40 

49.0 
26.8 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

35 

10 

51 
32 

53 

44 

53 

36 

38 
29 

34 
22 

39 

18 

SO 
34 

54 
22 

50 
35 

56 
42 

61 

39 

50 
24 

42 

18 

31 
32 

51 
31 

31 
5 

34 

11 

42 
29 

38 
23 

48 
32 

62 

46 

70 
59 

66 
32 

50 
31 

33 

28 

46 
31 

63 

40 

68 
58 

38 
39 

49.2 
31,1 

HFNDERSON  7  SSW 

MAX 
MTN 

32 

B 

48 
31 

48 
37 

46 
35 

35 

27 

32 

19 

40 
22 

47 
32 

49 

23 

50 
36 

55 

44 

60 
46 

30 
31 

46 
27 

37 
18 

52 

30 

53 

14 

21 

4 

33 

10 

42 
23 

35 

22 

45 
30 

60 
43 

68 
50 

32 
27 

44 
28 

32 

27 

43 
29 

60 
38 

63 
42 

47 
37 

46.0 
28.7 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

39 
15 

50 
37 

51 
39 

43 
33 

33 
29 

33 
22 

42 

19 

54 
34 

54 
26 

48 
36 

56 

47 

59 
44 

53 

40 

49 
24 

46 
23 

57 
38 

54 

18 

21 

7 

31 
12 

37 

28 

35 
26 

47 
34 

64 
45 

70 

49 

33 

34 

50 
30 

32 
26 

49 
31 

60 
37 

64 
S3 

53 

40 

48.0 
31.3 

HOPKINSvILLE 

MAX 
MIN 

28 
9 

41 
16 

53 

38 

53 

41 

47 
29 

32 

21 

37 
19 

42 
23 

52 
25 

53 

26 

53 

40 

57 

46 

63 

44 

46 
23 

51 
18 

40 
20 

52 

35 

50 
4 

21 

4 

35 

15 

39 
22 

38 
27 

55 
35 

65 
52 

69 
33 

39 
33 

36 
26 

35 

28 

47 
32 

63 

41 

68 
37 

47.7 
27.8 

LOVELACFVILLE 

MAX 

Mm 

38 
15 

46 
35 

46 
37 

37 
33 

33 
28 

34 

20 

42 

20 

50 
28 

55 
24 

50 
32 

55 
45 

59 

51 

55 

38 

48 
21 

46 

18 

34 
37 

33 

17 

22 

7 

33 

13 

42 
27 

34 
23 

46 
31 

63 
45 

67 
50 

30 
30 

46 
30 

30 
26 

53 

30 

60 
39 

62 
31 

31 
41 

47.2 
30.4 

MADISONvILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

36 
12 

49 
34 

52 

40 

49 
35 

37 
30 

33 

21 

41 

20 

49 
33 

53 
22 

52 

31 

56 
45 

65 
47 

59 
39 

48 
24 

40 
17 

33 

30 

53 

19 

20 
6 

34 

11 

43 
28 

33 

21 

48 
32 

61 
45 

68 

56 

67 
31 

47 
30 

33 
28 

46 
30 

62 
39 

67 
SI 

52 
39 

48.6 
30.3 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

to 

14 

50 
36 

50 
36 

37 
33 

35 
27 

36 
20 

41 
21 

52 

31 

56 
26 

50 
35 

54 
46 

57 
45 

56 
35 

48 
27 

46 
22 

34 
36 

52 
16 

22 
5 

31 
11 

34 
27 

34 
25 

48 
32 

64 

45 

68 
46 

57 
31 

30 
28 

32 
25 

52 
30 

39 

41 

64 
47 

51 

40 

47.7 
30.3 

MURRAY 

MAX 

Mm 

25 

11 

41 

IB 

55 

40 

55 
37 

38 
30 

31 
24 

35 

22 

42 
25 

53 
25 

55 

26 

55 

46 

56 

48 

61 
40 

45 
27 

50 
21 

46 
28 

54 

35 

35 

T 

22 

7 

33 

22 

33 

24 

39 
29 

56 
39 

65 
55 

69 
35 

58 
33 

34 
27 

33 

30 

52 

34 

62 

48 

66 

40 

47.0 
30.1 

0WFNSB0R0  2  M 

MAX 

Mm 

33 

9 

47 
32 

49 
42 

42 
35 

37 

30 

32 

20 

40 
23 

48 
31 

52 
23 

50 
35 

55 

44 

60 
47 

56 
36 

47 
26 

42 

18 

49 
30 

49 
20 

24 
5 

32 
13 

43 
24 

34 
24 

45 
31 

60 
43 

69 
53 

53 

30 

47 
32 

33 
28 

46 

30 

60 
37 

65 
45 

34 
38 

46.9 
30.1 

PAOUCAH  FAA  AtRPOBT 

MAX 

Mm 

40 
17 

51 
38 

51 
38 

41 
31 

32 

29 

34 
20 

42 
25 

48 
27 

53 
23 

50 
35 

55 
50 

58 
48 

50 
31 

48 
29 

44 
21 

54 
41 

54 

12 

21 

7 

32 
12 

45 
24 

34 

24 

52 
33 

63 
52 

66 
35 

47 
31 

39 
26 

32 

26 

50 
31 

39 

41 

63 
42 

47 

40 

46.9 
30.3 

PAOUCAH 

MAX 

Mm 

39 
13 

47 

36 

51 
37 

43 
33 

34 
27 

34 

16 

42 
20 

50 
32 

57 
24 

51 
34 

55 

45 

59 
47 

56 

37 

48 
27 

45 
22 

54 
37 

54 
16 

21 
S 

32 
13 

42 
24 

37 

20 

47 
32 

62 

46 

68 

47 

49 
30 

47 
28 

32 

25 

30 
28 

60 
37 

64 

50 

52 

39 

47.8 
30.0 

PRINCETON 

MAX 

Mm 

39 

11 

49 
29 

52 

40 

46 
36 

36 
29 

36 
21 

40 

20 

52 

28 

55 
22 

49 
30 

56 
45 

61 
46 

55 

40 

49 
26 

44 
11 

33 

30 

34 
12 

21 

5 

28 
10 

29 
22 

34 
20 

47 
32 

63 
43 

68 
61 

66 
33 

30 
31 

32 

2T 

48 

30 

61 
32 

60 
S3 

54 
39 

48.0 
29.3 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

25 
12 

43 
IT 

S3 

42 

57 
44 

55 
33 

34 
24 

33 
22 

42 
25 

50 
24 

55 
25 

54 
36 

56 
49 

61 
46 

50 
27 

50 
20 

42 
22 

33 

39 

50 
6 

21 

4 

36 
IS 

39 
22 

38 
26 

54 

67 
53 

71 
34 

35 
33 

37 

29 

46 

30 

43 
33 

65 
44 

67 
39 

48.6 
29.3 

RUSSELlVILLE 

»   •    * 

MAX 

Mm 

25 

11 

42 
12 

53 

32 

60 
49 

58 
32 

33 
22 

35 

19 

41 
24 

50 
24 

53 
32 

35 

37 

57 
43 

60 
42 

57 
23 

51 
19 

42 
22 

S3 

31 

50 
6 

21 

8 

37 
19 

38 
22 

40 
29 

56 

34 

67 
42 

72 

30 

62 
33 

39 

29 

38 
32 

48 
34 

65 

40 

67 
39 

49.3 
28.1 

CFNTRAl             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

32 

e 

47 
28 

54 
38 

54 
36 

39 
29 

33 
17 

38 

19 

39 
30 

44 
23 

51 
30 

34 
43 

58 
45 

30 
38 

46 
24 

39 
14 

50 
25 

30 
26 

29 
3 

33 

8 

40 
29 

38 
20 

43 
31 

60 
42 

70 
57 

64 
34 

30 
35 

36 
30 

39 
32 

62 
34 

67 
50 

55 

30 

47.2 
29.3 

BARDSTOwN  5  J  PREP  Sew 

MAX 

Mm 

34 
9 

52 

30 

54 
40 

61 

40 

40 
30 

35 

18 

39 
19 

41 
29 

50 
26 

52 

30 

55 

44 

58 

46 

58 
35 

49 
24 

46 
14 

50 
30 

48 
24 

24 
3 

34 

10 

41 
30 

37 

19 

45 
32 

61 
43 

70 
60 

68 
35 

49 
32 

37 

30 

39 
32 

64 
35 

68 
54 

65 

34 

49.2 
30.2 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

26 

10 

43 
15 

48 

37 

61 
47 

61 
S3 

34 
22 

30 
15 

34 
21 

42 
21 

46 
27 

52 

41 

51 

47 

52 

45 

31 
18 

43 

18 

37 
18 

47 
37 

41 

s 

15 
5 

32 

12 

32 

20 

37 
22 

54 
34 

64 
50 

66 
37 

57 
38 

38 
32 

41 
31 

41 
33 

37 
37 

69 
37 

43.2 

27.9 

BflNNIEVtLLE  *  N 

MAX 

Mm 

33 

8 

52 
29 

56 
42 

61 
39 

40 
32 

33 

28 

35 

18 

45 
27 

45 
20 

31 
31 

55 

43 

54 
44 

50 
36 

30 

18 

40 

50 
18 

52 
25 

25 
5 

34 

10 

34 
22 

38 
18 

46 
32 

63 

44 

71 
58 

61 
36 

31 
35 

35 

30 

38 
33 

63 
33 

69 
55 

56 
35 

47.9 
29.7 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

39 
14 

53 

38 

58 
47 

61 
37 

37 
30 

35 

22 

40 
19 

50 
28 

51 
23 

55 
35 

36 

51 

60 
47 

30 
26 

51 
26 

41 
21 

50 
31 

51 

16 

20 
6 

36 
12 

36 
24 

36 
23 

31 
33 

64 
49 

73 
41 

62 

37 

62 

31 

38 

31 

43 

33 

63 
33 

67 
42 

51 
39 

49.7 
30.5 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

28 

7 

40 

17 

58 

39 

61 
50 

65 
34 

36 
22 

36 

17 

39 
24 

44 
24 

51 
27 

58 
35 

57 
45 

60 
44 

54 
19 

46 
14 

44 
20 

54 
43 

54 
5 

21 

6 

40 
19 

36 

21 

39 
25 

55 
38 

66 
55 

72 
36 

65 
43 

47 
32 

36 
34 

49 
33 

65 

48 

68 
34 

49.8 
29.4 

CAMPBELL5VILLE 

MAX 

Mm 

35 
11 

54 
28 

55 

39 

65 
45 

45 
32 

37 
21 

39 
19 

43 
28 

51 
22 

51 
33 

57 
43 

59 
48 

57 
36 

49 
23 

45 

16 

31 
23 

53 

29 

31 

4 

33 

10 

39 

30 

37 

21 

44 
32 

62 
42 

70 
56 

71 
37 

63 
35 

38 

30 

39 
32 

64 
35 

65 
32 

63 
33 

50.5 
30.5 

CFCILIA 

MAX 

Mm 

CLFRMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

37 

7 

50 
31 

53 

41 

60 
43 

43 
32 

35 
18 

39 

18 

41 
32 

48 
25 

33 

27 

55 

44 

57 
47 

57 
39 

49 
21 

47 

13 

50 
19 

51 
30 

31 

4 

33 
5 

42 
31 

42 
19 

44 
32 

61 

44 

70 
43 

69 
35 

S3 

36 

38 
31 

40 
33 

64 
30 

67 
55 

66 
35 

49.8 
29.7 

GIA5G0W  WKAY 

MAX 

Mm 

35 

12 

54 

30 

56 
43 

61 

40 

40 
30 

34 
22 

40 
17 

47 
30 

51 
23 

SO 

37 

56 

47 

59 

49 

50 
30 

50 
20 

40 
16 

52 

24 

S3 

26 

26 
5 

35 

11 

36 
26 

38 
21 

46 
34 

63 
46 

71 
59 

64 
38 

61 

35 

36 
31 

42 
34 

64 
38 

66 
55 

56 

37 

49.4 
31.2 

GPEENSBURG 

MAX 

Mm 

30 
10 

40 
11 

55 
38 

60 
46 

63 
35 

37 
25 

37 

19 

41 
21 

45 
23 

32 

25 

58 

32 

55 
47 

60 
36 

50 
20 

50 
17 

40 
17 

S3 

23 

51 
8 

21 

7 

40 
10 

35 

21 

39 
26 

53 

37 

66 
53 

72 
40 

64 
40 

52 
33 

38 

32 

40 
32 

66 

40 

67 
36 

49.4 
27.7 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

34 
9 

49 
31 

53 
42 

55 

37 

38 
30 

33 

20 

39 
21 

42 
30 

48 
24 

51 
30 

55 

43 

60 
47 

54 
38 

44 
24 

42 
14 

50 
28 

32 

22 

30 
3 

34 
11 

41 
28 

35 
21 

45 

32 

60 
44 

68 
57 

63 
32 

49 
32 

36 
29 

43 
33 

61 
35 

66 
54 

35 

36 

47.9 
30.2 

LFITCHFIELD 

MAX 

Mm 

33 
11 

50 
30 

55 
43 

59 
38 

38 

30 

33 

21 

39 

20 

45 
29 

48 
26 

50 
37 

54 
44 

58 
46 

50 
34 

48 
23 

36 
17 

49 
28 

49 
22 

22 

4 

33 
13 

39 
28 

34 
23 

46 
33 

63 
45 

69 
56 

60 
33 

51 
33 

36 
29 

42 
33 

62 

37 

66 

50 

30 
3T 

47.4 
30.7 

LOUISVll  LE 

MAX 

Mm 

34 
16 

50 

33 

55 

42 

53 

36 

38 
27 

35 
23 

40 
23 

40 
32 

47 
30 

52 
33 

60 
44 

61 
46 

56 
31 

47 
26 

36 

19 

52 

26 

32 

13 

21 

6 

37 
14 

41 
29 

38 
25 

49 
35 

62 
48 

72 

50 

30 
36 

51 
31 

37 
31 

43 
35 

63 
33 

66 
41 

30 
36 

48.0 
30.7 

LOUISVILLE  we  AP 

MAX 

Mm 

34 
12 

49 
34 

53 

43 

54 
37 

38 
28 

35 

20 

39 
24 

39 
32 

46 
25 

51 
29 

57 
45 

57 

41 

53 

28 

48 
24 

35 
19 

51 
24 

52 
13 

21 

s 

36 
12 

40 
24 

36 
22 

47 
32 

63 
46 

70 
43 

48 
33 

31 
32 

37 
31 

41 
34 

62 
32 

67 
39 

48 
34 

47.0 
29.0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

34 

7 

53 
29 

56 
42 

61 

41 

41 
30 

34 

20 

40 
15 

46 

30 

49 
23 

50 
38 

55 

44 

59 
46 

56 
36 

50 
22 

44 

13 

50 
27 

52 
26 

27 
3 

34 

7 

36 
30 

36 

20 

46 
31 

62 

40 

71 
57 

69 

36 

60 
33 

37 

30 

40 
33 

63 

36 

67 
54 

60 
36 

49.6 
30.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1*6* 


Station 


Day  o!  Month 


10      11       12      13 


14      IS      16      17 


18      19      20      21      22     23      24     25 


26      27      28      29      30      31 


NCL1N    RIVER    RESERVOIR 
ROUGH    RIVER    0AM 
SCOTTSVILLE    3    SSw 
SUMMER    SHADE 
HALF    CREEK    DAM 
«        •         « 


BLUE    GRASS 


03 


BFREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CVNTHIANA  2 
DANVILLF 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LFXtNGTON  WB  AIRPORT 
MAVSVILl  E  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWFNTON  2  S 
RICHMOND 
SHElBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAVNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 
*    *    ft 


EASTERN             0* 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

BARB0URWLLE 

MAX 

Mm 

BAXTER 

MAX 

Mm 

Bl  AINE  2  W 

MAX 

Mm 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

DFMA 

MAX 

Mm 

DFWEV  DAM 

MAX 

Mm 

GRAYSON  1  SF 

MAX 

Mm 

HFIDElBFRG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

HYDEN 

MAX 

Mm 

JACKSON 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MM 


MAX 

MIN 


27   39   53 


37   5*   56 

10   28   41 


MAX 

31 

51 

55 

Mm 

10 

29 

42 

MAX 

29 

46 

53 

Mm 

9 

27 

35 

MAX 

29 

40 

51 

Mm 

4 

25 

39 

MAX 

28 

36 

47 

Mm 

5 

7 

36 

MAX 

25 

38 

52 

Mm 

11 

11 

38 

MAX 

36 

51 

52 

Mm 

12 

29 

40 

MAX 

27 

42 

52 

Mm 

2 

25 

35 

MAX 

29 

49 

53 

Mm 

12 

23 

40 

MAX 

27 

44 

SI 

Mm 

7 

25 

38 

MAX 

30 

49 

52 

Mm 

9 

10 

38 

MAX 

30 

48 

53 

Mm 

5 

30 

41 

MAX 

Mm 

MAX 

28 

49 

52 

Mm 

9 

25 

40 

MAX 

29 

45 

52 

Mm 

2 

26 

36 

MAX 

26 

37 

50 

Mm 

8 

12 

37 

MAX 

26 

39 

49 

Mm 

7 

11 

36 

MAX 

28 

35 

45 

Mm 

8 

10 

34 

MAX 

32 

40 

53 

Mm 

9 

19 

38 

MAX 

28 

35 

46 

Mm 

7 

10 

32 

34   52   55 


37   49 
10   21 


52   61 
29   42 


34   53   55 


31   35   50 


27   38   46 


25   36   52 


60 
33 


42 
31 


65   57 
54   33 


60   35 
33   23 


46   32 
29   15 


68   36 
35   24 


58   35 
32   19 


48   36 
34   21 


52   33 

32   22 


58   32 
30   18 


53   68   42 


40   40   29 


41 

23 


37   43 
19   23 


36   39 
13   32 


36 
24 


37   41 
15   28 


3e 

20 


64 

36 

41 

42 

36 

26 

15 

19 

70 

46 

42 

47 

37 

22 

14 

20 

M 

42 

32 

42 

40 

30 

12 

21 

67 

42 

31 

37 

40 

29 

17 

21 

70 

38 

40 

44 

38 

29 

14 

24 

68 

41 

34 

40 

3</ 

29 

15 

18 

69 

41 

35 

41 

40 

29 

16 

20 

41   48 
30   30 


39   40 
33   31 


38   38 
30   27 


37   42 
25   21 


37   40 
23   30 


41   47 
30   27 


40   39 
31   28 


45   56 
32   25 


40   38 
29   30 


39   43 
25   27 


40   43 
30   26 


23 


56   55 
35   47 


55   59 

44   47 


48   55 
19   43 


57   58 
35   43 


53   55 

30   43 


26   27   4S 


53   55   56 

31   44   44 


46   54   56 


43   47   57 
25   28   45 


49   54   58 
34   45   47 


53   57 

27   44 


52   60   65 
27   44   50 


61   57 
25   26 


58 
20 


56   65   60 
22   43   48 


61   63 

31   48 


49   56 
22   45 


26   49 


53   50 
22   16 


50   47 
25   15 


50   38 
21   17 


49   40 
20   15 


52   50 
21   15 


58   47 
39   27 


55   47 

38   26 


30   44 
25   20 


58   51 
35   21 


58   50 
45   24 


58   48 
33   25 


53   47 
26   18 


57   48 
34   20 


51   45 
36   22 


59   51 
45   22 


49   46 
27   25 


61   54 
33   22 


57   47 
30   22 


59   56 
33   26 


54   47   42 


60   50 
42   23 


49 
26 


42 

20 


56   49   46 


60   58   46 
32   24   19 


58   58 
25   22 


60   52   48 

30   20   18 


61   S3   40 


67   59   46 
33   26   20 


58   52   47 
33   25   18 


19 


49   20 
9    2 


50   40 
20    4 


51   50 
30    5 


51   35 
25    5 


50   25 
25    4 


52   35 
33    7 


52   50 
24   5 


62 
37 


34   54 
14   20 


50   55 
14   46 


41   53 

19   23 


51   55 

19   41 


56   57 
13   30 


37   56 
12   13 


45   48   56   58   60   55   49   38   35 
29   25   25   49   33   24   19   14   14 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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47   25 
22    2 


33   40 

28   28 


21   35 

4   14 


34   45 

10   10 


30   43 
6   26 


34   40 
9   20 


20   38 
5    5 


33   39 

11   31 


28   43 
3   23 


33   42 

6   30 


25   38 

5   11 


34   37 
11   26 


35   37   38 
10   29   23 


37   41 
30   23 


32   43 
30   25 


37  39 
13  27 

38  48 
30  29 

41  41 


46   49 
36   25 


43   46 
31   36 


41   55   65 
36   36   53 


47   63 
33   43 


45 
37 


60 
39 


51 
37 


64   64 
35   45 


61   69 
31   56 


64 
39 


36   50   65 
29   26   48 


65   73 
40   59 


43   65   74 
34   39   63 


44   49   64 
30   36   48 


69   69 
39   3 


69 

40   40 


68   60 
40   3 


37  3 

TO  S 

42  4 

68  5 

40  3 


71   63 
49   49 


66   60   37 


55   58 
40   36 


69   41 
36   35 


60   60 
40   35 


62 
42 


65   60 

50   40 


73   65   61 
46   46   37 


39   39 
18   13 


63   68 

50   37 


63   67 
42   J7 


65   58 
SI   36 


63   55 
53   35 


68   63 
36   33 


60   66 
33   56 


61   65 
34   31 


38   62 

30   30 


38   64 
32   36 


64   65 
34   34 


61   66 
33   34 


66   60 
30   50 


60   64 
32   54 


40   64 
30   30 


60   63 
34   35 


63   62 
93   33 


65   63 
34   25 


64   57 

45   37 


61   65 
35   33 


58   34 
34   31 


45   64 
35   28 


46   43 
35   22 


38   38 
34   28 


47   65 
36   30 


54   67 
35   20 


37   42 
34   33 


36   37 
34   29 


40   67 
35   28 


39   41 
35   30 


66   67 
30   27 


64   39 
40   31 


62   91 
29   32 


68   68 
28   33 


59   59 
46   29 


62   60 
46   40 


67   61 
36   34 


62   65 
29   30 


65   62 
57   32 


63   59 
29   33 


66   63 
30   34 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER    196* 


Station 

Day  of  Month 

o 
B> 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

33 

8 

50 

27 

55 

40 

68 

46 

46 
31 

34 
20 

39 
16 

44 
26 

48 
23 

51 
29 

56 
SO 

58 

38 

51 
28 

46 
22 

34 

18 

51 
17 

52 

26 

26 

9 

38 

6 

37 
33 

46 

31 

44 
38 

63 

41 

72 
52 

65 
45 

60 
39 

39 
34 

38 
33 

62   58   49 
33   43   34 

48.8 
30.3 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

Mm 

35 

6 

53 

22 

54 
40 

70 
47 

62 

37 

39 
28 

41 
14 

40 
20 

54 
26 

56 
25 

59 
47 

60 
50 

56 

32 

48 
22 

46 
16 

34 

14 

55 

38 

51 

10 

36 
5 

40 
33 

48 
29 

45 
32 

66 
37 

73 

54 

72 
46 

63 
45 

47 
36 

42 
34 

63   60   59 
26   39   31 

33.2 

30.4 

MC  KEE 

MAX 

MIN 

25 

4 

36 

4 

52 
36 

58 
46 

66 
36 

38 

26 

36 

14 

38 
18 

44 
25 

46 
25 

58 

25 

56 
44 

56 
32 

50 
18 

42 

14 

35 

12 

48 
14 

50 
6 

20 

4 

58 

4 

38 
25 

45 
26 

50 
38 

64 
48 

70 
43 

65 
43 

57 
34 

34 
32 

36   64   60 
26   26   30 

48.2 
23.1 

MtDDlESAORO 

MAX 

MIN 

27 
11 

37 
10 

50 
31 

54 

39 

68 
39 

40 
29 

31 
15 

41 
17 

43 
22 

53 
22 

53 

26 

57 
50 

62 
32 

54 
23 

30 
22 

42 
20 

51 
22 

50 
15 

22 

9 

40 
9 

42 
29 

46 

30 

48 
39 

64 
47 

70 
48 

63 

50 

63 
39 

40 
36 

43   60   31 
30   30   34 

48.9 
28.2 

MCNTICELLO 

MAX 

MIN 

38 
11 

54 
28 

56 
40 

70 
50 

50 
34 

36 
26 

41 
16 

49 
28 

53 

22 

54 
32 

57 
48 

62 
47 

32 

41 

48 
20 

40 
17 

53 

26 

50 
33 

33 

7 

40 
9 

39 

33 

49 
33 

46 
37 

65 

44 

74 
46 

70 
43 

63 

40 

40 
33 

41 
33 

68  61   35 
34   33   35 

51.6 
32.2 

MOUNT  VFRNON 

MAX 
MIN 

34 

6 

53 
28 

54 
40 

67 
52 

57 
32 

33 

24 

38 
15 

42 
28 

48 
23 

52 

30 

55 

48 

59 
45 

57 
38 

46 
23 

43 
16 

52 
21 

50 
34 

34 

4 

35 

7 

35 

31 

45 
24 

42 

34 

62 

40 

70 
57 

68 
40 

62 
38 

40 
32 

38 
31 

64   60   56 
34   51   31 

30.1 
30.9 

P1KFVILI E 

MAX 

MIN 

33 

11 

54 
24 

54 
42 

72 

47 

59 
38 

39 
29 

41 

18 

46 
24 

51 
34 

57 
27 

69 

44 

63 

47 

61 
39 

51 
29 

38 

23 

58 

18 

51 
36 

50 
15 

35 

9 

41 
32 

47 
32 

51 
29 

67 
33 

73 
46 

72 
47 

62 

45 

53 

37 

42 
36 

68  64  35 

30   47   33 

34.2 
32.4 

SOMFRSET  1  N 

MAX 

Mm 

35 

9 

51 
27 

54 
44 

67 
52 

57 
29 

35 

26 

39 
15 

43 
26 

49 
23 

52 

30 

59 
49 

59 
48 

50 
39 

48 
19 

41 
17 

53 

20 

51 
32 

35 

7 

34 

10 

38 
32 

47 
26 

45 
32 

63 
42 

73 
61 

69 
42 

60 
38 

38 

33 

41 
32 

64   59   35 
33   30   33 

50.5 
31.5 

STFARNS 

MAX 

MIN 

2* 

10 

51 

10 

60 
46 

58 
42 

62 

40 

48 
15 

68 
15 

40 
15 

51 
22 

56 
25 

58 
26 

58 
44 

60 
41 

50 
21 

46 
20 

38 

20 

30 
29 

50 
8 

30 

7 

36 
11 

36 
31 

47 
36 

57 
39 

67 

50 

70 
45 

66 
49 

53 

32 

35 

32 

45   60   56 
32   36   34 

51.2 
26.5 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

MIN 

31 
3 

33 

4 

49 
29 

52 
42 

70 
38 

42 
28 

32 

13 

37 

18 

45 
26 

43 

19 

60 

19 

59 
45 

60 

28 

57 
18 

46 
16 

52 

10 

56 
33 

so 

10 

21 
3 

32 
3 

38 

5 

40 
20 

48 
20 

64 
39 

74 
46 

59 
38 

64 
33 

38 
33 

40   65   63 
25  23   30 

49.0 
23.3 

VANCEBURfi 

MAX 

MIN 

31 
5 

43 
27 

53 

31 

67 
48 

60 
33 

33 

27 

38 

16 

41 
27 

41 
32 

48 
21 

58 
39 

60 
49 

55 

31 

48 
22 

45 
17 

52 

16 

52 

35 

35 

9 

30 
8 

40 
28 

44 
22 

44 
32 

64 
41 

72 
53 

71 
43 

43 
28 

43 
36 

39 
36 

65   66   64 
32   48   30 

49.6 
29.7 

WFST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

28 
3 

31 

4 

50 
29 

53 

44 

69 
38 

40 
28 

32 

14 

38 
20 

44 
31 

43 
22 

56 
22 

57 
44 

58 

30 

52 

19 

46 

17 

33 

12 

52 

12 

52 

9 

20 
6 

38 

6 

39 
17 

39 
18 

46 
31 

63 
45 

73 
44 

59 
42 

58 
36 

38 

34 

37   63   63 
28   28   34 

47.4 
24.7 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

2* 

11 

39 

13 

53 

36 

60 

40 

72 
38 

40 
28 

33 

18 

43 

18 

47 
22 

54 
23 

58 

31 

60 
50 

62 
35 

57 
23 

49 
20 

40 
20 

57 
20 

55 

12 

22 

10 

44 
10 

41 
30 

50 
31 

S3 

40 

68 
51 

73 

48 

68 
50 

60 
35 

38 

34 

47 
35 

60 
34 

51.4 
29.3 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind   speed 

m  p.  h 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

% 

Station 

a 
'3 

lis 

0> 

0    1 
'■6  73* 

EAST 

ERN  STA 

YDAR0  T 

I  ME 

8 

0> 

0> 
O) 

0) 

I 

9 

> 

.  is 

i  a  s 

o.s  a 

o 

> 

< 

£l 

a    1 

qJ 

11  AM 

7  AM 

1  PM 

7  PM 

0 

3 

A 

*1 

j3 

0 

s:; 

»  o  3 
o.  a  • 

>  «  9 

<  IS  2 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

21 

10 

9.0 

24++ 

31 

17 

84 

85 

75 

78 

10 

6 

2 

4 

1 

0 

23 

_ 

8.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

18 

11 

10.9 

28++ 

19 

16 

82 

84 

71 

75 

8 

4 

7 

0 

3 

0 

22 

- 

7.4 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

20 

9 

9.0 

35 

S 

16 

83 

86 

75 

76 

7 

5 

1 

6 

1 

0 

20 

32 

8.0 

Sm  ReUronc*  Not**  Following  SUUon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 
WESTERN            01 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 
T 

OHENSS0R0  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 

T 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

#    *    # 
CENTRAL            02 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

BOWLING  SREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.6 

T 

0.* 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

»    •    • 
BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 
T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EQUIV 

1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

o.e 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 
T 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.5 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.4 

FARMERS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

; 

T 

T 

o.; 

T 
T 

0.2 

T 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

EASTERN            04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.! 

T 

T 

T 
T 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.8 

T 

0.3 

HEIDELBERG  LOCK  I* 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 
T 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

MI0DLESB0RO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

5.1 

P  a 
>  A 
<2 

§ 

< 

1) 

S§ 
Br 

|| 

Qt£ 

a 

Q 

8 
1 
.3 

Q 

H 
Q 

l 

No.  of  Days 

3 

•a 

sl 

|z 

«  2 

a 

a 

05 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Sutton 

Max. 

Min. 

■S-a 
a  o 

2  § 

£ 
a 

0 

1 

2 

9 

ll 

sl 

sl 

5  I 

0 

•         •         • 

JUNE   1*6* 

ABLINS70N    3    N 
WOLF   CHEEK   DAM 

M 
87.3 

M 
56,8 

M 
73.1 

97 

24 

43 

4 

IS 

15 

0 

0 

0 

3.80 
4,40 

2.32 

13 

.0 
.0 

0 
0 

8 

1 

1 

•        •        • 

AUGUST    196* 

WILLIAMSBURG   2 

85.7 

61.3 

73.  » 

-    2.7 

93 

8. 

4S 

13 

15 

9 

0 

0 

0 

2.67 

•    1.10 

.67 

4 

•  0 

0 

6 

2 

0 

■       •       • 

OCTOBER    196* 

ANCHORAGE 

6T.6 

3*.  3 

S1.0 

•    6«6 

tl 

17 

24 

31. 

427 

0 

0 

17 

0 

.18 

•   2.38 

.18 

2 

■  0 

0 

1 

0 

0 

•        •        • 

NOVEMBER    1964 

ANCHOR  A6E 

M 

M 

M 

77 

4 

0 

0 

.0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

O 
H 

Day  oi  Month 

1    |    2    |    3 

4    | 

5    |    6 

7        8    | 

9 

10 

11       12 

13  |   14      15 

16 

17       18 

19       20       21 

22 

23       24 

25   j   26   ]    27 

28   |  29 

30 

31 

JUNE     196* 

■ISLINGTON    3    N 
WOLF    CREEK    DAM 

3.  BO 

4,40 

.45 

2.32       .3;      .42 

.26 

.04 

.25 

.14 

.17 

... 

AUGUST    1964 

WILLIAMSBURG    2 

2.67 

•  6T 

.03 

.06 

.45 

.04 

.52 

.27 

.48       ,19 

•         •         « 

OCTOBER     196". 

ANCHORAGE 

.la 

.18 

T 

T 

... 

NOVEMBER    1964 

ANCHORAGE 
MARTIN 

2.S6 

.30 

.30 

.2*      T 

.20      .61 

.20      .(0 

.IT 

T 

.14 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
DELAYED   DATA 

Day  ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

ft        ft        ft 
JUNE    1964 

ARLINGTON    3    N 

MAX 

Mm 

WCLF   CREEK   DAM 

MAX 

Mm 

67 
59 

73 
47 

76 
*9 

76 
45 

78 
47 

85 
54 

83 
54 

87      90 
58      60 

91      96      89 
62      57      59 

95  88  91 
50      60      64 

91      82      83 

63      58      67 

88  93  94 
6*      63       66 

9*  96 
66      67 

97 
69 

85 

55 

83      90 

51      56 

91      95      91 

57      70      66 

•  7.3 

58. e 

ft        ft        ft 

AUGUST    196* 

WILLIAMSBURG    2 

•        ft        ft 

MAX 

Mm 

90 
65 

91 
66 

92 
63 

90 
68 

91 
69 

93 
68 

91 
68 

93      84 
67      61 

88      89      89 
60      60      64 

75  73  72 
48      49      50 

83  70  81 
33      52      58 

8*      85      89 

60      59      6* 

90  89 
69      67 

85 

6* 

83 
56 

87      82 

61      60 

69      88      69 

63      62      65 

81 
61 

•  5.7 
61.3 

OCTOBER    1964 

ANCHORAGE 

«        ft        ft 

MAX 

Mm 

Tl 
50 

76 
56 

75 
*2 

68 
50 

54 
40 

61 
32 

65 

31 

65      57 

30      30 

54      61      TO 
27      30      35 

73  76  7* 
38      38      38 

75  81  80 
38      *2      43 

59      55      72 

38      27      *0 

63      59 

30      29 

61 
26 

71 
26 

73      7* 
26      26 

72      68      63 
23      31      2* 

69 
2* 

67. 6 
34.1 

NOVEMBER    196* 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

72 
29 

75 
23 

75 
23 

77 
23 

75 
22 

66 
22 

68 
22 

49 
41 

55 

3* 

68 
35 

60 
44 

*T 
26 

31 
11 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

1»$ 

Station 

£ui 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft       •       ft 
JUNE    196* 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 

.00 

.10 

.20 

.22 

.21 

.15 

.22 

.20 

.23 

.27 

.28 

.3* 

. 

.22 

.17 

.61 

.19 

.16 

.19 

.27 

.27 

.2* 

.26 

.22 

.27 

.11 

.22 

.22 

.2* 

.21 

6.118 

WIND 

1* 

25 

2* 

25 

21 

2* 

37 

20 

25 

*2 

31 

38 

** 

27 

30 

»1 

26 

20 

3* 

3* 

SO 

2* 

IT 

36 

16 

*6 

21 

28 

12 

22 

•  71 

MAX 

Tl 

78 

87 

86 

•T 

91 

91 

95 

97 

98 

102 

96 

97 

93 

96 

96 

93 

92 

97 

101 

101 

102 

107 

102 

96 

92 

«• 

9* 

100 

91 

96.5 

M|N 

63 

60 

61 

60 

62 

67 

63 

69 

71 

72 

69 

70 

72 

76 

TS 

72 

72 

T» 

75 

75 

76 

76 

•  2 

76 

72 

62 

6» 

70 

TO 

T» 

T0.1 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


„ 

U 

OBSERVATION 

6 

Z 

U 

U 

0 

p 

TIME  AND 

z 

o 

O 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

g 

p 

COUNTY 

< 

E 

3 

5 

OBSERVER 

5 

3 

3 

| 

rl 

Gj 

i 

li 

a 

I 

£ 

i- 

ADDISON  DAM  *5 

0OS1 

02 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  3* 

380 

6A 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  *  N 

0063 

02 

CLINTON 

36  45 

85  08 

1000 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0199 

02! JEFFERSON 

38  16 

85  33 

6P 

tP 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ARLINGTON  3  N 

CARLISLE 

36  50 

360 

6P 

6P 

CLOSED  11/5/64 

ASHLAND 

0254 

BOYD 

3B  27 

82  36 

555 

7  * 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BABBOURVlLLE 

0391 

2 

36  S2 

83  52 

995 

5P 

FELTON  W  PATTON 

BAWJSTOWN  S  J  PBEP  SCH 

0397 

NELSON 

1 

37  46 

85  26 

631 

SP 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

SAROwELL  *  E 

01 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

335 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0*22 

0  2 

ALLEN 

3 

36  54 

66  08 

590 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0*90 

0* 

HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

116* 

7A 

7A 

: 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  OAM 

0*90 

01 

OHIO 

j 

37  25 

86  52 

4*1 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

305 

5P 

3P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

03  MADISON 

37  34 

84  16 

1070 

SP 

5P 

:  h 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

06:* 

MADISON 

37  3* 

84  18 

992 

7A 

MRS.  GAYLE  D.  DALE 

BLAINE  2  W 

C4 

LAWRENCE 

1 

38  02 

82  52 

720 

8A 

JOHN  LEE  BURTON 

BONNIEVILLE  *  N 

0854 

o: 

3 

85  54 

730 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

7A 

JAMES  R>  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0%09 

0  2 

WARREN 

3 

36  5B 

B6  26 

535 

"10 

-11 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORDSVILLE 

0940 

:■;• 

MAR  I  ON 

8 

37  29 

85  09 

675 

9A 

9A 

DR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

3 

37  12 

B6  16 

557 

7A 

MRS.  TEMPIE  LOU  SMITH 

BUCCHOR.N 

ioao 

PERRY 

37  21 

B3  23 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURCINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

: 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVILLE 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36  *7 

85  22 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CA01Z  LOCK  E 

1206 

01 

2 

36  46 

87  56 

38* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

3 

37  32 

402 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMP8ELLSV1LLE 

1236 

02  TAYLOR 

3 

37  20 

85  21 

771 

6P 

ALVA  HC  KINLEY 

CANEYVIlLE 

129* 

02 

GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

13*5 

CARROLL 

3B  41 

85  11 

480 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

14  06 

02 

HARDIN 

8 

37  40 

85  57 

734 

7A 

7A 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

0* 

POWELL 

* 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

8 

37  55 

85  40 

540 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

36  41 

69  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

CALDWELL 

2 

36  59 

67  *7 

490 

6A 

MRS  BENN1E  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

170* 

ESTILL 

37  *7 

B4  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ICOVINGTON  WB  AIRPORT 

[899 

03 

BOONE 

39  0* 

8*  40 

669 

MID 

MIL 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CROFTON  S  ENE 

1932 

CHRISTIAN 

37  05 

87  21 

CLEATUS  E.  BRINKlEY 

CUMBERLAND 

36  58 

82  59 

1463 

6P 

C.  C.  WH1TEAKER 

Cumberland  falls  st  pk 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

1070 

SP 

KY.  OEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1998 

03 

HARRISON 

5 

38  23 

B*  18 

684 

7A 

M 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  2 

2003 

03 

HARRISON 

g 

38  23 

B*  17 

719 

8A 

BA 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

03, BOYLE 

37  39 

6*  46 

955 

?A 

R.  P.  COLDIRON 

OAVELLA 

2053 

1 

37  48 

82  32 

770 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEW 

2139 

0*  FLOYD 

1 

37  25 

82  46 

SP 

: 

1SHMAEL  HOPKINS.  JR 

DEWEY  DAM 

2180 

0*! FLOYD 

1 

37  45 

82  *7 

653 

7A 

7A 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

CIS  OAM 

221* 

03! MERCER 

37  48 

870 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  *  ESE 

2359 

01  OHIO 

B6  43 

431 

7A 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

01  MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  00 

592 

MRS  DALMAS  GIVENS 

DYER 

2391 

02!  BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2*69  02.  METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

865 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510  02 

HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

739 

6A 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

04 

PIKE 

1 

37  18 

62  21 

800 

EDMDND  0.  BENNETT 

ELK TON  2  S 

TODD 

2 

36  *7 

87  10 

S20 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

277S 

PENDLETON 

3 

36  43 

84  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

BATH 

38  09 

63  33 

662 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2903 

03 

FLEMING 

5 

36  25 

83  43 

856 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  2 

2906 

03 

FLEMING 

5 

36  25 

83  43 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

03 

MADISON 

37  5* 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

Ol!  CRITTENDEN 

37  28 

86  06 

356 

HID 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOUftMlLE  KY  UTIL  PARK 

3006 

0*| BELL 

2 

36  *7 

83  *5 

1005 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

1028 

03  FRANKLIN 

4 

38  14 

8*  52 

50* 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

01  SIMPSON 

3 

36  43 

66  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FHEEBURN  2  SW 

1 

82  10 

730 

MRS  ALTA  S.  GOOSlIN 

FRENCHBURG 

1052 

0*1  MENIFEE 

37  57 

83  39 

664 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

02  MONROE 

3 

36  38 

85  48 

£.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194  03  SCOTT 

38  12 

8*  33 

868 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203i  03:  HENRY 

38  25 

B4  53 

7A 

C  H 

corps  of  engineers 

GLASGOW 

3241  021  BARREN 

3 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

32461 02  BARKEN 

3 

37  00 

85  55 

608 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252! 02  HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  6  N 

3295  Oil  TRIGG 

2 

36  54 

86  00 

400 

7A 

7A 

FISH  +  WLDLF.  REFUGE 

GRAYSON  1  SE 

3392  04| CARTER 

38  19 

62  56 

900 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBuRG 

34301 02  GREEN 

3 

37  13 

85  30 

630 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  S 

3435  02  GREEN 

3 

37  15 

85  30 

610 

BA 

KENNETH  L.  WILKINSON 

GREENVILLE  2  W 

3*51 1 01 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

SP 

C.  R.  LOVELL 

HARTFORD  6  NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

37  32 

66  54 

429 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

370" 

03 

37  15 

83  12 

869 

: 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

371* 

0* 

PERRY 

37  15 

83  11 

8SO 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

37*1 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

0] 

HENDERSON 

7 

37  45 

87  38 

430 

6P 

6P 

M 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3799 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  3* 

312 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

leiti 

36  3* 

89  10 

375 

5P 

6P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

JESSAMINE 

37  49 

5*4 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

02 

LARUE 

3 

37  32 

85  44 

788 

: 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

LESLIE 

37  10 

83  23 

920 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVlNGTON 

*165 

02 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

650 

6P 

Floyd  g.  robbins 

JACKSON 

•.196 

0* 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

790 

CHARLES  L  BACK 

JEREMIAH 

4255 

OA 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  ISON 

KECNE  1  SSW 

4369 

JESSAMINE 

37  37 

64  38 

941 
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++ 
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E 

0 
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SB 

U  i 

1 

0 
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3 

z 

0 

fl 

£ 
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i 

Q 

£ 

£ 

£E 

LA  GRANGE  2  NNW 

1399 

03 

OLDHAM 

7 

38  26 

85  23 

880 

SP 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

-62C 

03 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

9A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

02 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

6*2 

SA 

CLYDE  ST1KELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

03 

FAYETTE 

36  02 

8*  36 

966 

MID 

Hit 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

02 

CASEY 

37  21 

84  35 

767 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

<.ft:^ 

03 

JESSAMINE 

84  35 

521 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

GREENUP 

82  52 

537 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

03 

HENPY 

38  26 

B4  58 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

68H 

03 

37  51 

B*  02 

773 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

M99 

03 

LAUREL 

2 

37  08 

84  08 

1255 

c 

LONDON  WATER  PLANT 

LONDON  FAA  AP 

4896 

0* 

LAUREL 

2 

37  05 

84  OS 

1191 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

04 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82  38 

662 

7A 

C 

LEBAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

38  1* 

85  46 

462 

MID 

MIL 

c 

LOUISVILLE  G,*-E.  CO. 

'LOUISVILLE  W6  AP 

I99A 

02 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

HID 

mi;. 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

*9SS 

02 

JEFFERSON 

3B  17 

85  48 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

01 

BALLARO 

36  58 

86  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

02 

BARREN 

36  53 

86  02 

73B 

WILLARD  E.  FOSTER 

MADISONV1LLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

*39 

3P 

HOMER  WELBORN,  JR. 

HAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

02 

EDMONSON 

3 

37  11 

86  05 

800 

5P 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  *  SE 

51  1  1 

04 

CLAY 

4 

37  06 

63  43 

850 

5P 

7A 

NORA  S*  WHITE 

MARTIN 

5171 

04 

FLOYD 

1 

37  34 

62  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

5230 

01 

GRAVES 

36  44 

68  39 

36* 

7A 

MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO. 

MAVSVILLE  WATER  PLANT 

5243 

03 

MASON 

38  36 

83  45 

555 

7A 

C  H 

MAYSVlLLE  UTILITY  COMM 

MC  KEE 

5291 

0* 

JACKSON 

2 

37  26 

84  00 

1000 

9A 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

5 

38  36 

84  16 

662 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

0* 

PIKE 

1 

37  34 

82  27 

730 

MRS.  EOITM  J.  SMITH 

MIDDLESBORO 

5309 

04 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1135 

C  H 

mrs  Ruth  l  Conner 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

03 

NICHOLAS 

S 

36  19 

84  09 

BIO 

BLUE  STAR  NURSERY 

MlLLERSTOWN 

5*38 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  03 

588 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524 

04 

WAYNE 

2 

36  50 

84  50 

92B 

5P 

7A 

H 

ALVIN  L.  BERTRAM 

HOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

5 

38  11 

S3  26 

750 

PROF.  HENRY  C  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

3640 

03 

MONTGOMERY 

5 

36  04 

83  56 

910 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

564a 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

84  20 

116 

3P 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

5694 

02 

3 

37  16 

63  53 

610 

: 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

9 

36  36 

SB  19 

520 

BA 

JOHN  E.  SCOTT 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

S83-. 

02 

3 

37  17 

86  15 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

36  19 

83  12 

895 

: 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

533 

8A 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

602fl 

0* 

CLAY 

4 

37  16 

83  39 

741 

7A 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091 

01 

DAVIESS 

7 

37  46 

87  09 

420 

SP 

7A 

H 

VIRGIL  0.    CLARK 

OWENSBORO  DAM  4(, 

6096 

01 

DAVIESS 

7 

37  *7 

87  07 

404 

6A 

: 

CORPS  Of  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

OWEN 

36  32 

8*  50 

820 

4P 

*P 

ALGER  A  REDMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

01 

MC  CRACKEN 

37  0* 

88  46 

394 

MID 

HIE 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

01 

MC  CRACKEN 

88  37 

340 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WPAO 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

01 

37  06 

88  36 

325 

: 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE  1  S 

6136 

04 

JOHNSON 

62  49 

620 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

3 

37  16 

86  59 

402 

TVA-764 

PIKEVlLLE 

6353 

0* 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

686 

5P 

BP 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON 

6575 

01 

CALDWELL 

2 

37  06 

87  S3 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

0* 

ESTILL 

4 

17  *0 

83  57 

634 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6009 

03 

MADI50N 

37  44 

84  IB 

1122 

8A 

eo 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

bB6? 

01 

OHIO 

3 

37  13 

66  5* 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

02 

BRECKINRIDGE 

37  37 

86  30 

554 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUSSELLVILLE 

7049 

01 

LOGAN 

3 

36  51 

86  53 

590 

MRS.  GLADYS  TALLEr 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

3B  23 

84  33 

B50 

CLEM  FIGHTMASTER 

ST  MARY 

7096 

02 

MARION 

8 

37  35 

65  21 

JOHN  rt.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

03 

WOODFORD 

37  56 

8*  49 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

03 

MAGOFFIN 

5 

37  45 

B3  05 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

F13* 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  44 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

3 

36  44 

86  13 

850 

SP 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSV1LLE  2  SW 

7220 

02 

ALLEN 

3 

86  13 

760 

7A 

MRS.  1DELL  F.  DEERJNG   ' 

SEBREE 

7:^4 

01 

WEBSTER 

3 

37  36 

B7  32 

360 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324 

->) 

SHELBY 

a 

38  13 

85  16 

841 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

733'. 

0  2 

BULLITT 

38  00 

85  43 

428 

HENRY  M  WATERS 

SMITHFIELD  4  S 

02 

SHELBY 

B 

38  20 

85  16 

662 

c 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

PULASKI 

2 

37  06 

8*  37 

955 

c 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  1  N 

7510 

04 

PULASKI 

2 

37  07 

8*  37 

1050 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

WASHINGTON 

8 

37  41 

85  14 

738 

WM,  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

0* 

MC  CREARY 

2 

36  43 

6*  29 

1*20 

7A 

7A 

: 

LYLE  E  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7  8  00 

02 

METCALFE 

3 

36  S3 

85  43 

664 

6P 

6P 

H 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

02 

WASHINGTON 

8 

37  52 

65  09 

670 

C 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

03 

SPENCER 

8 

38  02 

85  21 

483 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TOMAHAWK  1  WSW 

7955 

1 

37  52 

82  37 

690 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

T1LFORD 

90  19 

PERRY 

37  02 

63  04 

1630 

BA 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 

TOMPKINSVILLE 

8  060 

02 

MONROE 

36  43 

930 

c 

CLYDE  EUBANK 

TYRONE  LOCK  5 

B179 

03 

ANDERSON 

38  02 

64  51 

52* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

01 

7 

87  57 

358 

6A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

62*6 

03 

JESSAMINE 

37  51 

64  26 

571 

Ti 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

03 

ANDERSON 

8 

37  58 

85  10 

550 

BA 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCEBURG 

8259 

0* 

LEWIS 

7 

38  35 

83  20 

520 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WKKS 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

8446 

03 

GALLATIN 

38  46 

84  56 

7A 

corps  of  engineers 

WAYNESBURG  7  NE 

0*96 

LINCOLN 

2 

37  25 

84  36 

1215 

5P 

MRS.  RITA  R1DDER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

5 

37  55 

83  IS 

REYNOLD  V  BROWN 

WILLIAMSBURG  2 

6709 

WHITLEY 

2 

84  09 

960 

8A 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

8714 

03 

GRANT 

36  39 

8*  37 

920 

HAROLD  R.  C0NNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

04 

LEE 

83  50 

649 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  OAM 

8807 

02 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

585 

80 

it 

8A 

corps  of  engineers 

WOODBURY  LOCK  * 

882* 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

86  36 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  STATIONS 

ARLINGTON  3  N 

021* 

01 

CARLISLE 

' 

36  SO 

89  00 

360 

6P 

6P 
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CORRECTIONS 


-SEPT    196* 


TEMPERATURE    AND    PRECIPITATION 

EXTREMES    TABLE 
CLIMATOLOCICAL    OATA   TABLE 
DAILY    TEMPERATURE    TABLE 


MUNFORDVILLE 
MUNFORDVILLE 
MAYSVlLLE  WATER  PLANT 


AMOUNT    ON 


TEMPERATURE    DATA   FROM   JUNE    IB    THROUGH 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky, 
Lexington,   Kentucky    40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  i 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatu 

OBSERVATION  TIME:       The  Static 


ts  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
>  from  65'  F.     In     Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

i  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
nd  Snow  on  Ground'    table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  < 
ion"  table,    "Daily  Temperature"  table     " 


i  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita 
Evaporation  and  Wind     table,   and  snowfall  in  the     Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


measured  ui  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mil 
of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  obse 


EVAPORATION  i 
refer  to  extreme 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  i 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow 
sleet,   and  ice. 


Evaporation  and  Wind"  table 
i  taken  from  different  points 
ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

sing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  statu 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  a. 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  I 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission 

J       "Supplemental  Data"  table. 

SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stat 

VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stat 

are  generally  exposed  in  a  sheltt 


Thermomete 
building. 


of  data  in  any  month  indicate 


n  Index  means  obst 
n  Index  means   variable, 
located  a  few  feet  above 


i  ground  in  that  month. 


ed  ground:    howe 


•  indicates  that  the  thermomete 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Statu 


appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   wer 


!  to  be  included  i 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


;  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
d  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


May 


July 


August 


WESTERN  0 

ARLINGTON  3  N 
BARDwELL  4  E 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 
FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELO 
MILBURN  1  E 
MURRAY 

0WENS80R0  2  • 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCM 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEvILLE  A  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELI2ABETHT0WN 

FALLS  OF  ROUGH 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHHELO 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 

SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 


SLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  I 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

OIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  Nw 


EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

OEMA 

DEWEY  OAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK 
HYDEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  A  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
S0MER5ET  I  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCESuRG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 


37.0 

35.8 

38.0 

35. 2M 

36.8 

35.1 

35.9 

34.7 

38.2 

1.1 

36,3 

36.9 

0.8 

35.6 

36.  3d 

38.2 

35.3 

•    l.B 

35.* 

37.8 

0.3 

37.3 

38.1 

36.3 

38.3 

37.4 

37.2 

•    1.2 

36.2 

36.4 

0.6 

36.0 

36.5 

35.8 

39.3 

H 

33.5 

34.0 

37.0 

-    0.4 

35.6 

* 

- 

35.3 

-    1.5 

33.1 

37.1 

-    0.1 

36.0 

34.1 

-    0,3 

32.4 

37. OM 

35,4 

34.7 

33.8 

33.8 

33.1 

35.3 

-   2.1 

35.1 

. 

. 

37.3 

35.4 

31.9 

-   3.0 

32. 5M. 

36.3 

34.5 

- 

- 

32.3 

32.3 

36.7 

34.8 

33.0 

-   3.9 

33.4 

36.3 

0.0 

34.3 

36.5 

-  o.: 

34.7 

38.3 

35. S 

35.9 

0.9 

33.4 

37.7 

33.3 

- 

m 

- 

' 

38,9 

36.3 

36.5 

34.9 

3*. 7 

34.2 

35.6 

•    1.0 

36.3 

38.7 

1.1 

34.9 

- 

33.8 

32.1 

0.5 

30.2 

29,9 

29.9 

33.6 

32.1 

36.9 

34.3 

29.9 

30.4 

34.6 

•    1.1 

32.6 

34.7 

31.3 

32.0 

.    3.8 

31.9 

35.0 

0.5 

32.0 

31.2 

.    3.6 

30.2 

35.5 

34.2 

32.3 

31.8 

34.0 

32.2 

31.9 

•    3.1 

31.5 

30.9 

-    3.6 

30.5 

36,3 

33.6 

31. 3M 

-    2.7 

30.  3M 

33.4 

-    2.9 

32.0 

31.2 

-   5.4 

30.3 

36.3 

35.5 

32.1 

32.2 

29.2 

28.2 

35.5 

33.9 

35.3 

34.0 

33.3 

31.8 

31.2 

29.6 

_ 

33.9 

32.5 

33.1 

32.9 

32.5  | 

35.9 

33.6  i 

35.8 

34,5 

30.9 

30.3 

33.4 

33,6 

37.5 

34.9 

36. 3M 

33.2 

37.0 

35.5 

35.5 

34.3 

33.2 

33.1   , 

30.7 

30. J  j 

35.3 

32.6 

31.0 

29.9 

34.6 

•   S.l 

33.9 

33.8 

-  4.3 

32.7 

4.7 
2.4 


3.9 
3.7 


48.7 
49.4 

47.1 

45,6 
48.8 
47.5 
50.3 

46.4  • 

48.9 
48.9 
49.9 

47.5  •  0. 

47.7 
46.9 
50.2 
45.8 
40.5 


46.  e 

48.2 


., 


61. 4M    2.9 


60.2 
60. 7M 


61.3 

61.4 


4*. 

1 

47 

0 

44 

1M 

47 

8 

<.*» 

1 

47 

9 

47 

3 

48.7 
46,4 
43.1 
43.  1M 
42.5 

47.2 
42. 7N 
46.3 
44.5 
42,6 

43.3 
42.1 
46.6 
44.5 
43.9 


5.6 
5.5 


2.2 

0.2 


48.4 
47,4 
43.8 


the  annual  Isb 


36.6 
56.1 
59.7 
55.4 


58.0 

60.0 
56.7 
55.4 

H 

59. OM 

56.8 
59.6 
60.5 
56.4 
57.4 

60.5 


69. 1M    1.9 


3. a 

3.5. 


68.3 
69.0 


67.6 
64.  4M 
66.1 


65.1 
64.5 
66.2 
65,6 


65,  1M 
68, OM 
65,0 
62,8M 
64,3 

66,9 
64.5 

64.7 


1.5 

2.4 


0.9 
0.91 


74.8 
76, 4M 


76.3 
76.4 


75.2 
76.2 
72. 7M 
77,0 


74.4 
75.4 

75.5 


74. 7M 
72.2 

72.8 


72. 1 

72.8 


78.  8M 
72.3 
69.  3M 
70.9 


78.9 
76.9 
78.8 


-  1, 

-  Oi 


78.2 

78.0 


74.0 
76.0 
76.8 
74,5 
78.2 


76.0 
74.8 
75.3 


76.3 

79.1 
76,4 
74.8 
76.9 
76.9 

76.8 


74.0 

73.9 
73.9 
75.1 

74.7 
75.6 

73.2 

77.0 
74.8 
73.7 
75.3 

74.3 
75.5 

73.9 
74.9 


75.2 

I 
73.6 


76.2 
74.7 
75.3 


75.4 

76.  OM 
77,6 

75,9 
76. 9M 
76.4 
77.8 
77.0 

1|  77,6 
76.2 

77,6 


77.0 
77.3 
77.6 


0.1 
0.6 


76.9 
76.8 


74.2 
75.5 
75.9 
7*.l 
76.9 


76.1 
76.3 

76.6 

76.2 
74.9 
75.5 

76.0 

75.4 

74.5 
74.2 


76.0 
75.1 
73,7 
74.1 
73.8 

73.8 
73.0 
73.9 
73.9 
74.7 

73.0 
74.5 
74,8 
73.6 


74.1 
73,6 
73.2 
74.2 


72.2 

I 

72.0 


72.3 

73.4 
73.4 


72.2 

74.7 
74.5 
75.4 
73.3 
72. 5M 

70.6 
71.7 
70.7 
73.5 


67.4 
68.3 
70.2 

68,0 
69.6 
69.6 
70.2 
69.9 


70.3 
69.9 
70.3 


54.4 
54,6 
55.6 

56.4 

55. an 
55.4 
56.8 
55.5 


1  56.1 
55.3 

56.6 


47.  6M 

50 

49. JM 
49,9 


30.9MI 
50.2 

51.  4H 

50.2 


3  50.6 
49.4 

50.6 


•  1.6  69.1 

-  0.3  69.9 
■  0.7  69.6 


5|  67.7 
69.2M 
69.6 
68,2 

0|  69.7 


1.9 

0.6 


69.6 
66.8 
69.2 


66.7 
.8  66.0 
0.6  69,3 
0,*|  69.4 

71.5 
0.0)  69.1 
69.3 
69.3 
66.5 


70.7 
66.7 
0.4  67.1 
67.0 


66.6 

0.3  66.7 
67,6 
.3  66.3 


1.6  68.3 
.6  67.6 
68,3 
.5  66.9 


67.  2M 

67.8 
66.2 
65.3 
67.3 
67.2 

66.9 
66.0 
67.5 
63.7 
66.5 

69.6 
66.9 
69.5 
67.6 
67.6 

63.6 


55.7 
55.4 


91.0 

54.3M 

54.9 

33.9 

99.1 


99.4 

0.6|  96.7 
1.0  55.9 

96.7 

0.4-  99.4 

.1 

99.6 

59.5 

56.2 
94.2 
99.7 


•  3.4 
.  4 


90.  6M 

50.1 


55.6 

90.6 
33.0 


94.6 

52.0 
54.6 


52.1 
54.6 
93.9 


2.7 
2.6 


include  delayed  and  co 


cted  data  and  may  dlffe 


90,9 
56.0 
92.9 

93.4 

92.0 
36.2 
90.0 
52.5 

56.6 

54.1 
55.9 

54.1 
52. 2M 

49,  7H 
51. 3M 
49.6 
53.  3M 


published    in 


50.3 

46.1 
49.1 
4.9    49,6 


90.6 

4.7    46,4 
30.1 
-   4.0    51.3 


•    4.7    90.0 


2.9   92.1 
68.6 

3.6  47.1 
46.2 

69.6 

91.7 
66.1 
4.0   49.1 
46.1 

9.7  47.6 

5.4|  46.0 

I 

90.6 

47.3 

90.9 

66.6 

6.0  66.5 
51.1 
4.9    46.1 


49.6 

51.9 

46.41 
46.3 
49.9 
»9.0 


4.0 
3.6 


38.4 

39.4 
39.3 

38.5 

37.9 

»0.2H 

37.4 

39.8 
37.6 


2.8    38.6 

39.6 

39.0 


4,6    38,5 
38.6 

38.9 


37.6 

97.  7M 

98,0 

96.6 

58. 2M 
57.6 
96. 2M 
97,7 

58.  6M 
96.1 

99.0 


38. 7 

38.8 


36,3 

39.7 
36.6 
36.8 
2.6   60.1 


4.0   39.1 
4.6    39.1 

39.4 

38.0 
39.9 
39.0 


97, 6M 

96,1 


97.6M 
96. ex 
99. 6M 
1.0    97.6 


97.  7 
96^6 


97.5 
0.6  99.6 
1.4    97.9 


3.3 
3.3 


51.2 
46.5 
49.4 


47.  2M 
47.2 

45.8 
50.8 

49.3 


40.  64) 
36,9 

35.5 

36.4 

38.0 

41.1 
37.2 
40.2 
38.9 
37.9 

37.4 

I 

40.9 

37.3 

39.0 

36.3 
35.9 
39.4 
33.4 


37.1 
42.1 
38.3 

42.2 

42.7 
36.2 
36.9 
42.3 
38.4 

37.8 


42.0 
40.3 
43.3 
41.0 
39.9 


56.0 
96.1 
97.6 


96.6 

97.2 
96.4 


1.6    96. IN 

2   54a 
93.  761 
99.2 

97.761 
53.  6M 
.0    59.6 
99.2 

.6    56,6 


96.6 
94.6 

96.0 

1    94.6 

1 

96.4 

1    54. 2« 


53. 6M 

54.6 

59.  5M 

57. 1M 
96.9M 
93.9 


39.2 
96.6 
53.1 
99.0 

37.9 

56. 9M 

91.2 

56.4 

35.641 

53. 1M 
33.  3M 
92.8 

96.1M 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  each  month  except  April,  July,  and  August 
issues  of  this  publication. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


KENTUCKY 
1964 


January 


I       1 


Apnl 


May 


August 


ISLINGTON  3  N 

- 

BARDmELL  *  E 

• 

BEAvER  DAM 

2.  67 

BENTON  2 

2.  21 

CADIZ  LOCK  E 

2.87 

CALHOUN  LOCK  2 

2.07 

COM 

2.69 

DUNDEE  *  ESE 

2.68 

DUNHOR 

0.27 

(ODYVILLE  LOCK  f 

1.80 

ELKTON  2  S 

3.93 

FORDS  FERRY  DAN  90 

1.47 

FRANKLIN  1  E 

E  3,18 

GOLDEN  POND  8  N 

2.27 

GREENVILLE  2  H 

2.82. 

HARTFORD  6  N» 

1.73 

HENDERSON  T  SS» 

1.21 

HICKMAN  1  E 

1.72 

HOPKINSVILLE 

3,58 

LOVELACEVILLE 

1.69 

MADISONVILLE  1  SE 

2.69 

MAVFIELD 

2.26 

MIL8URN  I  E 

■ 

MURRAY 

2.31 

OLNEY 

E  2,36 

1.59 
1.33 


16.00 
15.66 
11.33 

13.72 
13.61 
13.69 
11.23 
16.10 

10.18 
16,10 
9,50 
15,01 
12.81 


7.81 


06ENS80R0  2  H 

06ENS80RO  DAM  66 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UMONTOWN  DAM  69     / 


1.26. 
1.85. 
1.21 


2.62.    2,78 


16.69 
1.35J    17.66    12,33 

13.61 

.77]    10.92      5.86 

1.71     16.22    11. 08 


1.31     10.88      5.58 
16.29 

17,10  12.17 
16.15  11.32 
16,91 

17.73  12,81 
13,68 


1.63 
1,27. 


2.18.    2,61 


AOOISON  DAM  65       // 

1,70 

ALBANY  6  N 

5.62 

ANCHORAGE 

2.17. 

BARDSTONN  S  J  PREP  SCH 

2.60 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

E  3.10 

BONNIEVILLE  6  N 

3,76 

B06L1NG  GREEN 

3.83 

30. LING  GREEN  FAA  AP 

3.92. 

BRAOFORDSVILLE 

. 

BROHNSVILLE 

3.69 

BURKESVILLE 

6,3* 

CAMPBELLSV1LLE 

3,89 

CANEYVILLE 

3,72 

CECILIA 

■  4,08. 

CLERMONT  1  SSE 

3,22 

EDMONTON 

3.93 

ELI2ABETHT0HN 

. 

FALLS  OF  ROUGH 

2.00 

GAMALIEL  1  S 

6.86 

GLASGOH 

6.69 

GLASGOM  HKAY 

6.26 

GLENDALE  1  E 

2.90 

GREENSBURG 

6.10. 

GREENSBURG  1  S 

3,36 

IRVINGTON 

2.53. 

LEITCHFIELO 

3.60. 

LIBERTY 

3.89 

LOUISVILLE 

2.33 

LOUISVILLE  MB  AP       R 

2.69. 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.61 

2,62.    1,70 
2.17 
1,81.    1,26 

2,37.    1.5G 


1.63.    2,03 


2.13 


LOSE    2.97. 


2.66 
2.06 
3,05- 


MAMMOTH   CAVE    PARK 

MlLLERSTOMN 

MUNFOROVILLE 

NOLIN   RIVER    RESERVOIR 

ROUGH   RIVER   DAM 

SCOTTSVILLE    3    SSM 
3C0TTSVILLE    2    S» 
SHEPHEROSVILLE 
SUMMER    SHADE 
■OLF   CREEK   DAM 

WOODBURY   LOCK   6 


Blue  grass  o 

9erea  college 

BEREA 

CARROlLTON  LOCK  1 
COVINGTON  KB  AIRPORT 
CYNTH1ANA 

CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
D1X  OAM 

FALMOUTH  5  HNH 
FARMERS  1  .N« 

FLEMINGSBURG 


3.56.    1,63 


3.60.    1,72 


E    3.79.  1.17 

3.79 

2.71.  1,13 

2.88.  ,68 

3.06.  1.11 


9.91 


16,90 
10.87 
13.19 
17,82 
11.91 


16.33      9.31 


16.15    11.3! 

6.01 
13.26    10.76 
13.79 

5.68 


12.60 
11.30 
.09.    2.03    10,52      5,2< 


12.61 


1.66.  1.91 
1.97.  2,02  10 


6,86 
9.11 
11.76 
10.96 
13.52 

8.11 


8.79 

10.87 
12.29 
10.21      6,91 
10,11 
15.56    10.92 


2,00.    1.93 


5.76 
9.88 
16,56 
16.91  10.32 
16,79 

10.95 
11.36 
12.08 


12.97      6.09 


2.37.    1.61     11.62      6.63 


1.77. 
1.96. 
2.96. 


8.08       3.66 


16,00 
12.18 
16.20 


9.86 
8.39 
9.69 


16.32 

10.39  ! 
10.19 

12.30  7.77 

7.66  3 

73l    10.06  5.22 


3.66 
3.86 
2.81 


3.60 
3.20 
3.69. 


6.22 
6.60 
3,66. 


2,70.    1,36 
3,33 

2,52.    1.56 

3,56 

5,31      1.21 

6,63 

2.81.    1,2! 

3,73.       ,6C 


5,53       1,66 
6.85 
2.52- 
6.52 

3,60 

3,12 
3.59 
3.59. 

3.09 

5,88 
3,83 
3,20 
3,62. 
6,36 


6,33 
3,56 


6,51 

1.76 

3.36 

2.96 

5.37 

3.09 

6.62 

2.38 

2.96.    1.12 


6.01-       .02 


5.36  1.76 
6.73  3.51 
3.68.       .31 


3.86 

2.21-  2,02 
2.63 
1.29.  2.92 
1.61.    2.8! 


1.56.    2.20 


2.16.   2.0! 


1.95 

E    6.09 
6,27. 


1.69.    2. 16 


2.31.    1.15 

1.13.    2.66 

.96.    2,6| 

1.30 

2.17.    1.79 


1.21 

1.61 
1.90 


1.76.    1.79 

.69 
1.66 
1.66.    2.56 

.73 

2.57.    1.22 

1.18 
2.08.    2 

1.73-    i 

2.22 


2.05.    1.81 


1.10 
5,07 
6,67 

3.06.    1 

1.23.    3.27 


2.26.    1.73 


2.79-    1.55 


{4 

3.75 
3.96 

2.681 
2.60- 


3.30- 
5.86 


2.82 
3.23 


2.13 

2.78. 

1.30 

2.98 

6.62 

1.67 

1,09 

2. 79U 

6.2* 
6.01 

1.73. 


.19. 


2.67. 

1.10 

1.68 

6.67 

1.96 

5.68 

1.91 

2.01 

6.26 

3,08 

7.961 

2.67 

2.911 

9.02 

3.10 

9,76 

2.78- 

1.61 

9.39 

3.20 

2,80m 
1.99 


3.22 

2.76 
6.72 


6.03. 
6,60 
3.97 
3.03. 


2.36-    1.09 
3.27- 

3.42 
4.36. 
9.36 
6.31       2 
4.33- 


3.08 
6.761 
1.93 


'.11-       .« 


1.38.    2.09 


1.95-    1.99 
2.63 
1.39.    1 
6.21 


6.741 
6.93 
9.07 
6.93 


3.06 

3.76 

3.66 
7.68 

7.991 

9.36 

3.  68 
6.23 

6.93 


9.66 

7.281 


3.93 

3.66 

6.69 


6,39 
6,63 
3.99 
3.79 
3.37 


.73 
6,65 


9,14      2.02 
6.34 


3.90 
2.56 


9,89      2.83 


4.23 
9.29 


9.03 

4.24| 
4.471 
3,65 
9.30 

3.70l 

1.66 


3.63 
3.78 
4.351 
4.201 
4,08i 

9.89 

4.00 


1.17 
1.24 
2.88 

1.91 


4.52 
9.36 
9.33 

4.68 

3.02 

3.65 
4.7  0 
3.10 
3.44 

4.81       1.44 


4.29      1.26 


1.48.  1.35 
1.65.  1.16 
3.751      1.02 


4.35       1.08 


.00*    2.44 
.92 
2.60 
.34.    i 


3.09 
3.42 

3,40 


4.79 

2.49. 

6.10 

3.42 

3.69k 


9.68 
9.38 

9.*1 

*.51 
9.89 
6.95 


loo. 

.29 


1.091. 
.34 

.18.    2.24 
.16.   1.23 

T 

.00-    (.79 

.63 

.92-    1.68 

.64 

.781.    1.47 

.06 

.00.   2.79 


1.0  7. 
E    3.23 

2.92- 

2.97. 

3.37 

9.97k 

J.40I 

4.191 
9.95 
5.1» 
2.791 

2.11-    1.20 


.41 
1.31 


.96 


2.03 


.23. 
1.49 
.18. 

.75! 
1.46 

.69 


3,23. 

6.26 


'.26      1. 


■89.    1.69 

.89 

.49.    1.92 

.21.    2.44 
1.48 
.47 
.62.    1.69 

•»r 

.64 

.87! 


2.41 

5.95 

9.71 
E  3.26 
:    6.65 

3.651 


1.46. 
1.46 
.96* 


•  37! 
1.19- 
1.96 


2.96k 
2.69k 
2.66k 


4.93! 

4.77 
4.09! 
4.77 
9.201 

4.49 
9.62 
7,96 
6.93 
3.391 


6.29 
6.90 
9,60 
5,86 

6,10 

6,91 


8,99 

6,99 
6.66 
6.78 
5.55 

5.62 


67.75 
51.79 

90.99 

49.91 
99.71 
47.62 

49.61 


•    66. 

99. 

1.89E    49. 


9.97      1,97 


46,61       2,14 
44,71       3,19 


47.16       1.13 


2.59 
9.71 
.42 


90.92!     9.00 


39.38k    6.66 


5.531      1.72 


14      5.401      1.99 

6,16! 

7.92 

5.66 

4.661 


4.49 
4.99 

5.4| 

5.96 

7.86 
6.43 

5.77 
6,09 

4.77 


49.27 
48.26 
50.95 

47,95 

!    44,62) 

51.99 
90.30 
47.49. 

44.49 

Sl.Tfc 
44.29 
49.92 
47.(8 
92.09 

48.04 


5.12      2,51 


51.(0 

I     68.79 

59.62    10,67 
57,49! 
52.51      (.40 

47,07k  1.14 
92.52 
49,50 
46.36   5,26 

47.58 

51.92 
4(.S6 
57.76 


51.64 
49.19 

68.83 
50.91 

68,16 

46,16. 


E    47.35  .14 
!    48.83 

E    43.77  3,61 

43,861  3,66 

49.901  4,64 


49,021 

46.99k      ,70 
48,96 
.93E    46.09       3.29 
39,66-    6.19 

43.24-    2.49 


Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


KENTUCKY 


January 


February 


April 


May 


July 


Auguat 


September 


FLEHINGSBUBG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  MATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

MIDWAY 

MOUNT  STERLING 

OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 
SPRINGFIELD 

TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

WARSAW  MARKLAND  DAM 


DIVISION 


EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
BUCKHORN 

3UR0INE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HRL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 


3.19.    1.22 


3.00.    1.02 

3.3T.  1,42 
2.87 
1.86 
2.84.  2.34 
2, S3.    2 

3,0*.    UTS 
2.59.    1.9* 
2.79.    1.42 
3.49 
3.73.    1.16 


2.89.    1.77       2.73. 


3.72 
2.19. 


10.32 
.76      9.46 
.58.       .64    13.59 

.86  |    12.37 

.44-      .65    16,09 


3 

09. 

.71 

9.5T 

2 

61 

10,32 

2 

92 

15.87 

3 

89. 

.32 

10.01 

2 

52. 

.9C 

10.06 

3.11).    1.52       2.69.       .87    11.57      6.94      4.12 


E    3,28.    1,13 


DELPHIA  1  E 

4.U 

OEMA 

I   3,06 

OEWEY  0AM 

2.7! 

ELKHORN  CITY 

5.86 

FOURMILE  KY  UTtL  PARK 

5,07 

FREEBURN  2  SW 

3.36 

FRENCHBURG 

4.33 

GRAYSON  1  SE 

2.14 

HAZARD  WATER  WORKS 

4,07 

HEIDELBERG  LOCK  14    f 

E  3.74 

HYDEN 

3.86 

JACKSON 

3.76 

JEREMIAH 

3.88 

LLOYO  GREENUP  DAM 

1.89 

LONDON  FAA  AP 

4.07 

LOUISA  2 

1.84 

MANCHESTER  4  SE 

4.17 

MARTIN 

3.51 

MC  KEE 

3.92 

MIDDLESBORO 

5.29 

MONTICELLO 

4.61 

MOUNT  VERNON 

4,05 

ONEIDA 

3,02 

PAINTSVILLE  1  S 

3,06 

P1KEVILLE 

3.71 

RAVENNA  LOCK  12 

2.9Z 

SALYERSVILLE  2  SE 

3,29 

SOMERSET  1  N 

2.83 

STEARNS 

5.19 

TOMAHAWK  1  WSW 

3.39 

TILFORD 

. 

VANCEBURG 

2.71 

WEST  LIBERTY 

2,68 

WILLIAMSBURG  2 

5.76 

WILLOW  LOCK  13 

3.57 

121      9.10      4.25 

15,78 
9.51 
11.74 

13.83      8.71 
10.62 

13.13 

,5*1    12.69 

9.28 

I    11.62 

1.28    12.93 

9.16 
1,241    14.77    10.11 


4.82 
8.13 


4.03 
2,81. 


3.79 
3.66 
3.46. 
3.49. 
3.44 

3.34 

3.38. 

3.79 
3.10 
3.91 


3.16 

6.69 
4.91 


79       7.09      2.64 


6,29 

4,66 

3,86 

E  5.2C 

3.22 

5.24 

4.44 

6.31 

4.61 

8.53 

3.39 

5.61 

3.97 

5.79 

3.6  V 

.32 

6.33 

3.90 

5.39 

4.10 

3.60 

3.21 

3.68 

2.10. 

.95 

6.73 

3.82 

5.0T 

3.57 

5.09 

3,46 

4.34 

4,40 

4.62 

3.05 
3.19 
4.59 
3.61- 

3,00.      .45 


E    6.93 
5.84, 


3.24. 

E    4,64 

3,62 


6,64 

6.40 
3.0T 
6.99 
6.5T 
5.27 


10. 10 
5.81 
5.06 
7.06 


3.60 
5.30 
3,99 

3.93 

6,28 

3.43 
4.6^ 
6.31) 

4.03 
6.60, 

6.06, 
3.50 

6. OS 
6.29 
3.07 
5.52 
5.54 

5.46, 

5.09 
3,69 

3.61 
3.36' 

4.74 


5.76      1.06      4.41         .66       2.38-    1.60 


1.82. 
1.26 

1.07. 


4.02 
2.96. 
3.67. 
3.89 
2.5V    U34 

4.22 

3.07 
2.71 
4,18 
2.86>    l.lej      1.66.    2. Ill      3.5V    1-17 


2.99 
3.48. 
3.20- 
2.74 

2.54]       4.04- 

3.69- 
3.93 
4.43 

38      3.18-    1,34 


3.79 


2.49 

1.02. 


2.71 
2.9< 


1.77.    2.12 


2.281 

2.03 
3.0V 


2.54 
1.26 
1.29. 


1.39 
2. 87 
1.67! 
3.41 
2.80 

2.21 


2,00-    1.6C 


3.3C 
1.11 


3.-1-    1.09 


4.44, 


.09 


4.61 
6.63 
2.78 
2.33.   2.98 


3.99 


3.70-  1.03 
6.97  ,50 
1.67.  2.51 
2.28 

2.34-    2.19 

5.37| 
3.39 
4.08. 
3.87. 
3.19 

3.19 
3.1V    1.06 
6.691         ,00 
2.08 
3.37     1.20 


.01 

•      .93 

1.29 

1.12 


3.24 
4.60 
6.01 
4.27 
2.37 

3.66 
5.44 


3.84 

*.2B 


1.12       3.89. 


4.12 


3.66 
6,601 

2.811 


2.91.    1.68 

2,77 
2.82 
2.37 
1.60.    2.56 

2.02 

3.56 


2.27 
6.65 

5.62 

4.05 
9.29 
2.27 
2.43. 
5.02 

5.15 

3.62 
4.40 
5.99 


4.03! 

2.29^ 
2.66 


1.89-    2.47 


3.03- 


3.091 
1.09.    2.75 

2.64. 


6.42 
4,03 
1.09 


2.41 
2.11 
2.57 

2.97 
3.08 

1.62 

2.60 


2.70 
2.01 


1.33 


2.67 

3.16 
2.06 
1.71 
3.30 

3.90 

6.91 
3.79 

3.80 
J.IT 
3.91 


3.021 
3.18 
6.60 
6.26 
1.26.    2.75 

3.76 
2.29 
6.35 
9.22      I 

4,68 

6.27 
2.01 
3.26 
1,96 
6.28 

3.63 

1.90 
2.06 
6.78 

3.04. 

1,18.   3 
3.03 

3.09 
4.80 
3.49 


9|>    2.6 


4.70 
9.30 
2.89 

4.97 
6.91 

3.69 
2.80 
3.63 


3.30 
3.93 

3.69 
9.62 


3.19 


6.96 

9.62 
3.92 
3.26 

6.19 
9.00 

9.83 

6.26 
3.17 

6.08 
3.02 


5.57 
5.15 

5.78 

9.00 
9.06 
3.60 
3.78 

6.22 


6.19 

6.62 
3.97 
9.60 
3.65 
9.99 

6.09 
4.33 
3.67 
9.98 
3.69 


3.72 
6.86 
6.62 
9.68 


~7nr 

.72). 
.804 


1.02 
1.31 


,961.    1,96 
6,07 


3,65 

2.21 

4.00 


1.22 

6.01 
.92 
.68 

6,80 
1.29 


2.36 
3.66 
2.72 
2.63 
3.33 

2.37 
2.69 
■  3.99 
3.89 
2.37 

3.09 
3 

2.90 
2.29 

3.00 

4,02 
3.96 
2.70 
2.29 
S  2.49 

2.47 
2.48 

3.00 
2.26 
2.89 

4.40 


4.90 

3.62 

3.91 

2.66 

1.49 

3.77 

9.90 

4.19 

1.99 

3.87 

1.74 

4.36 

2.19 

i  2.T4 

1.29 

2.37 

1.76 

2.45 


9,66 

3.09 
3.11 


3.18 
3.29 
3.66 
3.87 


3.87 

2.72 
3.15 
3. 67 

2.28 
3.90 
3.28 
2.21 
1.99 


3.33 

2.29 

I   2.89 

3.33 

3.79 
3.67 


6.06 
9.96 
9.67 
5.49 
9.99 

6.26 
6.69 
9.91 
9.96 

6.18 

9.67 
6,37 
9.67 
9.75 
3.66 

6.66 
9.79 
6.12 


9.47 
5.89 

6.0T 


44,47. 
47.31 
49.66 
47,96 

69,70 
66,61 
■    69,87 
67,80. 

43,48. 

66,99 
68.86 

66,16 


90.96 

66.67 
99.69 


2.60:    69.07 


6.61 
1,36 

9.97 


96.11 
69,20 


2.21 


.766;  »,91 
4.92 
9.79 

3.79 

3.02 
4.97 
4.91 
6,12 
6.31 


6,60 
6.39 
1.99 

3.98 
6.61 

2.96 
6.19 
6.99 

1.96 
6.68 
1.90 

6.02 
6.96 

6.62 
6.97 
6.19 
1.71 
1.19> 

6.66 
6.11 
9.67 

9.16 
6.69 

6.09 
6.21 
4.09 
4.69 
4.10 


1.681    37.63.    1.97 

i  93.03 

98.76 

'.    46.96 

69.61 
i  61.92 

40.22.    3.99 

97.06 

43.94 


!    44.69 
42.29 

'.   91,08 
92.99 

46,96 
49,90 
39.19 
51,72 
It  44,94.  1,04 

I   47,91 
41,93 

39.24 

36.91>  6,67 
63.97 

60,61 
46.17 
49.44 
94.48 
59.69 

67,98 

93.39 

:  39.72 

60,61 
69,69   1,66 

39,79.  4,99 
43,37 

47.41 
91.99 
43.01 


49,67 
65. 

91.74 

47,69 


2,19 

5.00 


Division  averages  In  the  annual  Issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  In  monthly  issues. 
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H 
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©           fd 

h  I    a 

©    i     CO 

E-   1    S 

0 

CN 

CN 

S3 

•     •     • 

wt STERN                              01 

ARLINGTON    3    N 

.. 

. 

.. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

BAROWELL    *   E 

.. 

. 

. 

. 

« 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

- 

. 

- 

- 

•» 

. 

BEAVER   DAM 

100 

8-    3 

...  3 

1>1A 

2-27 

I* 

2-29 

18 

3-30 

21 

A-    1 

28 

4-10 

29 

10.    6 

30 

10-10 

28 

11.20 

24 

11.21 

18 

11.22 

8 

269 

266 

235 

192 

179 

BENTON  2 

101 

8-    3 

12.18. 

2.27 

12 

3-30 

20 

3-30 

20 

A.    9 

25 

*-10 

30 

10-   6 

30 

10-10 

26 

10.11 

24 

11.21 

19 

11.22 

7 

269 

236 

195 

18* 

179 

FORDS   FERRY    DAM   SO 

103 

8-    S 

12.16. 

2-22 

16 

2.28 

20 

3-30 

21 

3.30 

21 

A.    9 

31 

10.20 

31 

11-20 

25 

11.21 

15 

11.21 

15 

11-21 

15 

273 

267 

236 

235 

19* 

(OLDEN   POND    •   N 

103 

6.   6 

I.IA 

2.29 

15 

3.30 

16 

3-31 

22 

A.    9 

26 

A-10 

31 

10-   6 

31 

10-20 

28 

11.20 

24 

11.21 

18 

11-22 

81  267 

236 

23A 

19* 

179 

GREENVILLE    2   W 

101 

8-    3 

LI* 

2-23 

15 

3.30 

20 

3-30 

20 

A.    9 

27 

A.    9 

27 

10.   6 

32 

10-20 

27 

11.20 

24 

11.21 

17 

11.22 

9   273 

236 

235 

19* 

180 

HENDERSON    7    SSk 

103 

a-  3 

1-1* 

2-2T 

16 

3-30 

20 

3-30 

20 

3-30 

20 

A.    9 

30 

10.10 

28 

10-10 

26 

11-21 

17 

11.21 

17 

11.22 

9    269 

236 

236 

19* 

18* 

HICKMAN    1    E 

103 

8.    * 

1-1* 

2-22 

16 

2-27 

19 

3-30 

22 

3.30 

22 

*•   9 

29 

10.10 

31 

11-20 

2* 

11.20 

24 

11.21 

18 

11.22 

11    27A   268 

235 

239 

18* 

HOPKINSVILLE 

103 

6.   94 

12.19. 

2.23 

15 

3.30 

16 

3.31 

21 

3.31 

21 

4.10 

32 

10.10 

32 

10-20 

28 

11-20 

24 

11.21 

17 

11-22 

10|  273 

236 

23A 

203 

163 

LOVELACEVULE 

105 

8-    A 

.    ; 

1-1* 

2-27 

16 

3.30 

20 

3.30 

20 

A-    9 

25 

*.   9 

25 

10.    6 

30 

10.20 

26 

11.20 

23 

11.21 

17 

11-22 

9|  269 

236 

235 

19* 

180 

HAOISONVILLE   1    SE 

101 

8-    *• 

1-1* 

2-27 

16 

3-30 

20 

3-30 

20 

3-30 

20 

A-   9 

31 

10.10 

29 

11*20 

26 

11.21 

18 

11.21 

18 

11-22 

9    269 

236 

236 

235 

18* 

HAVFIELD 

103 

6-   A 

l-l* 

1-29 

1* 

3-30 

19 

3-30 

19 

3-30 

19 

A.   9 

29 

10-10 

31 

11.20 

2* 

11.20 

2* 

11.21 

17 

11-22 

11    298 

236 

239 

239 

18* 

NILBURN    1   E 

• 

.. 

a 

. 

■ 

. 

. 

. 

. 

. 

• 

■ 

- 

- 

■ 

— 

• 

MURRAY 

102 

••  S 

1.1A 

2.22 

16 

3.30 

19 

3-31 

2* 

3-31 

2* 

A.    9 

29 

11.20 

25 

11-20 

25 

11.21 

19 

11.21 

19 

11-22 

13    27A 

236 

235 

23* 

225 

OWENSBORO    2    W 

101 

•-1 

-   2 

l«l* 

2.22 

13 

2-27 

16 

3-30 

21 

3-30 

21 

A-    9 

29 

10.    7 

32 

10.10 

28 

11.21 

17 

11.21 

17 

11-22 

10 

27* 

268 

236 

19* 

161 

PADUCAH   FAA   AIRPORT 

10* 

8-   A 

l-l* 

2.22 

16 

3-30 

20 

3-30 

20 

3-30 

20 

4.    9 

29 

10.10 

30 

11-20 

25 

11.21 

1* 

11.21 

1* 

11-21 

14 

273 

236 

236 

239 

18* 

PADUCAH 

102 

8-   3 

1.1* 

2.27 

16 

2-29 

16 

3.30 

21 

3-30 

21 

4-    9 

30 

10.10 

30 

11-20 

26 

11.21 

16 

11.21 

16 

11-21 

16 

268 

266 

236 

233 

18* 

PARADISE   STEAM   PLANT 

... 

. 

2.28 

16 

3.30 

20 

3.31 

23 

A.    9 

28 

4.10 

30 

NONE 

NOME 

NONE 

NONE 

NONE 

PRINCETON 

105 

•>■  3 

-3 

1.1* 

3-31 

15 

3.31 

15 

3.31 

15 

A.    9 

25 

A.10 

29 

10.    6 

32 

10.20 

26 

11.20 

23 

11.21 

15 

11-21 

13 

235 

235 

23A 

19A 

179 

ROCHESTER   LOCK   3 

. 

. 

.. 

. 

. 

. 

. 

12.   1 

12 

10.11 

28 

11-21 

20 

11.21 

20 

11-22 

11 

. 

. 

. 

. 

. 

RUSSELLVILLE 

•     •      • 
CENTRAL                              02 

100 

8-    6* 

l-l* 

2.28 

1* 

3-30 

20 

3.30 

20 

3-31 

28 

4.10 

30 

10.10 

29 

10.20 

28 

11.21 

19 

11.21 

19 

11-22 

10 

268 

236 

236 

203 

183 

ANCHORAGE 

97 

S.  3 

.   6 

1.1* 

2.27 

13 

3.30 

18 

A.    1 

2* 

A.   9 

27 

4.10 

29 

10.   6 

32 

10.10 

27 

10.30 

2* 

. 

m 

u. 

. 

2A3 

219 

210 

BAROSTOWN   S   J   PREP   SCH 

98 

6.    3 

•    9 

l.l* 

2-27 

15 

3.30 

19 

A.    1 

23 

*•    I 

23 

4.10 

29 

10.   6 

30 

10.10 

26 

11.21 

15 

11.21 

15 

11-21 

15 

268 

236 

234 

192 

179 

BARREN   RIVER   RESERVOIR 

101 

6.    A 

-   A 

l-l* 

2-27 

15 

3-31 

19 

3.31 

19 

3.31 

19 

A-10 

32 

10.   6 

31 

10-10 

26 

11.21 

17 

11.21 

17 

11-22 

5 

269 

235 

235 

193 

179 

BONNIEVILLE   *   N 

97 

8-    3 

•  10 

l-l* 

3.30 

16 

3-30 

16 

A'10 

2* 

A-10 

2* 

4-11 

30 

10.   6 

30 

10.10 

26 

10.20 

23 

11.21 

18 

11-22 

6 

237 

236 

193 

183 

176 

BOWLING  GREEN   FAA   AP 

102 

•••  Aw 

•    3 

1-19 

2-23 

1* 

2-29 

19 

3-30 

22 

A-    1 

28 

4-10 

30 

10.11 

31 

10-20 

26 

11.21 

16 

11.21 

16 

11-21 

16 

272 

266 

236 

202 

18* 

BRADFOROSVILLE 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

11.21 

18 

11.21 

18 

11-22 

7 

. 

. 

. 

. 

. 

CAMPBELLSVILLE 

99 

9-10. 

1 

1.1* 

2.23 

13 

3.30 

16 

3.30 

18 

A-    1 

26 

4.10 

30 

10.    6 

31 

10-10 

27 

11.21 

17 

11-21 

17 

11-22 

10 

273 

236 

236 

192 

179 

CECILIA 

-.- 

. 

2-29 

16 

3.31 

17 

3-31 

17 

A-10 

28 

A.ll 

30 

10.    6 

30 

10.   9 

28 

11.21 

17 

11.21 

17 

11.22 

8 

267 

235 

239 

182 

178 

CLERMONT   1   SSE 

ELIZABETHTOWN 

96 

9*11* 

.    9 

1.1* 

2.29 

16 

3.30 

20 

A-    1 

21 

A-lo 

28 

A.ll 

32 

10*    6 

31 

10' 10 

26 

11.21 

16 

11.21 

16 

11.21 

16 

266 

236 

23* 

163 

178 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FALLS   OF   ROUGH 

. 

... 

2.29 

15 

3.30 

19 

3-31 

21 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.. 

. 

GLASGOW   NKAY 

97 

8-    3. 

•    1 

1.1* 

2.29 

16 

3-30 

19 

3-30 

19 

A-10 

28 

4-10 

28 

10.    6 

31 

10.20 

26 

11.21 

19 

11.21 

19 

11.22 

10 

267 

236 

236 

193 

179 

GREENSBURG 

96 

8-   A 

■■■  3 

1-19 

3.    1 

16 

3-31 

20 

3-31 

20 

A-10 

28 

A.ll 

30 

10.    6 

31 

10.11 

28 

11.21 

20 

11.21 

20 

11.22 

10 

266 

235 

239 

18* 

178 

IRVINGTON 

100 

8-   3 

2 

1.1* 

2.27 

13 

3.30 

16 

3-30 

16 

A-    1 

26 

A.10 

31 

10.    6 

31 

10.10 

26 

11.20 

23 

11.21 

15 

11.21 

15 

268 

236 

235 

192 

179 

LEITCHFIELO 

99 

8-   3 

A 

12.16. 

2.23 

1* 

3-30 

17 

3-30 

17 

A-    I 

27 

A-10 

32 

10.10 

32 

11-20 

25 

11.21 

16 

11.21 

16 

11.21 

16 

272 

236 

236 

233 

183 

LOUISVILLE 

10* 

8.    3 

6 

12.18 

1.28 

13 

3-30 

20 

3.30 

20 

A.    1 

28 

A.    1 

28 

11.19 

31 

11.20 

24 

11.20 

2* 

11.21 

16 

11.21 

16 

298 

236 

235 

233 

232 

LOUISVILLE  HB  AP 

101 

••■  3 

-    1 

l-l* 

2-27 

16 

3-30 

20 

3-30 

20 

A-    I 

25 

A-10 

30 

10.10 

2"" 

10.10 

27 

11-21 

17 

11-21 

17 

11-22 

10 

2*9 

236 

236 

192 

183 

MAMMOTH   CAVE   PARK 

98 

8-   3 

0 

1-lA 

2.27 

15 

3-30 

17 

3-30 

17 

*-io 

28 

A-10 

28 

10-   6 

32 

10.20 

27 

11.20 

2* 

11.21 

17 

11-22 

5 

269 

236 

239 

193 

179 

NOLIN   RIVER   RESERVOIR 

102 

8-   A 

• 

.. 

• 

• 

4.10 

27 

A-10 

27 

10-   6 

31 

10-11 

28 

11.21 

16 

11.21 

18 

11-22 

8 

. 

. 

• 

ISA 

179 

ROUGH  RIVER  DAM 

99 

8-   A* 

• 

■" 

• 

- 

*-    1 

28 

A-ll 

30 

10-   6 

31 

10-10 

27 

11.21 

17 

11.21 

17 

11-22 

9 

• 

• 

- 

192 

176 

SCOTTSVILLE   3   SSW 

98 

0-    3w 

A 

12-18 

2-23 

1* 

2-23 

1* 

3-30 

22 

A.    1 

28 

A-   9 

29 

10.    6 

31 

11-20 

24 

11.20 

2* 

11.21 

16 

11-22 

11 

273 

272 

239 

233 

180 

SUMMER   SHADE 

98 

8-   3w 

-    1 

1.1* 

2-29 

15 

3.30 

19 

3-30 

19 

*-    9 

26 

A-   9 

26 

10.    6 

30 

10.10 

28 

10.20 

2* 

11.21 

19 

11-22 

9 

267 

236 

20* 

ISA 

180 

»OLF   CREEK  DAM 

•     •     « 
BLUE   GRASS                      OS 

97 

8-   Aw 

0 

1-19 

2-29 

12 

3.30 

20 

3-31 

2* 

A-10 

25 

A-ll 

31 

10-    6 

31 

10.10 

27 

10.20 

2* 

11.22 

9 

11-22 

9 

267 

237 

203 

183 

178 

BEREA   COLLEGE 

96 

9.l0w 

6 

U.18. 

2.29 

16 

3.30 

17 

A-    I 

2* 

A.    1 

24 

A.10 

32 

10.10 

30 

11.20 

28 

11.21 

16 

11.21 

18 

11-22 

10 

267 

236 

23* 

233 

183 

CARROLLTON   LOCK    1 

101 

8.  3 

■ 

2-29 

16 

3.30 

19 

A.    1 

21 

A.    1 

21 

A.10 

31 

10.   6 

32 

10.10 

25 

10.11 

2* 

11.21 

16 

11.21 

16 

266 

236 

193 

192 

179 

COVINGTON   MB    AIRPORT 

101 

8-   3 

•  19 

l.l* 

3-18 

1* 

A.    1 

17 

A-    1 

17 

A.    A 

25 

A.10 

30 

10.   7 

31 

10-11 

25 

11.20 

21 

11*21 

11 

11-21 

11 

2*6 

23* 

233 

190 

ISO 

CYNTHIANA    2 

101 

8-   A 

•  18 

Ul* 

A.    1 

16 

A.    1 

16 

A.    1 

16 

A.11 

28 

A.ll 

26 

9-1* 

31 

10-    7 

28 

10.11 

22 

10.2* 

20 

11.21 

16 

23A 

206 

193 

179 

136 

DANVILLE 

99 

»-il 

9 

12-19. 

3.30 

1* 

3.31 

17 

A-   2 

23 

A-    2 

23 

A-ll 

32 

10-10 

29 

11-20 

27 

11.21 

16 

11.21 

18 

11-22 

11 

237 

235 

233 

232 

182 

DIX  DAM 

97 

9.11. 

9 

12.18. 

2-27 

16 

3.30 

11 

A-    1 

2* 

A-    1 

24 

4-10 

31 

10-10 

29 

11-20 

27 

11.21 

19 

11.21 

19 

11-22 

13 

269 

236 

234 

233 

183 

FALMOUTH   9    WNW 

99 

9-10. 

•  IA 

1.15. 

3.    1 

1* 

A.    1 

19 

A-    5 

23 

A-10 

27 

4-12 

32 

9-1* 

32 

10-   6 

26 

10.10 

19 

10-10 

19 

11-21 

11 

269 

192 

188 

179 

195 

FARMERS    1    WNW 

100 

8-    3 

•  1A 

l-l* 

A.    1 

16 

A-    1 

16 

A-10 

22 

A-ll 

28 

A-ll 

28 

• 

. 

• 

. 

■ 

. 

• 

• 

• 

• 

FLEMINGSBURG    2 

100 

8.   3 

•    A 

l.l* 

3-18 

15 

A.    1 

18 

A-    1 

18 

A.    A 

25 

A.10 

29 

10.    6 

31 

10-20 

28 

11-21 

17 

11-21 

17 

11-22 

16 

2*9 

234 

234 

199 

179 

FRANKFORT   LOCK   * 

100 

8.    A 

..  A 

l.l* 

2-28 

15 

3.30 

19 

A-    1 

21 

*-io 

28 

A-ll 

29 

10.    7 

32 

10-11 

28 

11.21 

17 

11.21 

17 

11-22 

10 

268 

236 

234 

18* 

179 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

98 

8-    3 

-  2 

1-1* 

2-27 

13 

3.30 

17 

A-    1 

22 

A-    1 

22 

A-    9 

30 

10.    6 

31 

10-20 

27 

11.21 

1* 

11.21 

14 

11-21 

1* 

266 

236 

23* 

202 

180 

MATSVILLE   WATER   PLANT 

103 

8-    A 

•    6 

1-19 

3-    1 

15 

A.   2 

18 

A-   2 

18 

A-10 

28 

A-12 

32 

10.    6 

30 

10-10 

28 

10.11 

2* 

a 

• 

. 

. 

192 

163 

177 

MOUNT   STERLING 

97 

8-    Aw 

•    1 

1-1* 

2-27 

1* 

A-    1 

20 

A-    1 

20 

A-    A 

27 

A-    9 

31 

10-10 

31 

10-2* 

28 

11.21 

17 

11.21 

17    11.22 

12 

269 

234 

234 

203 

18* 

OWENTON   2   S 

100 

8«    3 

•  18 

1-lA 

*-    1 

15 

A.    1 

15 

A-10 

23 

-•11 

28 

A-ll 

28 

10.   6 

28 

10-   6 

28 

10.10 

21 

10.20 

20 

11-21 

15 

23* 

202 

183 

178 

178 

RICHMOND 

96 

9-llw 

•    1 

1-1* 

2-29 

13 

3*31 

19 

A-    1 

23 

A.    2 

26 

A-10 

31 

10.    6 

31 

10-10 

28 

11.21 

18 

11.21 

18 

U-22 

9 

267 

235 

234 

191 

179 

SHELBYVILLE 

99 

8.   A 

•    1 

l.l* 

2-28 

16 

3.31 

20 

A.    1 

23 

A.    S 

27 

A.10 

31 

10.    6 

31 

10.10 

26 

11.21 

16 

11.21 

16 

11-21 

16 

267 

235 

23* 

168 

179 

WARSAW   MARKLAND   DAM 

100 

8-   A 

•   7 

1-1* 

2-28 

15 

3-31 

20 

A-    1 

22 

*-U 

27 

4-11 

27 

10.    7 

32 

10.10 

27 

11.21 

19 

11.21 

19 

11-22    10 

268 

235 

234 

182 

179 

WAYNES8URG    7    NE 

96 

'•25 

3 

12.18 

3.30 

16 

3.30 

16 

3-31 

21 

*•    1 

26 

4.10 

31 

10.    7 

32 

10.10 

28 

11.21 

16 

11.21 

161  11.21 

16 

236 

236 

233 

192 

180 

WILLIAMSTOWN   I   NW 
•     •     • 

EASTERN                           OA 

101 

8-    A 

2 

1-1* 

3-18 

15 

3.31 

20 

A-    1 

23 

A-    3 

26 

*-10 

32 

10-    7 

31 

10.10 

26 

11.21 

15 

11.21 

19 

11-21 

15 

2*8 

235 

23A 

168 

180 

ASHLAND 

102 

7.26 

.10 

1.19 

3.    1 

6 

A.   2 

20 

A-    2 

20 

4.10 

26 

4-16 

32 

9-15 

32 

10-11 

25 

11.21 

Z2 

11.22 

9 

U-22 

9 

266 

234 

233 

18* 

152 

BARBOURVILLE 

. 

3 

1-19 

3-   1 

16 

3-31 

19 

A-    1 

22 

A-    1 

22 

• 

10-    6 

31 

10.11 

27 

11.22 

11 

11.22 

11 

U-22 

11 

266 

236 

235 

193 

. 

BAXTER 

95 

6-2Aw 

9 

1-17. 

3.    1 

11 

3.31 

18 

A-    2 

23 

4-10 

27 

4-li 

29 

10-    6 

32 

10.11 

28 

11.22 

12 

11.22 

12 

U-22 

12 

266 

236 

23A 

18* 

180 

Blaine  2  w 

. 

•2A 

1.15. 

A.   2 

16 

A.    2 

16 

4-11 

2* 

A.lA 

25 

5.30 

32 

. 

. 

• 

. 

. 

. 

• 

. 

. 

. 

CUMBERLAND 

95 

6-23 

-    1 

1-16 

3.31 

1* 

A.    1 

17 

A-    1 

17 

A.ll 

28 

*-16 

31 

9.15 

32 

10.11 

21 

10.11 

21 

11.22 

9 

11-22 

9 

236 

235 

193 

183 

152 

OEMA 

97 

9.    9 

0 

1-19 

2-29 

7 

A.    1 

19 

A-    1 

19 

4-10 

26 

A.ll 

31 

10.11 

28 

10.11 

28 

11.21 

15 

11.21 

15 

11-21 

15 

266 

234 

23* 

16* 

183 

DEWEY   DAM 

96 

•-11 

•    3 

1-19 

3-19 

16 

A.    1 

19 

A-    1 

19 

A-ll 

26 

4.16 

30 

10.10 

30 

10-11 

24 

10.11 

2* 

11.22 

9 

U-22 

9 

2*8 

235 

193 

183 

177 

GRAYSON    1    SE 

102 

8-   A 

•    9 

1-19. 

3-   1 

12 

A-    1 

17 

*-    2 

21 

4-10 

26 

*-16 

32 

10.   6 

29 

10.    7 

28 

10.11 

24 

11.22 

9 

11.22 

91  266 

235 

192 

180 

173 

HEIDELBERG   LOCK    1* 

96 

8-   Aw 

10.   6 

31 

10.10 

27 

11.21 

22 

11.22 

8 

11.22 

• 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1964 


Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum 

of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

i 

i 

* 

S 

s 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 
o 

o 

0 

o 

0 

■a 

0 

O) 

© 

0) 

© 

a 

d 

F 

© 

d. 
P, 

■ 

§ 

© 

a 

i 

© 

a 
B 

S 

d. 

B 

© 

d 
B 

o 

Q. 

F 

© 

ri. 

i 

o 

0 

o 

X 

a 

i-j 

a 

□ 

E- 

Q 

H 

Q 

H 

a 

H 

a     h 

□ 

H 

a 

H 

D 

Q 

H 

□ 

H 

~ 

M 

CJ 

CN 

<n 

HYOEN 

95 

8-    4. 

3.    1 

9 

3.31 

18 

4.    1 

21 

4.10 

27 

4.11 

31 

10.10 

32 

U-21 

26 

11-22 

11 

11.22 

11 

11-22 

11 

266 

236 

235 

225 

1(2 

JACKSON 

97 

9.10 

4.   2 

16 

4.   2 

16 

4.   2 

16 

4.11 

28 

4.18 

29 

10.10 

31 

10-11 

27 

11-22 

10 

11.22 

10 

11-22 

10 

234 

234 

234 

183 

173 

LONDON   FAA   AP 

91 

9.  9« 

2.29 

5 

3.31 

20 

4.    1 

24 

4.10 

28 

4.11 

32 

10.   6 

30 

10-10 

28 

11.21 

15 

11.21 

15 

U-21 

15 

266 

233 

234 

183 

176 

MANCHESTER   *    SE 

96 

9-10. 

2.29 

S 

4-    1 

19 

*-    1 

19 

4.10 

25 

4.11 

30 

10.   7 

31 

10-11 

25 

10.24 

24 

11-22 

9 

11-22 

9 

267 

239 

206 

184 

179 

MC   KEE 

95 

9.11. 

•   2 

3.2T 

16 

4.   2 

20 

4.10 

24 

4.11 

28 

4.11 

28 

10.   6 

29 

10.   7 

28 

10.11 

23 

11.21 

19 

11-22 

5 

240 

233 

1*4 

179 

179 

MIDDLESBORO 

95 

8.    4. 

3.    1 

14 

3.31 

18 

4.    1 

22 

4.10 

27 

4.11 

29 

10.   7 

32 

10.20 

27 

11.22 

12 

11.22 

12 

11-22 

12 

266 

236 

239 

193 

179 

MONTICELLO 

97 

»-    3 

.    | 

2-29 

5 

3.30 

19 

4>    1 

24 

4.10 

27 

4.10 

27 

10.   6 

31 

10.10 

28 

11.21 

21 

11.22 

10 

11-22 

10 

267 

237 

234 

183 

179 

MOUNT    VERNON 

97 

9.   9 

3.30 

15 

3.30 

15 

4.    1 

21 

4.10 

27 

4.10 

27 

10.   6 

30 

10.10 

26 

11.21 

18 

11.21 

18 

11-22 

8 

237 

236 

234 

183 

179 

PIKEVILLE 

98 

9.   9 

2.29 

15 

3-31 

20 

4.    1 

22 

4.10 

28 

4-10 

28 

10.11 

32 

11.21 

28 

11.22 

14 

11.22 

14 

11.22 

14 

267 

236 

239 

225 

l»4 

SOMERSET    t   N 

95 

8.    •« 

.    6 

2.29 

4 

3.30 

18 

4.    1 

22 

4.10 

25 

4.10 

25 

10.   6 

32 

10-   7 

28 

11.21 

21 

11.22 

9 

11.22 

9 

267 

237 

234 

180 

179 

STEARNS 

95 

6.23 

12.19. 

3.30 

16 

3.31 

IB 

4.    1 

22 

4.   2 

27 

4.11 

32 

10.   5 

32 

10-10 

28 

11.21 

22 

11.22 

11 

11.22 

11 

237 

236 

234 

191 

177 

TOMAHAWK    1    WSW 

98 

8-    4 

.   6 

4.   2 

15 

4.   2 

15 

4-10 

23 

4-11 

28 

4-16 

29 

9.14 

31 

10.   7 

26 

10.11 

21 

11.22 

7 

11.22 

7 

234 

234 

194 

179 

191 

VANCEBURG 

10? 

8-    3 

2.27 

15 

4.    1 

20 

4-   4 

21 

4.    4 

21 

4.10 

30 

9.14 

30 

10.   6 

25 

10-   7 

24 

10.11 

20 

11.22 

4 

269 

193 

1*6 

185 

197 

WEST   LIBERTY 

9* 

9.11. 

•    6 

1.15* 

4.    2 

16 

4.   9 

18 

4.10 

22 

4.11 

25 

4.16 

31 

9.14 

31 

10-   7 

27 

10.10 

24 

11.21 

20 

11.22 

5 

234 

230 

1S3 

179 

191 

WILLIAMSBURG   2 

96 

9-10 

3.    1 

13 

3.31 

20 

4.    1 

22 

4.10 

26 

4.11 

31 

9-25 

31 

10-24 

28 

11-22 

13 

11.22 

13 

11.22 

13 

266 

216 

239 

197 

147 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

WESTERN   01 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 
DEP 

" 

" 

- 

6.23 

7.45 

9.36 

8.10 

8.45 

B   6.74 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2663 

1552 

1423 

817 

1142 

934 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

70.8 

85.4 

92.7 

93.8 

92.3 

- 

- 

- 

- 

- 

MIN 

" 

" 

- 

51.2 

60.7 

67.1 

69.8 

66.8 

_ 

- 

- 

- 

- 

CENTRAL   02 

NOL1N    RIVER    RESERVOIR 

EVAP 
DEP 

" 

" 

- 

B    5.70 

7.25 

8.89 

B   7.84 

B    7.82 

B   6.29 

3.84 

- 

- 

'- 

WIND 

" 

" 

- 

B    2788 

1215 

1074 

800 

1239 

1069 

1083 

- 

- 

- 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 

- 

_ 

_ 

B   4.79 

5.76 

B   6.61 

5.55 

5.51 

5.50 

2.80 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

.27 

.18 

.03 

-   1.45 

-      .52 

.63 

-       .34 

— 

- 

— 

WIND 

- 

- 

- 

1574 

907 

878 

751 

944 

1029 

662 

936 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

74.8 

86.1 

94.5 

95.4 

92.2 

84.3 

68.7 

- 

- 

- 

MIN 

" 

" 

- 

54.9 

60.6 

70.3 

72.8 

70.3 

62.1 

48.5 

- 

- 

■ 

BLUE   GRASS    03 

DIX    DAM 

EVAP 

_ 

_ 

- 

B   5.87 

B   7.16 

7.77 

7.46 

B    7.15 

B   6.20 

B    3.71 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

1.44 

1.63 

1.75 

.90 

1.36 

1.47 

.80 

- 

— 

- 

WIND 

- 

- 

- 

B    2597 

1400 

1167 

847 

1085 

1126 

B    1225 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

— 

71.6 

83.9 

91.4 

91.7 

90.2 

82.0 

67.8 

— 

- 

- 

MIN 

" 

" 

- 

48.8 

56.1 

66.6 

69.7 

67.4 

59.2 

46.2 

" 

" 

■ 

EASTERN   04 

BUCKHORN 

EVAP 
DEP 

" 

" 

- 

B   4.2S 

5.89 

6.23 

" 

5.84 

B   5.67 

2.73 

" 

- 

- 

WIND 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

" 

945 

905 

691 

- 

" 

■ 

DEWEY    DAM 

EVAP 
DEP 

" 

" 

" 

- 

B  4.85 

5.22 

B   4.83 

4.01 

B    3.84 

B   2.15 

" 

- 

- 

WIND 

B      312 

184 

77 

177 

221 

211 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

d 

record 

or  closed 

0 

Z 

0) 

en 

0) 

3 

C 

during  yr. 

Refer 

Station 

2 

c 
□ 

County 

0 

-d 

o 

• 

O, 

tc 

II 

X 

V 

a 

> 

5 

c 
Q 

3 

-J 

a 
o 

> 

01 

6 

Eh 

'u 

£ 

H 

11 

ii 

tables 

AODISON    DAM    45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37    55 

66    34 

380 

37 

2 

C 

ALBANY    *    N 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36    ft5 

65    08 

1000 

14 

2 

ANCHORAGE 

0155 

02 

JEFFERSON 

7 

38    16 

85    33 

700 

67 

1    2    3 

ARLINGTON    3    N 

0214 

01 

CARLISLE 

6 

36    50 

89   00 

360 

1 

FEB 

NOV 

1    2 

ASHLAND 

025ft 

0* 

BOYD 

7 

38    27 

82    36 

555 

51 

52 

1    2 

BARBOURVILLE 

0381 

0* 

KNOX 

2 

36    52 

63    52 

995 

15 

19 

1    2    3   C 

BARDSTOWN    S    J   PREP   SCH 

0397 

02 

NELSON 

B 

37    48 

85    2B 

631 

15 

15 

1    2 

BARDWELL    ft    E 

CARLISLE 

6 

36    52 

88    57 

325 

1 

1 

NOV 

12    3 

BARREN   RIVER   RESERVOIR 

0*22 

02 

ALLEN 

3 

36    5* 

66    08 

590 

2 

2 

1    2 

BAXTER 

0*50 

0* 

HARLAN 

2 

36    51 

63    20 

.    1164 

13 

24 

1    2 

C 

BEAVER   DAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37    25 

66    52 

*41 

57 

57 

1    2 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

36    51 

88    20 

395 

c 

BENTON    2 

0615 

01 

MARSHALL 

36    51 

88    20 

305 

9 

9 

1    2    3 

BEREA   COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

37    34 

84    16 

1070 

63 

63 

1    2 

c 

BEREA 

0(24 

03 

MADISON 

37    34 

84    18 

992 

18 

2 

BLAINE    2   W 

0752 

0* 

38   02 

82    52 

720 

9 

9 

1    2    3 

BONNIEV1LLE    ft    N 

DB54 

HART 

3 

37    26 

B5    5* 

730 

9 

9 

BOWLING   GREEN 

02 

WARREN 

3 

37    00 

86    26 

536 

ftO 

2 

BOWLING  GREEN    FAA   AP 

0  909 

02 

WARREN 

36    56 

86    26 

535 

83 

83 

BRADFORDSVlLLE 

09*0 

02 

MARION 

e 

37    29 

85   09 

675 

2 

2 

12    3 

BROWNSVILLE 

10*7 

02 

EDMONSON 

3 

37    12 

86    16 

557 

3 

2 

BUCKHORN 

1080 

PERRY 

37    21 

83   23 

936 

2 

UC 

BURDINE   2   NE 

1120 

0* 

PIKE 

37    13 

82    35 

16*3 

13 

2 

c 

BURKESVILLE 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36   47 

85    22 

605 

2 

CADIZ    LOCK    E 

1206 

01 

TRIGG 

2 

87    58 

38* 

21 

2 

CALHOUN    LOCK    2 

1227 

01 

MC    LEAN 

3 

37    32 

87    16 

402 

*8 

2 

c 

CAMP8ELLSVILLE 

1256 

02 

TAYLOR 

3 

37    20 

85   21 

771 

20 

20 

1    2 

CANEYVILLE 

129ft 

02 

GRAYSON 

3 

37   25 

86    30 

600 

7 

2 

CARROLLTON    LOCK    1 

13*5 

03 

CARROLL 

36    ftl 

85    11 

480 

14 

61 

1    2 

c 

CECILIA 

1*06 

02 

HARDIN 

8 

37   *0 

85    57 

7  3ft 

68 

68 

12     3 

CLAY    CITY    1    WNW 

1576 

0* 

POWELL 

4 

37   52 

83    56 

712 

9 

2 

CLERMONT    1    SSE 

1611 

02 

BULLITT 

8 

37    55 

65    40 

540 

1* 

1    2 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36    *1 

89    00 

360 

c 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36    59 

87    47 

490 

7 

2 

COLLEGE   HILL   LOCK    11 

170ft 

04 

ESTILL 

37   *7 

6*    06 

611 

56 

2 

•COVINGTON   W8   AIRPORT 

1855 

03 

BOONE 

7 

39    0* 

8*    40 

669 

18 

18 

1    2 

c 

CROFTON    8   ENE 

1932 

01 

CHRISTIAN 

3 

37    05 

87    21 

750 

FEB 

c 

CUMBERLAND 

196* 

0* 

HARLAN 

36    58 

82    59 

1*63 

2 

2 

1    2     3 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

1969 

0* 

WHITLEY 

2 

36    50 

84    19 

1070 

2 

CYNTHIANA 

1999 

03 

HARRISON 

5 

36    23 

84    16 

684 

*B 

2 

CYNTHIANA    2 

2  00? 

03 

HARRISON 

5 

38    23 

8ft    17 

719 

1* 

1* 

1    2    3 

DANVILLE 

20*0 

03 

BOYLE 

37    39 

84    46 

955 

32 

56 

12    3 

DAVELLA 

2053 

0* 

MARTIN 

1 

37    48 

82    32 

770 

c 

DELPHIA    1    E 

21  32 

Oft 

PERRY 

37   02 

63    07 

1660 

25 

OCT 

2 

DEMA 

2139 

0* 

KNOTT 

1 

37    25 

82    *8 

850 

11 

21 

1    2 

c 

DEWEY   DAM 

2180 

0* 

FLOYO 

1 

37   45 

82    *7 

653 

12 

1* 

12 

1    2 

*c 

DIX   DAM 

221* 

03 

MERCER 

37    *B 

8*    43 

870 

12 

12 

12 

12    3* 

DUNDEE    *   ESE 

2358 

01 

OHIO 

37    33 

66    *3 

431 

24 

2 

c 

DUNMOR 

2366 

01 

MUHLENBERG 

37   05 

87    00 

592 

25 

2 

DYER 

2391 

02 

BRECKENRIDGE 

3 

37   43 

86    13 

793 

c 

EDDYVILLE   LOCK    F 

2**5 

01 

LYON 

2 

37   03 

88    05 

420 

25 

JUL 

2 

EDMONTON 

2*69 

METCALFE 

3 

37    00 

65    37 

865 

22 

2 

C 

ELIZABETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

37   41 

85    52 

739 

9 

13 

INAC 

1    2    3 

ELKHORN    CITY 

2526 

Oft 

PIKE 

1 

37    IB 

62    21 

600 

14 

2 

ELKTON    2    S 

25*8 

01 

TODD 

2 

36   47 

87    10 

520 

7 

2 

FALLS    OF    ROUGH 

2770 

02 

GRAYSON 

37    36 

86    33 

470 

2 

MAR 

1    2 

FALMOUTH    5    WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

38    43 

84    25 

715 

10 

76 

1    2 

FARMERS    1    WNW 

2791 

03 

ROWAN 

5 

38    09 

83    33 

662 

60 

1    2 

FLEMINGSBURG 

2903 

03 

FLEMING 

5 

38    25 

83   43 

858 

*1 

2 

FLEMINGS8URG   2 

290B 

03 

FLEMING 

5 

3B    25 

83   45 

920 

a 

B 

1    2 

C 

FORD   LOCK   10 

2953 

03 

MADISON 

4 

37    5* 

8*    16 

660 

51 

2 

FORDS    FERRY    DAM    50 

2961 

01 

CRITTENDEN 

7 

37    28 

88    06 

356 

16 

37 

1    2 

c 

FOURMILE   KY   UTIL    PARK 

3006 

0* 

BELL 

2 

36    47 

83    45 

1005 

2 

2 

FRANKFORT    LOCK    ft 

3028    03 

FRANKLIN 

38    14 

8*    52 

504 

81 

83 

1    2    3 

FRANKLIN    1    E 

3036    01 

SIMPSON 

36    43 

86    3* 

690 

2 

FREEBURN   2    SW 

30*6 

PIKE 

1 

37    33 

82    10 

730 

12 

2 

FRENCHBURG 

10b2 

MENIFEE 

37   57 

83    39 

864 

2 

GAMALIEL    1    S 

3112 

0  2 

MONROE 

3 

36    38 

85    *8 

759 

8 

2 

GEORGETOWN   WATER    WORKS 

319* 

03 

SCOTT 

38    12 

8*    33 

888 

23 

2 

GEST    LOCK    3 

3203 

03 

HENRY 

* 

38    25 

8*    53 

490 

56 

2 

c 

GLASGOW 

32*1 

02 

BARREN 

3 

37   00 

85    55 

760 

36 

2 

GLASGOW    WKAY 

32*6 

02 

BARREN 

3 

37    00 

85    55 

80S 

12 

12 

1    2 

GLENDALE    1    E 

3252 

HARDIN 

3 

37    36 

85    5* 

710 

2 

GOLDEN   POND    8    N 

3295 

01 

TRIGG 

2 

36    54 

88    00 

*00 

12 

12 

1    2 

GRAYSON    1    SE 

3392 

0* 

CARTER 

7 

38    19 

82    56 

900 

6 

1    2 

GREENSBURG 

3*30 

02 

GREEN 

3 

37    15 

85    30 

630 

72 

78 

1    2 

GREENSBURG    1    S 

3*35 

02 

GREEN 

3 

37    15 

85    30 

610 

15 

2 

GREENVILLE    2   w 

3*51 

01 

MUHLENBERG 

3 

37    12 

87    12 

519 

49 

1    2 

HALEYS    MILL 

3539 

01 

CHRISTIAN 

37    03 

87    20 

740 

FEB 

c 

HARTFORD    6    NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

37    32 

86    5ft 

429 

27 

2 

HAZARD 

3709 

03 

PERRY 

4 

37    15 

83    12 

869 

c 

HAZARD   WATER   WORKS 

371* 

0* 

PERRY 

37    15 

B3    11 

680 

15 

2 

HEIDELBERG   LOCK    1ft 

37*1 

04 

LEE 

37    33 

83    46 

663 

32 

50 

1    2    3    C 

HENDERSON   7    SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

37   45 

87     36 

430 

43 

51 

1    2 

HERNDON 

3  7  9  8 

01 

CHRISTIAN 

2 

36    4* 

67    34 

512 

c 

HICKMAN   1    E 

3816 

01 

FULTON 

6 

36    3* 

89    10 

375 

15 

15 

1    2 

HIGH   BRIDGE    LOCK    7 

3837 

03 

JESSAMINE 

37    49 

84    *3 

544 

63 

2 

HOOGENVILLE    NAT    PARK 

3  92  9 

02 

LARUE 

37    32 

85    ** 

768 

c 

HOPKINSVILLE 

399* 

01 

CHRISTIAN 

2 

36    51 

87    30 

5*0 

69 

69 

1    2 

HYDEN 

*093 

0* 

LESLIE 

* 

37    10 

63    23 

920 

* 

25 

1    2 

ISVINGTON 

416! 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37    53 

86    17 

650 

68 

68 

1    2 

JACKSON 

ftl96l  0* 

BREATHITT 

37    33 

83    23 

790 

* 

47 

1    2 

JEREMIAH 

ft255{  Oft 

LETCHER 

37    10 

82    56 

1150 

25 

2 

KEENE    1    SSW 

4369:  03 

JESSAMINE 

37    57 

8*    38 

941 

2* 

2 

LA   GRANGE    2    NNw 

4595    03 

OLDHAM 

7 

38    26 

85    23 

860 

9 

LANCASTER 

ft620 

03 

GARRARD 

37    37 

6*    35 

1032 

*0 

2 

LEITCHFIELO 

*703 

GRAYSON 

3 

37    29 

86    18 

642 

70 

70 

1    2 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

47*6 

03 

FAYETTE 

38   02 

8*    36 

966 

85 

B6 

1    2    3   C 

LIBERTY 

*755 

02 

CASEY 

3 

37    21 

8*    55 

767 

2* 

2 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    B 

4825 

03 

JESSAMINE 

37   45 

8*    35 

521 

55 

2 

c 

Years  of 

Opened 

d 

record 

or  closed 

0 

T. 

0) 

*YJ 

2 

during  yT. 

Refer 

Station 

2 

c 
o 

County 

4) 

.2 

ri. 

9r 

to 

II 

X 

> 

c 
Q 

& 

'BS 
a 

0 

►3 

> 

E3 

B 
e- 

'u 

IX 

> 
LJ 

.G-a 

11 

So 

tables 

LLOYD   GREENUP   0AM 

48*8 

0* 

GREENUP 

7 

38    39 

82    52 

537 

kb 

2 

LOCKPORT    LOCK    2 

4857 

0  3 

HENRY 

38    26 

8*    58 

*85 

55 

2 

LOGLICK    1    S 

4882 

03 

CLARK 

37    51 

6*   02 

773 

C 

LONDON    3    W 

4893 

03 

LAUREL 

2 

37   08 

8*    08 

1255 

C 

LONDON    FAA    AP 

4898 

0* 

LAUREL 

2 

37   05 

64   05 

1191 

n 

11 

1    2    3 

LOUISA    2 

0* 

LAWRENCE 

38   07 

82    38 

662 

2         C 

LOUISVILLE 

49*9 

02 

JEFFERSON 

7 

85    46 

462 

9 

9 

1    2    3   C 

•LOUISVILLE   WB    AP 

495* 

02 

JEFFERSON 

7 

38    11 

65    ** 

477 

31 

31 

1    2    3   C 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

4955 

0  2 

JEFFERSON 

38    17 

65    48 

403 

17 

2 

LOVELACEVILLE 

4967 

01 

BALLARD 

6 

36    58 

68    50 

370 

37 

39 

1    2    3 

LUCAS 

5002 

02 

BARREN 

3 

36    53 

86    02 

738 

C 

MADISONVILLE    1    SE 

5067 

01 

HOPKINS 

3 

37    19 

87    29 

439 

18 

IB 

9 

1    2    34C 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

0  2 

EDMONSON 

3 

37    11 

86    05 

600 

30 

1    2    3 

MANCHESTER    *    SE 

5111 

0* 

CLAY 

37    06 

83    43 

850 

1* 

1* 

12    3 

MARTIN 

5171 

0* 

FLOYD 

1 

37    34 

82    45 

660 

25 

2 

MAYFIELO 

5230 

01 

GRAVES 

88    39 

364 

51 

22 

12    3 

MAYSV1LLE    WATER    PLANT 

52*3 

03 

MASON 

7 

38    38 

83    45 

555 

69 

68 

1    2    3    C 

MC    KEE 

5291 

0* 

JACKSON 

2 

37    26 

8*    00 

1000 

2 

14 

1    2    3 

MC    KINNEYSBURG 

03 

PENDLETON 

5 

38    36 

84    16 

662 

C 

META 

5370 

0* 

PIKE 

1 

37    3* 

82    27 

730 

C 

MIDDLES8OR0 

5389 

0* 

BELL 

2 

36    37 

63   43 

1135 

66 

73 

12    3 

MIDDLESBORO    SEWAGE    PL 

539* 

04 

SELL 

36    38 

83    43 

1130 

OCT 

C 

MIDWAY 

5407 

03 

WOODFORD 

36    09 

84   41 

770 

23 

2 

MILBURN    1    E 

5*15 

01 

CARLISLE 

36    *8 

86    53 

345 

2 

2 

FEB 

12    3 

M1LLERSBURG   2    N 

5*30 

03 

BOURBON 

5 

38    19 

84   09 

810 

C 

MILLERSTOWN 

5*38 

02 

GRAYSON 

3 

37    27 

86    03 

586 

2* 

2 

MONT  I  CELLO 

552* 

04 

WAYNE 

£ 

36    50 

84    50 

928 

8 

28 

1    2    3 

MOREHEAD   STATE    COLLEGE 

5555 

04 

ROWAN 

5 

38    11 

83    26 

750 

C 

MOUNT    STERLING 

56*0 

0  3 

MONTGOMERY 

5 

38   0* 

83    56 

910 

72 

75 

1    2    3 

MOUNT    VERNON 

56*6 

0* 

ROCKCASTLE 

2 

37    21 

84    20 

116 

8 

B 

12    3 

MUNFORDVILLE 

568ft 

02 

HART 

3 

37    16 

85    53 

610 

37 

2         C 

MURRAY 

569ft 

01 

CALLOWAY 

9 

36    36 

88    19 

520 

3  9 

39 

1    2    3 

NOL1N   RIVER    RESERVOIR 

583ft 

02 

EDMONSON 

37    17 

86    15 

1 

1 

1 

JAN 

1    2    3* 

OLIVE   HILL    2   WNW 

6013 

03 

CARTER 

7 

38    19 

B3    12 

895 

C 

OLNEY 

6020 

01 

HOPKINS 

7 

37    1* 

87    47 

533 

23 

2 

ONEIOA 

6026 

0* 

37    16 

83    39 

741 

7 

2 

OWENSBORO    2    W 

6091 

01 

DAVIESS 

7 

37    *6 

87    09 

420 

69 

be 

1    2    3 

OWENSBORO    DAM    ft6 

6096 

01 

DAVIESS 

7 

37    *7 

87    07 

40* 

36 

2         C 

OwENTON    2    S 

6106 

03 

OWEN 

38    32 

84    50 

820 

2 

2 

1    2    3 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

£110 

01 

MC    CRACKEN 

7 

37    0* 

86    46 

394 

16 

16 

1    2    3 

PADUCAH 

6115 

01 

MC    CRACKEN 

7 

37    06 

88    37 

340 

17 

17 

1    2    3 

PADUCAH    SEWAGE    PLANT 

6117 

01 

MC    CRACKEN 

7 

37    06 

B8     36 

325 

C 

PAINTSV1LLE    1     S 

6136 

0* 

JOHNSON 

1 

37    *8 

82    49 

620 

32 

2 

PARADISE    STEAM    PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

3 

37    16 

66    59 

*02 

* 

2 

P1KEVILLE 

6353 

0* 

PIKE 

1 

37    29 

62    31 

666 

29 

60 

1    2    3    C 

PRINCETON 

6575 

01 

CALDWELL 

2 

37    06 

67    53 

529 

62 

66 

1    2    3 

RAVENNA    LOCK    12 

6679 

0<* 

ESTILL 

37    *0 

83    57 

63* 

2 

RICHMOND 

6605 

03 

MADISON 

37     1.1. 

8*    18 

1122 

73 

77 

1     2    3 

ROCHESTER    LOCK    3 

6882 

01 

OHIO 

37    13 

86    5* 

*01 

11 

1    2    3 

ROUGH    RIVER    DAM 

6988 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37    37 

86    30 

554 

1 

1 

MAR 

1    2    3 

RUSSELLVILLE 

70ft9 

01 

LOGAN 

3 

36    51 

86    53 

590 

53 

56 

1    2    3 

SADIEVILLE 

7074 

03 

SCOTT 

38    23 

8*    33 

650 

C 

ST    MARY 

7096 

MARION 

B 

37    35 

85    21 

743 

c 

SALVISA    LOCK    6 

7121 

03 

WOODFORD                   * 

37    56 

8*    49 

490 

52 

2 

SALYERSVILLE 

7129 

0* 

MAGOFFIN                     5 

37   *5 

83    05 

659 

C 

SALYERSVILLE    2    SE 

7134 

MAGOFFIN 

5 

37   ** 

83    03 

920 

13 

2 

SC0TTSV1LLE    3    SSW 

7215 

02 

ALLEN 

36    ** 

86    13 

650 

18 

18 

1    2    3 

SCOTTSVILLE    2     SW 

7220 

02 

ALLEN 

3    36    44 

86    13 

760 

5 

2 

SEBREE 

72  34 

01 

WEBSTER 

3|  37    36 

87    32 

360 

2* 

2 

SHELBYV1LLE 

7324 

03 

SHELBY 

8 

38    13 

85    16 

8*1 

7* 

76 

12    3 

SHEPHERDSVILLE 

73  34 

02 

BULLITT 

a 

38    00 

65   43 

*26 

12 

2 

SMITHFIELD   *    S 

7*73 

02 

SHELBY 

B 

38    20 

85    16 

862 

C 

SOMERSET    2   NE 

7508 

0* 

PULASKI 

2 

37   06 

64    37 

955 

C 

SOMERSET    1    N 

7510 

0* 

PULASKI 

2 

37    07 

64    37 

1050 

15 

15 

1    2    3 

SPRINGFIELD 

760* 

03 

WASHINGTON 

8 

37    *1 

85    14 

738 

23 

2 

STEARNS 

7677 

0* 

MC    CREARY 

2 

36    ft  3 

64    29 

1*20 

2* 

1    2    3   C 

SUMMER    SHADE 

7800 

02 

METCALFE              |     3 

36    53 

65   *3 

86* 

15 

15 

12    3 

TATHAM    SPRINGS 

792* 

02 

WASHINGTON         '     8 

37    52 

65    09 

670 

C 

TAYLORSVILLE 

79*8 

03 

SPENCER 

8 

38    02 

65    21 

483 

17 

TOMAHAWK    1    WSW 

7955 

0* 

MARTIN 

1 

37    52 

62    37 

690 

2 

2 

1    2    3 

TILFORD 

8019 

0* 

PERRY 

4 

37    02 

83   04 

1630 

23 

2 

TOMPKINSVILLE 

6060 

02 

MONROE 

3 

36    ft3 

65   43 

930 

C 

TYRONE    LOCK    5 

8179 

03 

ANDERSON 

38   02 

84    51 

52* 

*7 

2 

UN10NTOWN    DAM    *9 

6197 

01 

UNION 

37    ft6 

87    57 

358 

36 

2         C 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

8246 

03 

JESSAMINE 

37    51 

6*    26 

571 

52 

2 

VANBUREN 

8250 

03 

ANDERSON 

8 

37    58 

85    10 

550 

1* 

2 

VANCEBURG 

8259 

0* 

LEWIS 

38    35 

83    20 

520 

13 

51 

12    3 

WARSAW    MARKLANO    DAM 

8*46 

03 

GALLATIN 

38   *6 

8*    58 

466 

12    3 

WAYNESBURG    7    NE 

8*86 

0  3    LINCOLN 

37    25 

8*    36 

1215 

2 

23 

12    3 

WEST    LIBERTY 

8551 

0* 

MORGAN 

5 

37    55 

83    15 

795 

16 

17 

1     2    3 

WILLIAMSBURG   2 

6709 

0* 

WHITLEY 

2 

36   ** 

6*   09 

960 

6B 

77 

12    3 

WILLIAMSTOWN     3    NW 

871* 

03 

GRANT 

38    39 

84    37 

920 

62 

62 

1    2    3 

WILLOW    LOCK    13 

872* 

0* 

LEE 

37    36 

B3    50 

6*9 

46 

2 

WOLF    CREEK    DAM 

8807 

02 

RUSSELL 

2 

36    52 

85    09 

585 

17 

n 

17 

1    2    3*C 

WOODBURY   LOCK   4 

882* 

02 

BUTLER 

3 

37    11 

86    38 

50* 

6G 

2         C 

1-BIG   SANDY i       2-CUMBERLAND, 


-MISSISSIPPI ,       7-OHIOi       8-SALTi 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  %  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center, 
University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky    40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  CF,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record. 

Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

Amount  included  in  following  measurement. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402,  for  30  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )      ChecKS  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402.  


ARLINGTON    3    N 
BARDWELL   4   E 
BLAINE    2W 
CROFTON   8   ENE 
FALMOUTH    5    WNW 
FARMERS    1    WNW 
GREENSBURG    1    S 
MAYSVILLE    WATER    PLANT 
ROUGH    RIVER    DAM 
TILFORD 
VANCEBURG 

WILLIAMSTOWN    3    NW 


ANCHORAGE 
ARLINGTON    3    N 
BARBOURVILLE 
BARDWELL   4    E 
BLAINE    2    W 
BRADFORDSVILLE 

CROFTON    8    ENE 
FALMOUTH   5    WNW 
FARMERS    1    WNW 
GREENSBURG   1    S 
HICKMAN    I    E 
MAYSVILLE    WATER    PLANT 
MONTICELLO 
MOUNT    STERLING 
PARADISE    STEAM    PLT 
RICHMOND 

ROCHESTER   LOCK   3 
ROUGH    RIVER    DAM 
TILFORD 
VANCEBURG 
WILLIAMSBURG   2 
WILLIAMSTOWN    3    NW 


.CHANGES     IN    STATION    NAME 
FORMER   NAME 


ARLINGTON 
ARLINGTON    3    N 
BLAINE    1    W 
HALEYS   MILL 
FALMOUTH 
FARMERS 

GREENSBURG    1    ESE 
MAYSVILLE    DAM    33 
FALLS    OF    ROUGH 
DELPHIA    1    E 
VANCEBURG   DAM    32 


WILLIAMSTOWN    5    WSW 
RELOCATION    AND    CHANGES    OF    EQUIPMENT^ 

EQUIPMENT    MOVED    0.4   MILE    S 
EQUIPMENT   MOVED   2.9   MILES    NNE 
EQUIPMENT   MOVED    100    YARDS    SSE 
EQUIPMENT    MOVED   4    MILES    NE 
EQUIPMENT    MOVED    0.8   MILES    W 
EQUIPMENT   MOVED   0.3   MILE    SE 

EQUIPMENT   MOVED   2.5   MILES    N 

EQUIPMENT    MOVED    4.6    MILES    WNW 

EQUIPMENT   MOVED   0.2   MILE   WSW 

EQUIPMENT    MOVED    1.4    MILE    WSW 

EQUIPMENT    MOVED    100    YARDS    N 

EQUIPMENT   MOVED   2.5   MILES   W 

EQUIPMENT   MOVED    12    FEET   W 

EQUIPMENT    MOVED    300    FEET    E 

RECORDING    RAIN   GAGE    MOVED    1    MILE    S,     TEMPERATURE    DATA    DISCONTINUED 

EQUIPMENT   MOVED    12    FEET   NNE 

TEMPERATURE    EQUIPMENT    INSTALLED 

EQUIPMENT   MOVED    3.5    MILES    NE 

STANDARD    RAIN   GAGE    MOVED    100    FEET    SW 

EQUIPMENT    MOVED    5.2    MILES    SE 

EQUIPMENT   MOVED   0.7   MILE   SW 

EQUIPMENT   MOVED   2.6   MILES    NE 


DATF    -    1964 
APRIL    16 
NOVEMBER   5 
DECEMBER   9 
FEBRUARY    13 
MAY    27 
MAY    27 

JUNE    8 
JUNE    17 
MARCH   25 
OCTOBER    3 
JUNE    19 

JANUARY    15 


NOVEMBER    24 
APRIL    16 
APRIL    21 
NOVEMBER   5 
DECEMBER    9 
NOVEMBER   6 
FEBRUARY    13 
MAY    27 
MAY    27 
JUNE    8 
JANUARY    31 
JUNE    17 
MARCH    21 
JANUARY    3 
SEPTEMBER    1 
JUNE     15 
OCTOBER    10 
MARCH    25 
OCTOBER    3 
JUNE    19 
SEPTEMBER    1 


JANUARY    15 
USCOMM-WB-Asheville,  N.   C.    -4/29/65-900 
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KENTUCKY  -  JANUARY  1965 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


January  will  be  remembered  as  a  rather  cold 
and  snowy  month.  Although  average  tempera- 
tures for  the  month  in  most  areas  were  only 
1°  to  2°  below  long-period  averages,  there 
were  some  very  cold  days  and  snowfall  totals 
over  the  greater  part-  of  the  Commonwealth 
were  2  to  3  times  greater  than  long-period 
averages.  The  number  of  days  with  snow  and 
sleet  greater  than  1  inch  varied  from  1  to  5, 
compared  to  the  long-period  averages  of  1  to  2 
days.  Due  to  periods  of  low  temperatures  follow- 
ing the  snowfall  on  several  occasions,  the  snow 
remained  on  the  ground  for  some  time,  the 
number  of  days  with  snow  and  sleet  of  1  inch 
or    more   on   the   ground   ranging  from  3  to  10. 

There  were  rather  large  temperature  fluctuations 
during  the  month,  with  the  colder  weather  occur- 
ring during  two  periods,  in  mid-month  and  at 
the    end   of  the   month.     New   low   temperature 


records  for  the  dates  were  set  in  a  number  of 
locations  on  the  17th,  30th,  and  31st.  The  low 
temperatures  on  the  31st  were  reported  to  have 
killed  a  high  percentage  of  peach  buds  in  orchards 
in  the  northwest  section  of  the  State.  There  were 
also  mild  spells,  occurring  early  in  the  month, 
and  toward  the  end  of  the  month.  Record-high 
readings  for  the  date  were  set  on  the  8th  in  a 
number  of  areas. 

Despite  the  heavy  snowfall;  precipitation,  mea- 
sured rainfall  and  melted  snow  and  sleet,  was 
below  average  over  much  of  the  State.  There 
was  heavy  rain,  a  little  over  2  inches  in  the 
24  hours  ending  on  the  10th  in  the  watershed 
above  Williamsburg,  in  southeast  Kentucky.  This 
was  responsible  for  minor  flooding,  but  little 
or  no  damage  January  11-12  on  the  upper 
Cumberland  River  below  Pineville,  Kentucky, 
in  the  reaches  from  Barbourville  to  Williamsburg. 

A.  B.  Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
%  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
JANUARY    1965 


Temperature 

Precipitation 
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Max. 

Min. 

3 

•S-o 
11 
0  o 

*1 

So 

I 
1 

i 

e 

1 

11 

3  fc 

si 

sJ 

ft    *    # 
WESTERN             01 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FCRDS  FERRY  DAM  50 
GCLDEN  POND  8  N 

48.8 
47,8 
SI. 2 
46.0 
48.7 

27.1 
26,0 
26.8 
25.9 
24.2 

38,0 
36.9 
39.0 
36.0 
34.5 

70 
68 
70 
69 
72 

7 

8 
24* 

8ft 
21ft 

■  2 
-12 

•  5 

•  4 

•  1 

11 
11 
11 
11 
11 

812 

863 

800 
896 
877 

0 

0 
0 

0 
0 

4 
5 

4 
6 

4 

21 
21 
21 
21 
22 

4.12 
3.78 
3.53 
1.12 

1.91 

-  1.15 

1.70 
1.15 
1.80 
.85 
1.80 

9 
9 

9 
9 
9 

2.0 

2.0 
2.5 

1 

4 
1 
2 

31. 
17. 
31. 
30 

9 

7 
i 
8 
7 

i 

3 

2 
3 
3 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HCPKINSVILLE 
LCVELACEVILLE 

48.4 
46.1 
50.1 
47.9 
49.3 

27.0 
25.6 
28.1 
24.6 
27.8 

37.7 
3S.9 
S9.1 
36.3 

38.6 

.6 

•  .2 

•  1.0 
1.1 

69 
69 
71 
70 
70 

1 
8 

1 
2 
1 

•  9 
-10 

1 

•  1 

•  5 

11 
11 
11 
11 

31 

838 

899 
794 
865 

812 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

3 
4 

5 

21 
22 
21 
22 
22 

4.11 
2.98 
D  6.18 
4,66 
4,54 

•  .86 

•  2.03 

.   .69 
-   .38 

1.30 

1.00 
2.50 
2.02 
1.60 

9 
2 
9 

9 
9 

6.5 
7.0 
2.6 
8.8 
4.5 

4 
3 

3 

18. 
30. 

17. 

8 
7 

10 
8 

10 

4 

2 

4 
3 

4 

MADISONVtLLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

48.4 
49.5 
48.2 
46.9 
46.4 

27.1 

30.0 
27.3 
26.5 
26,8 

37,8 
39.8 
37.8 
36.7 
36,6 

•   .6 
,9 

68 

69 
71 

69 
69 

8* 

1 
2 
8 

1 

•  5 

-  1 

0 

-11 

•  5 

31 
31 
31 
31 
31 

834 
777 
837 
870 
872 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

4 
5 
5 
5 

20 
19 
20 
19 
21 

4,10 
4,02 
4,78 
2,99 
1.59 

-   .41 
•  1.66 

1.40 
1.79 
2.18 
.95 
1.14 

9 
9 
9 
2 

9 

4.5 
1.5 
3.9 
8.0 
3.4 

3 

2 
2 

4 
2 

18. 
31. 
17. 
19. 

30 

9 
7 
7 
8 
8 

3 

2 

3 
3 
3 

PAOUCAM 
PRINCETON 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVlLLE 

49,7 
M 
M 
47.2 
49.5 

28.7 
M 
M 
25.1 
25.5 

39.2 
M 
M 
36.2 
37,3 

.7 

69 

70 

69 
69 

8* 

1 

9 
9* 

-  1 

-  6 

-  7 

-  5 

31 

31 
31 
31 

793 

887 

844 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

6 
6 

20 

22 

20 

1 

2 

1,40 

1.56 

5.04 

•  1.14 

•  .47 

1.12 
1.55 

1.11 

1.85 

9 
9 

9 
9 

2.5 

2 
3 

16 
lift 

5 

6 
9 

3 
2 

2 
3 

DIVISION 

37,5 

,3 

4,05 

-   .94 

4.3 

•    ft    ft 

CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

45.1 
47.2 
42.4 

46,8 
47,5 

24.3 
25.2 
23,  5M 
23.5 

25.4 

3*. 7 
36.2 
S3,  OM 
35.2 

36.5 

,3 

.  1.6 

65 

67 
62 
69 
67 

8 
8 
23. 
8 
8ft 

•  8 

•  8 

•  9 
-19 

•  8 

31 
31 
17 
31 
31 

929 
884 

978 
917 

876 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
7 
4 
5 

21 
20 
20 
21 
21 

2 
2 

4 
3 
3 

1,04 
2.53 
1,78 
4,10 
4,49 

•  1.26 

•  1.21 

.70 
.81 

1.05 
1.21 
2.19 

9 

9 
10. 
9 
9 

13.0 
6.0 

9.0 
4.4 

6 
5 
4 
5 

4 

16 

16 
17 
31. 
18. 

7 

9 

8 
10 

3 
1 
2 
3 
1 

0 
0 
2 
1 
1 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVlLlE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

46.2 
47.5 
44,  4M 
47.5 
47.3 

23.5 
25,5 

25.8 
24.5 
26,6 

34,9 
36.5 

35.1M 

36.0 

37.0 

.2 

TO 
68 
66 
66 
69 

9 
8 
22ft 
8 
8 

-18 

•  10 

•  12 
-12 

•  9 

31 
31 
31 
31 

11 

929 
878 
943 
892 
862 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 

5 

4 
4 

22 

20 
21 
20 
19 

2 

2 
2 
2 
2 

D  4,11 
4,08 

0    2,08 
2.86 
4,18 

•  1.08 

1.12 

1.38 
.46 
,78 

1.62 

9 

9 
10 

9 
9 

11.5 
9.3 

8.0 

8.0 

6 
4 
3 
3 

4 

17 

17 

10. 

10. 

17. 

9 
6 
8 

8 
6 

2 
3 
0 
2 
3 

1 
1 

0 
0 

1 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  Ap         R 

48.0 
47.4 
46.1 
45.4 
44,9 

23,2 
25.4 

27.1 
26.0 
23.7 

35,6 

36.4 
36,6 
35.7 
34.3 

•  1.3 

.1 

•  .* 

•  .7 

70 
68 

66 
66 
67 

9 
7 
8 
8 

-10 

•  8 

-  8 

-  1 

•  5 

31 
31 
11 
11 
11 

903 
880 
873 

903 
943 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

5 
7 
7 

21 

19 
19 
22 
22 

3 
2 
2 

1 
1 

4.71 
1.03 

2.76 
2,37 
2,76 

.   .62 

•  1.41 

•  2,57 

.  1.14 

1.16 
,82 
.82 
.58 

,68 

9 
16 

9 
9 
9 

9.0 

14.0 

8.5 

5.5 

11.8 

4 
7 
4 
3 
5 

11. 

17. 
10* 
10. 
17* 

11 

7 
6 
T 
8 

3 

3 
2 

2 
2 

2 

0 
0 
0 
0 

MAMM01H  CAVE  PARK 
NCLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

48.3 

47.6 
46.3 
48.5 
47.6 

26.5 
24.3 

23.4 
26.1 
26.1 

37.4 
36.0 
34,9 
37,3 
36.9 

69 
67 
66 
69 
70 

8 
9 
9 
8 
8 

-10 

-  8 

-  9 
•  8 

-11 

11 
11 
11 

11 
IT 

848 
693 

928 

851 
863 

0 
0 

0 

0 
0 

4 
4 
5 

4 
4 

W 
19 
21 

20 
20 

2 
3 

3 
2 
2 

4,44 
5,09 
3.79 
1.82 

4,41 

1.48 
1.18 
1.00 
1.24 
1.66 

9 
9 

9 
9 
9 

8.2 

7.5 
7.0 

3 
3 

1 

4 

11* 

17 

10* 
17* 

7 

10 

9 

8 

7 

4 
5 
3 
3 
3 

WOLF  CREEK  DAM 

48.9 

26.0 

37.5 

TO 

9 

.  2 

11 

843 

0 

4 

23 

2 

4.20 

1.52 

10 

5 

17 

7 

4 

1 

DIVISION 

33.9 

•   .7 

1.65 

-  1.47 

8.8 

ft    ft    ft 

blue  grass       os 

berea  college 
carrollton  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

46.9 
44,2 
41.5 
44,9 
44,5 

25.6 
24.4 
19.7 
18.5 
23.2 

36.3 
34.3 
30.6 
31.7 
33.9 

•  1.3 

.  1.0 

68 
65 
65 
65 
67 

8 

9ft 

8 

9 

9 

•  5 

-  5 

-  9 
-11 

-  7 

11 
11 
11 
11 
11 

884 

945 

1058 

1022 

957 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
8 
6 
6 

21 
22 
26 
24 
21 

4.11 
2,16 
1,11 
D  1.49 
1.41 

•  .81 

•  1.48 

-  .45 

-  1.67 

1.14 
.61 
.73 

.90 
.89 

9 
9 
1 
2 

10 

10.5 

9.3 

7,3 
11.7 

4 
4 
5 
1 
5 

10 

18. 

19. 

19. 

17 

9 

8 

8 

12 

8 

3 
2 
2 
3 
2 

2 
0 
0 
0 
0 

OIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 

♦7.1 
42.9 
46.2 
42.1 
45.2 

26,6 
20.1 
24.1 
23.8 
21.0 

36.9 
31.3 
33.2 
33.0 
31.1 

•  1.1 

•  2.7 

66 
65 
69 
65 

67 

9ft 
8 

8 
8 
9 

•  7 
-15 
•12 

-  9 

-  7 

31 

17 
11 
11 
31 

865 
1029 
913 
983 
982 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 

6 

6 

20 
24 
23 
22 
23 

D  2,74 
3.37 
3.35 

2,94 
2.65 

•  .52 

•  1.10 

-  1.67 

.97 
.82 
•  76 
.73 
.66 

9 
2 
10 
2 
1 

9.5 

6.5 

13.2 

8.3 

1 

4 
3 

4 

30 
10. 
10 
17 

7 

9 

10 

6 

3 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

41.7 
45.2 
45.8 
43.9 
44.4 

22.6 
20,4 
25.1 
20.5 
23.7 

32.2 
32.8 
35.5 

32.2 
34.1 

•  2.1 

.  2.0 

6* 

67 
67 
65 
66 

8 

9 
21 

8 
9 

-10 
-  7 
«  7 
-18 

-11 

31 

31 

31 
31 
11 

1010 
989 

906 

1011 

953 

0 
0 

0 
0 
0 

8 
6 

4 
5 
8 

23 
23 
20 
23 

21 

2.83 

2,86 
4,70 
2,84 
3,64 

•  2.11 

•  1.11 

•  .19 

1.02 
,80 
,90 
,85 
•  94 

9 
3 

16 
9 
9 

9.9 
9.5 

4 
6 
5 

17+ 
17. 
18. 

7 
7 
9 

8 

10 

2 

3 
4 

2 

2 

i 

0 
0 
0 
0 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAM5T0WN  3  NW 

42.7 
43.8 

45.1 
41.5 

20.9 
20.0 
25.8 

20.0 

31.8 
31.9 
35.5 

30.8 

-  1.2 

•  2.6 

•  1.2 

65 
65 
68 
64 

9 
9 
8 
9 

•  11 

•  4 
-11 

•  9 

11 
11 
11 
11 

1019 

1021 

910 

1053 

0 
0 
0 
0 

6 
t 

5 
6 

22 
23 

20 
24 

1.24 

2,62 

4.74 
2,71 

-  1.44 

•  1.18 

•  1.18 

.70 

.74 

1.10 

,88 

9 

2 

10 

2 

7.6 

11.5 
5.5 

3 
5 
5 
3 

11. 
17 
17 
31. 

to 

9 

7 

2 
2 
2 
2 

0 
0 
2 

0 

DIVISION 

33.3 

.  2.6 

1.25 

•  1.18 

9.3 

ft    ft    ft 
EASTERN              04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

45.7 
51.9 
48.7 
46.2 

50.4 

20.8 
26.8 
25.1 
20.8 
26.3 

13.3 

39.4 
36,9 
33.5 

38.4 

•  1.1 

70 
69 
67 
70 
66 

9 
8 
9 
9 
23ft 

-  4 

•  4 
2 

•  9 

-  1 

11 
11 
11 
11 
31 

973 
788 
664 
967 
816 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

3 

7 
4 

26 
22 
23 
26 
22 

1 
1 
0 
2 

1 

1.17 
1.74 
1,99 
4,81 
4,25 

•   .61 

•  80 
1.45 
1.68 
1. 10 
1.62 

2 

10 
10 
19« 

10 

2.5 

4.5 
10.5 

4 
5 
2 

4 

10 
16 
18. 

18. 

6 
9 
8 
11 
8 

2 
2 

2 

2 
2 

0 

l 

l 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY 
JANUARY    1965 


Temperature 


No.  ol  Days 


Precipitation 


No.  of  Days 


DEMA 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  5E 
HEIDELBERG  LOCK  I* 
HYDEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 

middlesboro 

monticello 
mount  vernon 
pikEville 
somerset  1  n 

STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCE8URG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

DIVISION 


50.1 
47,8 

43.8 
49.9 

47.8 

47,7 
49.0 
SO.O 

44.9 
48.9 

49.6 
*T.2 
49.7 
47.8 
48.4 

46.2 

47. 6 
45,8 
S0.1 


24.7 
26. 2M 
20.4 
25.3 
23.8 

23.6 
24,6 
2S.3 

20.2 

25.6 

27,8 
25.5 
28.2 
24,4 
28.2 

20.8 
26.4 
21.3 
26.4 


•  1.4 


36.3 


(48 

847 

1012 

843 

896 

906 
928 
841 
997 
830 

811 
880 
801 
(87 

819 

969 

860 
968 
822 


3,66 
2,99 
3,47 
4,01 

4,58 

4,22 
3.92 
4,44 
4,35 

3,99 
5.1* 

3,87 

4,41 

4,09 
3,38 
3,44 

3.84 

4.00 


.10 

.73 
.82 

.50 


9.0 
10.8 
9.5 

10.5 

10.7 
8.0 
7.2 
7.5 


6.0 
9.4 
7.0 
9.0 


11.4 
5.0 
5.3 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   74»  0N  THE  8TH  AT  DEMA 

LOWEST  TEMPERATURE,    -l9«  0N  THE  31ST  AT  BONNIEVILLE  4  N 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   0  6.l8  INCHES  AT  HICKMAN  1  E 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   D  2#08  INCHES  AT  CECILIA 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   2.50  INCHES  ON  THE  9TH  AT  HICKMAN  1  E 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   15.3  INCHES  AT  CYNTHIANA 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  7  INCHES  ON  THE  17+  AT  IRVINGTON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13       14       IS 


25      26      27   ;   28      29      30 


aESTERN  0 

BARD.ELl  4  E 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

cose 
Dundee  •  ese 

DUNMOR 

ELKTON  2  s 

FOROS  FERRY  DAM  SO 

FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  •  N 
GREENVILLE  2  - 

HARTFORD  6  Na 
HENDERSON  7  SSW 

HtCKMAN  1  E 
M0PK1NSVILLE 
LOVELACEVILLE 
NAOISONVILLE  1  5E 
MTPtCLO 

NU«R*Y 
OLNEV 

OaENSBORO    2    ■ 
OaENSBORO   DAM   At 
PADUCAH   FAA   AIRPORT 

PADUCAH 

PARADIse  STEAM  PLANT 
PRINCETON 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  9 
RUSSELLVILLE 


'•12 
3.7) 
S.SS 

9.12 

S.09| 

2. «T 
3.A2 

'.01 


D  At*1 
S.«l| 
A.I 
3.63 


D  t.l 
6,61 


.91  .69 

.21  .69 

,09  1.00 

.93  .SI 

.»«  .19 


4.TJ 
6.6« 
2.99 
3.09 
3.59 

3..0 


CENTRAL 


02 


ADDISON  DAM  AS         / 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

6ARDSTONN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  A  N 
BOaLING  GREEN 
BOaLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFOROSVILLE 
BRORNSVILLE 

6URKESVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOa 
GLASGOa  »K»Y 
(LENDALE  1  E 

CREENSBURG 
GREENS8URG  1  S 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  «B  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOaN 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSH 
SCOTTSVILLE  2  Sa 

SHEPHEROSVILLE 
SUMMER  SHADE 
ROLF  CREEK  DAM 
aOOOBURY  LOCK  A 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  aB  AIRPORT 
CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIK  DAM 

FALMOUTH  S  »N« 
FARMERS  1  aNa 

FLEMINGSBURG 
FlEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  aATER  aORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

KEENE  1  SSa 

LA  GRANGE  2  NNa 

LANCASTER 

LEXINGTON  aB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  9 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  aATER  PLANT 
MIDBAY 

MOUNT  STERLING 
OaENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  t 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEM  LOCK  9 

VAN6UREN 


,09   ,70   ,07 


4.49] 

5  ».  11 

4.J2 


'.03 
0  2.09 

H 

3.91 

3.9« 
3.99 

t.ia 


4.7J 
3,09 


2.76 
2.21 
A, At 
A.SA 

4.91 
9.09 
3,79 
3,92 

A. 71 

D  3.11 
*, A3 
A, 20 
3.97 


D    3. AS 
3,43 

D  2.74 

3,37 


2.37 

2,9« 

2.77 

2,«; 


.17 
.12 


,AA   ,69   ,90 


.97   ,09   .92 


2,71  ,lt  ,90   .01 

2, AC  ,07  ,41 

3.00  .13  .10 

2.6!  ,36 


2.9A| 
3,6 
2.9 
3.2 

3,29 
2. At 

3.07 
2.90 
3.02 


1,36 
1. 09 
,63 


.5'   ,29   T 


.19 

.09 

,10   ,10 

.06   .13 

,22 


.22 

.03 


,06   ,02   .OB 


T 

.0. 

•  IB 

T 

.07 

.10 

.07 

.03 

.04 

.10 

.03 

,06 
.19 


:.i 


s  following  Station    index. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


- 

Day  of  Month 

Station 

H 

1  | 

2  | 

3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  [  9 

10  | 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17  1 

18 

19  |  20  |  21 

22   23 

24 

25 

26 

27 

28   29 

30 

31 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

2.62 

.22 

.74 

.22 

•  38 

.11 

.15 

.20 

T 

.02 

T 

.10 

.06 

7 

.16 

7 

.06 

T 

WAYNESBURG  7  NE 

4.74 

.12 

.42 

,41 

1.06 

1.30 

.21 

.62 

.17 

.03 

.04 

.04 

.49 

WILLIAM5T0WN  3  NW 

2.73 

.26 

,66 

.16 

.02 

.76 

.06 

.02 

T 

.02 

.20 

.01 

.19 

.16 

.03 

EASTERN             04 

ASHLAND 

3.17 

.06 

•  80 

.'3 

T 

.02   .43 

.30 

.17 

T 

.07 

T 

.02 

.02 

.09 

.22 

T 

.08 

.07 

.06 

T 

BARBOURVILLE 

3. 74 

.22 

.21 

.33 

1.43 

.64 

.12 

.51 

.23 

T 

.12 

.09 

T 

BAXTER 

3.99 

.16 

.32 

.25 

T 

1.60 

.40 

T 

.09 

.20 

T 

T 

.55 

.26 

T 

.06 

T 

BLAINE  2  w 

A. SI 

.15 

.40 

.27 

•  30 

1.30 

.32   7 

.02 

T 

1.30  T 

.13 

.29 

.10 

.29 

BuCKHORN 

».z« 

.10 

.31 

,40 

T     .40 

1.60 

•  30 

.13 

.27 

T 

T    T 

■  13 

.30 

T 

.09 

.20 

•  09 

BURDINE  2  NE 

3.95 

.35 

.40 

1,60 

•  45 

.23 

.30 

•  95 

.25 

CLAY  CITY  I  WNW 

3.36 

.32 

T 

1.27 

,73 

T 

.27 

.36 

.22 

T 

.17 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

2. 43 

.10 

.17 

.25 

•  34 

,64 

•  07 

T 

.14 

.02 

T 

■  04 

.13 

.06 

.07 

T 

CUMBERLAND 

A. 23 

.32 

.27 

T          .58 

1.62 

T 

.36 

.06 

,06 

.03 

.26 

.37 

.02 

.04 

.26 

7 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.69 

.55 

.40 

•  76 

1.13 

.43 

.13 

.24 

.09 

.12 

DEMA 

•  34 

.20 

.97 

1,23 

.02 

.10 

.13 

T 

.09 

.21 

. 

7 

DEWEY  DAM 

3.66 

.10 

.33 

.30 

T     .20 

1.43 

.37 

.10 

.05 

.02 

.10 

.16 

•  10 

.09 

.06 

.01 

ELKHORN  CITY 

3.69 

4.15 

.10 

.22 

.35 

1.36 

.32 

.13 

.33 

.12 

.18 

.35 

.19 

fourmile  ky  util  PARK 

.19 

.24 

.35 

1.73 

.61 

.06 

.61 

.26 

.21 

.09 

FREEBURN  2  Sw 

5.04 

.15 

.36 

.2^ 

.82 

1.63 

.78 

•  02 

.21 

.02 

T 

T 

.49 

.08 

7 

.09 

.14 

.01 

FRENCHBURG 

4.49 

.14 

.32 

.56 

1,20 

,73 

•  33 

•  10 

T 

.30 

•  13 

T 

.19 

T     T 

.29 

GRAYSON  1  SE 

2.99 

.16 

.34 

,46 

•  49 

,79 

.05 

T 

•  11 

T 

.03 

T 

.06 

.26 

.09 

•09 

.14 

HAZARD  WATER  WORKS 

-.IB 

.06 

.16 

.26 

,11 

1.62 

.76 

.14 

•  36 

.06 

.21 

.31 

.06 

.20 

•  03 

HEIDELBERG  LOCK  1*       R 

3.47 

.10 

.32 

.20 

,60 

1.40 

.20 

.23 

.15 

T 

T 

.10 

.03 

T 

.12 

HYOEN 

4.01 

.07 

.28 

.33 

,20 

1.27 

.96             T 

.20 

.34 

.01 

.18 

.29 

.06 

.19 

T 

JACKSON 

4.56 

.23 

.16 

.25 

.01   .53 

1.62 

■  32 

.26 

.92 

.OT 

.06 

.21 

.02 

.17 

•  11 

JEREMIAH 

2.63 

.07 

.20 

1.33 

.34 

.10 

.10 

.14 

.31 

LLOYD  GREENUP  DAM 

3.19 

•  08 

1.14 

.77 

•02   ,36 

.32 

.02 

.02 

.01 

T 

.01 

.06 

•  11 

.10 

.10 

.09 

LONDON  FAA  AP 

4.22 

.59 

.37 

T         1.21 

•  97 

.46 

.02 

T 

T 

.12 

.16 

T 

.01 

T    ,01 

•  IT 

LOUISA  2 

3.24 

.05 

.40 

.28 

T     .35 

1.37 

.20 

T 

.12 

.06 

T 

T 

.10 

T 

.09 

.02 

•  01 

.19 

•  02 

MANCHESTER  *  SE 

3.92 
3.66 

.36 

.2' 

1.74 

.63 

.10 

.26 

.02 

.10 

•  33 

.10 

.20 

MARTIN 

.21 

.25 

.10 

.23 

1.71 

•  34 

T 

.20 

T 

T 

•  23 

T 

.19 

.10 

MC  KEE 

4.44 

.10 

.34 

.36 

.73 

1.32 

.16 

.33 

.17 

T 

.23 

•  28 

7 

.14 

.20 

T 

MIDDLESBORO 

4.35 

.21 

.24 

.24 

2.31 

•  96 

.19 

•  12 

.45 

.22 

T 

.01 

t 

MONTICELLO 

3.99 

.43 

.03 

.54 

.64 

1.31 

.15 

.24 

.26 

.01 

T 

.11 

T 

MOUNT  VERNON 

3.14 

.32 

,47 

1.26 

1.34 

.06 

.98 

T 

.06 

.36 

.10 

.27 

ONEIDA 

3.95 

.06 

.27 

.32 

,49 

1.49 

.37 

.13 

.29 

.06 

•  28 

.22   .09 

PAINTSVILLE  1  S 

3.63 

.12 

.33 

,02        .35 

1.53 

.35 

•  11 

.03 

I 

.10 

•  10 

T 

.16 

•  19 

.04 

P1KEVILLE 

3.67 

.61 

.17 

1.03 

1.23 

.13 

T 

T 

.31 

.07 

.12 

.01 

.H 

RAVENNA  LOCK  12 

3.27 
3.66 

.11 

.02 

.23 

.88 

1.19 

T 

.03 

.19 

.06 

.03 

.06 

•  26 

.09 

.20 

SALYERSVILLE  2  SE 

.!3 

.38 

.34 

,34 

1.38 

.31 

.16 

.01 

.01 

.22 

.07 

.11 

.01 

SOMERSET  1  N 

D  4.41 

,46 

.30 

1,33 

1.06 

T 

D  .40 

.06 

.01 

T 

.11 

.1) 

STEARNS 

4.19 

,64 

7 

.45 

.43 

1.33 

.30 

.30 

.36 

.13 

T 

.19 

.06 

T1LF0RD 

3.70 

.11 

.10 

.22 

• 

1.62 

.71 

.93 

.22 

.11 

TOMAHAWK  1  WSW 

4.09 

.44 

.06 

.04 

•  34 

1.40 

.46 

.09 

.17 

.0! 

.10 

.13 

.16 

.19 

•  09 

.23 

T 

VANCEBURG 

3.31 

.6° 

.97 

.02 

T     .65 

.03 

T 

.03 

.03 

.02 

.26 

T 

.11 

T    .11 

.11 

WEST  LIBERTY 

3.44 

.07 

,48 

•  34 

.45 

1.34 

.11 

.07 

.10 

.10 

T 

.20 

.06 

.1! 

WILLIAMSBURG  2 

3.64 

.27 

.17 

.30 

1.63 

•  26 

.26 

.33 

.19 

•  29 

.08 

.01 

WILLOW  LOCK  13 

3.73 

..5 

,25 

.19 

.73 

1.27 

.20 

.23 

.14 

7 

.07 

.21 

.04 

•  11 

wing  Station     Indax. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY    1965 


Station 

Daj 

of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*   *   • 

WESTERN            01 

BARDWEll  *  E 

MAX 

MIN 

69 
43 

63 
41 

44 
31 

47 
20 

36 

30 

63 
39 

70 
47 

69 
39 

65 
28 

33 

23 

41 
19 

30 
24 

44 
28 

36 
22 

44 
26 

36 
13 

28 

6 

34 

14 

44 
15 

44 
30 

60 
24 

66 
37 

65 
52 

62 

37 

61 
33 

60 
33 

36 

20 

47 
28 

26 
12 

24 
9 

22 
-  2 

48.6 
27.1 

BEAVER  CAM 

MAX 

Mm 

67 
42 

65 

40 

45 

30 

46 

20 

51 

30 

60 
39 

67 
42 

68 
57 

65 
32 

35 

28 

41 

17 

51 
29 

45 
29 

36 

16 

49 
22 

42 

10 

23 
.  2 

26 
20 

38 
3 

40 
30 

54 
17 

65 
39 

65 
33 

64 
37 

61 
33 

59 
35 

37 
21 

46 
28 

29 
9 

22 

10 

19 
-12 

47.8 
26.0 

BENTON  2 

MAX 

Mm 

70 
43 

64 
34 

45 
31 

45 

19 

55 

29 

63 
39 

69 
49 

70 
61 

65 
26 

36 

27 

41 
18 

31 
24 

45 
29 

48 
20 

47 
26 

49 
14 

28 
3 

33 

15 

46 
11 

48 
28 

63 
22 

69 
35 

66 
SO 

70 
38 

64 
38 

61 
36 

41 
20 

51 
28 

31 
12 

25 

10 

25 
-  5 

51.2 

26.8 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

MAX 

Mm 

69 
44 

63 
35 

42 
28 

♦7 
25 

33 

36 

62 

40 

67 
53 

69 
40 

40 
28 

34 

24 

40 
20 

51 
31 

40 
24 

33 

19 

48 
21 

23 

11 

30 

4 

32 

16 

42 

14 

39 
24 

37 
23 

66 
48 

64 
31 

51 
37 

61 
35 

59 
28 

36 
22 

43 

15 

21 
9 

16 
2 

25 

•  4 

46.0 
25.9 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

Mm 

67 
41 

72 
46 

48 
31 

44 
18 

44 
24 

55 

36 

66 
40 

69 
34 

68 
30 

33 

17 

34 

16 

42 
IS 

52 

24 

46 

20 

39 

20 

46 
15 

19 

4 

30 
3 

33 

10 

46 

10 

48 
23 

63 
26 

72 
49 

66 
43 

44 
34 

65 
35 

56 
20 

41 
21 

50 
12 

25 
12 

20 
-  3 

48.7 
24,2 

GREENVILLE  2  w 

MAX 

Mm 

69 
42 

65 
42 

44 

30 

48 
22 

33 

27 

61 
39 

67 
41 

67 
39 

65 
32 

40 
26 

40 
17 

50 
29 

45 

31 

38 

19 

48 
25 

42 
14 

22 
.  3 

28 
21 

41 
6 

44 
31 

59 
21 

67 
41 

66 
56 

64 
39 

62 

34 

60 
36 

39 
21 

38 
29 

29 

10 

21 

10 

16 
-  9 

46,4 
27,0 

HENDERSON  T  SSW 

MAX 

Mm 

68 
42 

60 
38 

43 
29 

44 
24 

52 

31 

60 
39 

67 
43 

69 

60 

63 
28 

35 
25 

42 

17 

30 
32 

41 
29 

30 
16 

48 
23 

33 

11 

23 

.  1 

29 
19 

41 
3 

40 
30 

51 
19 

65 

41 

62 
35 

60 
34 

62 
33 

56 
32 

38 

20 

40 
20 

22 
5 

15 
3 

19 
-10 

46.1 
23.6 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

73 
44 

64 
41 

46 
32 

51 
23 

37 
34 

62 
42 

71 
48 

68 

57 

66 
29 

36 
19 

45 
19 

51 
25 

46 
32 

38 

23 

44 
27 

40 
11 

29 

6 

35 

24 

46 
18 

47 
34 

62 
27 

59 

42 

67 
43 

64 
37 

63 
32 

60 
32 

36 
24 

39 

24 

36 

10 

26 

12 

23 

1 

30.1 
28.1 

HOPKINSVILLE 

MAX 

Mm 

49 
37 

70 
47 

61 
29 

45 
25 

46 
27 

55 
32 

63 

41 

68 
49 

69 
34 

36 
28 

36 

17 

42 
17 

50 
26 

46 

20 

35 

21 

49 
15 

19 
1 

26 
1 

33 

10 

43 
11 

47 
27 

59 
28 

68 
46 

64 
44 

44 
34 

64 
34 

56 
20 

40 
21 

52 
12 

26 

12 

22 
-  3 

47.9 
24.6 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

TO 
43 

65 
40 

45 
31 

47 
23 

56 
32 

65 
40 

69 
49 

69 

60 

65 
28 

35 

25 

44 
17 

50 
25 

45 
29 

37 
21 

45 
26 

40 
15 

27 
5 

30 
23 

45 
13 

45 
32 

62 
24 

67 
41 

64 
32 

62 
36 

62 
32 

60 
35 

40 
20 

45 
30 

30 
12 

22 

9 

21 
-  5 

49,3 

27,6 

NADIS0NV1LLE  1  SE 

MAX 

Mm 

68 
42 

64 
39 

43 
30 

47 
21 

53 

30 

62 
39 

67 
42 

68 
60 

65 
30 

33 

26 

42 

19 

51 
30 

46 
31 

36 
19 

49 
22 

41 
12 

24 
1 

29 
22 

42 
9 

42 
33 

58 

20 

67 
38 

65 
56 

63 
38 

62 

34 

60 
33 

38 

22 

46 
26 

27 
8 

21 
9 

20 
-  5 

46,4 
27.1 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

69 
42 

62 
39 

46 

30 

47 
25 

52 
36 

62 
45 

67 

31 

67 
60 

65 
30 

33 

26 

40 
28 

50 
26 

47 
32 

38 

22 

45 
31 

36 

15 

30 

6 

34 
20 

43 
17 

47 
32 

63 
38 

68 
45 

67 
55 

63 
37 

63 
33 

60 
34 

40 
23 

49 
31 

31 
13 

25 

9 

23 

•  1 

49,5 

30.0 

MURRAY 

MAX 

Mm 

64 
41 

71 
57 

60 
32 

45 
23 

48 
23 

55 
39 

65 

45 

68 
59 

68 
33 

33 

27 

32 

18 

41 

18 

52 

32 

45 
22 

38 
25 

46 
15 

19 
5 

27 
11 

33 

16 

45 
19 

47 
26 

64 
34 

69 

48 

65 
42 

43 
33 

64 
35 

44 
21 

44 
21 

53 

14 

26 

12 

20 

0 

46.2 
27,3 

OWENSBORO  2  w 

MAX 

Mm 

68 

43 

64 

41 

47 
30 

45 
23 

51 
31 

62 

39 

66 
45 

69 
39 

65 
33 

36 
28 

41 
20 

50 
31 

45 
33 

33 

17 

48 
25 

40 
14 

22 

.  4 

28 

16 

37 
6 

40 
29 

52 
17 

62 
38 

61 
33 

60 
35 

62 

34 

56 
35 

37 
21 

42 
23 

29 

7 

19 

6 

17 
•11 

46.9 
26,5 

PADUCAH  faa  airport 

MAX 

Mm 

69 
4S 

61 
35 

44 
29 

45 
25 

54 
38 

63 
42 

68 
32 

67 
40 

40 
28 

34 
24 

41 
19 

30 
29 

41 
25 

36 
21 

45 
21 

21 
13 

29 

7 

33 

20 

43 
16 

45 
26 

62 
25 

66 
49 

64 

51 

51 
36 

61 
34 

58 
29 

39 

22 

43 

17 

23 
11 

17 
2 

26 
-  5 

46.4 
26.8 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

69 

42 

65 

39 

49 

30 

47 
24 

35 
33 

65 
41 

68 
52 

69 

61 

66 
28 

34 
26 

42 

20 

52 

27 

47 
31 

37 
21 

47 
29 

40 
14 

IT 

7 

32 

24 

44 
16 

45 
32 

61 
26 

68 
42 

65 
34 

64 
36 

63 
34 

61 
36 

40 
22 

45 
29 

30 

10 

22 

8 

21 
-  3 

69,7 
26.7 

PRINCETON 

MAX 

Mm 

70 
43 

65 

40 

47 
30 

47 
22 

55 

28 

62 
37 

67 
45 

67 
60 

65 
30 

35 

27 

40 
14 

50 
26 

45 

30 

37 
20 

47 
27 

40 
12 

27 
.  3 

32 

16 

42 
6 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

44 

31 

59 
21 

69 

45 

64 

57 

64 
38 

63 
33 

61 
35 

39 

20 

47 
29 

29 
9 

23 

8 

20 
-  6 

- 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

62 
39 

68 
49 

59 
31 

44 
22 

48 
24 

52 
31 

61 
39 

66 
53 

69 
36 

37 
29 

31 

21 

40 
22 

51 
31 

44 

20 

35 

20 

47 
17 

18 

1 

29 

4 

30 
8 

40 

11 

44 

20 

57 
21 

66 
49 

64 
47 

48 
35 

62 
35 

56 
23 

40 
24 

49 

11 

24 

11 

20 
-  7 

47.2 
25.1 

RUSSELLVILLE 

*   »   » 

MAX 

Mm 

68 

40 

69 
45 

60 
30 

45 
20 

54 

24 

55 

34 

62 
42 

66 
50 

69 
37 

41 
29 

31 
14 

40 

1* 

48 
29 

45 
20 

46 
22 

28 

■  1 

29 

6 

32 
9 

41 
12 

49 
16 

57 
27 

60 
42 

67 
43 

64 
43 

47 
35 

62 
39 

56 
22 

41 
25 

52 
13 

27 
12 

21 
-  5 

49.5 
25.5 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

60 
40 

60 
39 

43 
29 

47 
20 

46 
31 

56 
33 

62 
39 

65 
57 

64 

32 

34 
27 

39 

14 

48 
27 

44 
30 

33 

12 

47 
21 

42 
13 

20 
.  5 

26 
16 

35 

6 

41 
29 

50 
13 

63 
38 

61 
30 

59 
36 

58 
33 

56 
33 

34 
19 

42 
24 

25 

2 

20 
3 

16 

-  8 

45,1 
24,3 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCt. 

MAX 

Mm 

61 
41 

62 

47 

47 
29 

49 
17 

49 

30 

60 
35 

63 
35 

67 
59 

65 
34 

34 
27 

41 
12 

49 
27 

49 

30 

36 
12 

45 
21 

45 
14 

21 
.  5 

29 
16 

36 
5 

43 
32 

55 

14 

66 
35 

64 
55 

60 
37 

60 
34 

59 
33 

36 
19 

45 

30 

30 
8 

18 
5 

18 
-  8 

47,2 
25.2 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

49 
38 

60 
49 

59 

29 

42 
22 

43 
23 

48 
36 

33 

40 

55 

50 

62 

37 

46 
26 

37 
20 

42 
26 

44 
22 

39 

18 

27 

19 

41 
17 

16 
.  9 

24 

24 

0 

34 

0 

38 
19 

42 
23 

62 
36 

60 
41 

47 
34 

54 

34 

51 
21 

31 
23 

44 
8 

21 

7 

15 

-  7 

42,4 
23.5 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

64 

42 

58 

41 

44 

32 

48 
16 

32 

26 

60 
36 

62 
33 

69 
53 

63 
33 

34 
28 

40 
15 

49 
26 

44 
27 

37 
11 

48 
17 

42 
13 

21 

.10 

28 
11 

35 

.  1 

44 
28 

55 

14 

65 
32 

64 
37 

59 
38 

59 
36 

60 
34 

36 
20 

43 
20 

33 

11 

21 

9 

15 
-19 

46.8 
23.5 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

67 

44 

60 
36 

45 
29 

48 
23 

54 
30 

65 

40 

65 

47 

67 
36 

61 
33 

34 
23 

40 
17 

49 
25 

43 
28 

33 

20 

46 
23 

33 

10 

26 

.  4 

28 

10 

37 
5 

48 
26 

58 
21 

65 
34 

64 
38 

39 

38 

60 
34 

58 
31 

38 
23 

51 
22 

25 
14 

20 
0 

25 

-  8 

47.5 
25.4 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

54 
37 

62 

44 

46 
29 

43 

17 

30 
28 

52 
34 

60 
31 

60 
50 

70 
37 

40 

28 

33 

14 

36 
23 

43 
23 

45 
15 

36 
17 

46 
19 

21 

.10 

26 

7 

28 
2 

38 

19 

45 
15 

57 
30 

68 
53 

60 
47 

39 
37 

60 
40 

55 

15 

41 
23 

49 
11 

26 

10 

20 
-IB 

46.2 
23.3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

63 

42 

62 
42 

42 

28 

49 
22 

51 
32 

60 
38 

60 
38 

68 
52 

67 
33 

36 
26 

37 
16 

49 
25 

43 
32 

41 
15 

47 
20 

45 
13 

13 
.  5 

29 
13 

37 
6 

46 
30 

55 

18 

67 
36 

63 
55 

60 
39 

59 
35 

58 
36 

36 
20 

48 
25 

39 
10 

24 

8 

17 

-10 

47.5 
25.5 

CECILIA 

MAX 

Mm 

44 

43 

30 

23 

24 

31 

63 
37 

66 
56 

66 
33 

35 

28 

39 

17 

49 
26 

43 
27 

42 
22 

44 
31 

38 
14 

20 
.  3 

29 
16 

36 

4 

41 
26 

51 
16 

66 

38 

62 
55 

60 
37 

58 
36 

59 
35 

35 

20 

40 
25 

31 
10 

20 

7 

16 
-12 

44,4 
25.6 

CLERMONT  1  5SE 

MAX 

Mm 

62 
42 

61 
45 

45 
27 

48 
16 

50 
28 

58 
33 

63 
33 

66 
58 

65 
35 

35 

26 

40 
10 

48 
26 

48 
28 

41 
13 

48 
18 

47 
16 

19 
.  6 

26 

17 

34 

1 

43 
31 

52 
12 

65 
34 

65 

38 

62 
39 

56 
35 

59 
38 

39 

20 

45 
23 

39 
7 

22 

6 

21 
-12 

47,5 
24,5 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

64 
45 

62 
41 

42 

29 

50 
23 

53 

32 

61 
41 

63 
39 

69 
57 

63 
35 

35 

26 

36 

16 

50 
24 

42 
30 

35 

18 

47 
21 

43 
13 

16 

•  9 

27 
16 

38 
5 

44 
34 

57 
21 

65 

38 

62 
56 

58 
37 

59 
36 

58 
35 

36 
22 

51 
28 

34 
12 

23 

11 

22 

•  8 

47.3 
26,6 

GREENSBuRG 

MAX 

Mm 

50 
37 

65 
48 

61 

30 

45 
20 

50 
20 

52 

26 

61 

40 

62 
48 

70 

39 

57 
31 

35 
19 

36 
21 

51 
26 

45 
18 

34 
IT 

48 
23 

25 

a  5 

25 

•  5 

28 
3 

39 
3 

47 

18 

37 
21 

68 
32 

61 

48 

52 
38 

61 

40 

60 
24 

40 
23 

51 

14 

27 
13 

24 

-10 

48,0 
23.2 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

64 
42 

62 

40 

44 
28 

48 
20 

32 

33 

60 
36 

68 
39 

66 
56 

65 

32 

36 
27 

43 

14 

50 
29 

44 
33 

36 

13 

49 

45 

14 

21 

.  6 

28 
18 

35 

5 

43 
31 

53 
15 

65 

40 

62 

54 

64 
34 

59 
33 

58 

36 

36 
18 

44 
28 

32 

6 

20 
5 

18 
-  8 

47.4 
25,4 

LEITCHFlELD 

MAX 

Mm 

64 
43 

60 
40 

43 
29 

48 
25 

53 

32 

60 
40 

63 
43 

66 
35 

64 
33 

34 
27 

39 

20 

49 

30 

39 
33 

35 

17 

47 
24 

42 
12 

20 
.  2 

26 
17 

35 

8 

40 
30 

54 
22 

64 
42 

62 
56 

60 
37 

59 
35 

57 
34 

35 

20 

46 
25 

27 
9 

21 
9 

17 
-  6 

46.1 
27.1 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

60 
42 

60 
35 

44 
32 

47 
24 

51 
32 

56 

38 

64 
41 

66 
58 

64 
29 

36 
26 

42 
22 

50 
31 

43 
23 

30 
19 

48 
26 

32 
9 

22 

1 

25 
17 

39 

6 

40 
32 

50 
28 

65 

40 

62 

54 

60 
34 

60 
34 

61 
31 

36 

20 

43 
15 

16 

6 

17 
3 

16 
-  3 

45.4 
26.0 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

61 
43 

61 
36 

43 
28 

46 
21 

50 
30 

56 
34 

65 
36 

67 
59 

64 
31 

34 
22 

40 
16 

48 
29 

44 
25 

26 
15 

47 
25 

29 
8 

23 

1 

26 
13 

39 

4 

39 
21 

51 

13 

64 
36 

62 
52 

60 
35 

59 
35 

60 
31 

34 
21 

43 
13 

17 
6 

16 
2 

17 
-  5 

44.9 
23.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

64 
43 

64 
42 

45 
28 

49 
22 

32 

33 

59 
40 

63 
42 

69 
55 

63 

33 

34   36   49 
29   13   25 

See  Reference  N 

45 
33 

Dies  Fo 

39 
15 

Jowln 

48 
20 

3  Stall 

46   19 
13  .  6 

3D  Index 

28 

14 

37 
5 

47 
33 

56 

20 

65 
46 

62 
36 

61 
39 

60 
35 

60 
37 

38 

20 

50 
27 

43 
10 

25 

10 

18 
-10 

48.3 
26.3 

DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY  1965 


Station 

Dav 

of  Month 

4 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 
< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

55 
49 

65 

49 

59 
30 

46 
20 

48 
34 

52 
35 

63 

36 

64 
58 

67 
35 

47 
29 

35 

19 

40 
28 

49 
36 

48 
18 

35 

17 

46 
17 

14 
.  6 

28 

.  7 

29 

4 

38 

7 

40 
17 

36 
17 

66 
38 

63 

47 

54 
36 

60 
36 

57 
21 

40 
21 

50 
11 

29   18 

10-8 

47.6 
24.3 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 
MIN 

51 
37 

64 
50 

57 
29 

45 
21 

48 
22 

52 
35 

62 
41 

65 
52 

66 
35 

36 
28 

38 

19 

43 
21 

51 
32 

49 

16 

35 

16 

48 
15 

17 
.  5 

28 

-  1 

29 

6 

38 

10 

43 
17 

96 
18 

65 
49 

62 
42 

49 
35 

60 
37 

56 

20 

38 

20 

45 

9 

29   20 

8-9 

46.1 
23.4 

5COTTSVILLE  3  SSw 

MAX 

MIN 

66 
42 

64 
41 

41 

28 

49 
23 

54 

34 

60 
41 

65 
43 

69 
52 

60 
33 

37 
27 

38 
13 

48 
28 

48 
33 

40 
18 

47 
23 

42 
14 

20 
.  6 

28 
13 

39 

7 

45 

30 

57 
27 

66 
42 

65 

90 

97 

38 

60 
30 

55 

30 

38 
20 

53 

22 

47 
10 

24   22 
10  -  8 

48.3 
26,1 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

64 
44 

61 
41 

43 
28 

50 
21 

54 
31 

61 
39 

62 

38 

70 
55 

63 
35 

36 
29 

38 

18 

49 
25 

35 

30 

39 

18 

46 
29 

41 
14 

19 
•  11 

29 
13 

38 
3 

47 
29 

57 
21 

65 
36 

6) 

96 

58 
39 

60 
34 

60 
35 

38 
21 

51 

21 

96 
11 

29   21 

12  -10 

47,6 
26,1 

WOLF  CREEK  DAM 

«    •    • 

MAX 

MIN 

54 

40 

65 

48 

62 
31 

45 
18 

50 
23 

57 
31 

60 
31 

61 
55 

70 
42 

44 
32 

34 
26 

40 
26 

50 
27 

47 
20 

36 
17 

49 
24 

29 

0 

27 

4 

36 

7 

41 

14 

50 
22 

60 
29 

66 
36 

62 
49 

54 
39 

64 
40 

61 
24 

19 
20 

95 

18 

29   22 

15  .  2 

48,9 
26,0 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

59 
25 

58 
26 

50 
13 

59 

20 

53 
35 

56 
37 

58 
38 

68 
34 

67 
35 

35 

28 

32 

19 

46 

25 

46 
32 

39 

17 

46 
19 

49 
16 

18 
.  2 

28 

14 

37 

6 

43 

32 

53 
21 

65 

44 

62 

57 

59 
43 

58 
36 

57 
18 

39 
22 

40 
26 

19 

12 

21   19 
10  .  9 

46,9 
29,6 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

47 
38 

61 
39 

42 
31 

45 
19 

47 
27 

55 
31 

60 
31 

65 
39 

65 
34 

33 

28 

38 

17 

44 
28 

43 

30 

37 
12 

45 
21 

44 
12 

18 
.  2 

29 

11 

31 

4 

43 
28 

47 
12 

61 
33 

62 
49 

61 

41 

56 
34 

57 
36 

37 
19 

19 
22 

22 
3 

20   13 
6.3 

44,2 

24,4 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

52 
35 

59 

30 

40 

23 

45 
18 

44 
29 

54 
32 

63 
35 

65 

60 

62 
29 

35 

17 

39 

13 

44 
27 

38 

19 

26 

10 

37 

18 

20 

9 

20 
.  8 

24 

6 

33 

.  6 

36 

It 

46 

9 

62 
39 

62 
32 

58 
32 

36 
32 

57 

30 

31 

17 

16 
1 

12 
•  2 

14   13 

.1.9 

41,5 
19.7 

CYNTHIANA  2 

MAX 

MIN 

49 
28 

60 
38 

57 

30 

46 
22 

46 
22 

50 
22 

54 
27 

60 
37 

65 
35 

37 

29 

36 

7 

44 

10 

44 
27 

40 
15 

30 
16 

46 
17 

29 

.  8 

23 

.  8 

25 

0 

33 

6 

40 
13 

62 
14 

62 
35 

60 
47 

33 

34 

55 

36 

57 

20 

15 

20 

43 

.  6 

24   20 

0  .11 

44,9 
18.5 

DANVILLE 

MAX 

MIN 

48 
33 

60 
45 

60 
30 

41 
20 

46 
20 

51 

36 

55 

37 

60 
45 

67 
37 

38 

29 

33 

17 

S3 

19 

45 
31 

45 
16 

29 
16 

48 
17 

23 
.  3 

24 
•  2 

28 

7 

38 
8 

42 
21 

53 

24 

63 
42 

59 

47 

33 

35 

57 
37 

56 
22 

17 

20 

49 
11 

22   20 
9-7 

44,5 
21.2 

DIX  DAM 

MAX 
MDI 

59 

40 

60 
46 

46 
30 

46 
21 

51 
31 

56 
37 

56 
35 

66 
56 

66 
35 

36 
28 

34 

18 

47 

26 

47 
32 

40 
16 

48 
20 

47 
18 

46 
.  3 

24 
13 

32 
10 

40 
31 

52 

19 

62 

38 

62 

54 

59 
45 

56 
35 

57 
39 

40 
20 

44 
25 

40 

9 

21   17 
9-7 

47,1 
26,6 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

MIN 

42 

33 

59 

39 

42 
28 

45 
14 

45 

20 

52 
29 

56 
27 

65 
56 

64 
32 

37 

27 

37 

9 

43 

22 

40 
26 

31 

10 

44 
14 

42 

13 

15 
.15 

22 

9 

33 

•  6 

40 
27 

51 

10 

63 

27 

60 
48 

59 
38 

55 

33 

57 
34 

34 

19 

15 

20 

21 
-  6 

22   IB 

1  -14 

42.9 

20.1 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

MIN 

44 
37 

62 
40 

43 

32 

47 
16 

53 
22 

56 
32 

59 

30 

69 
96 

66 
35 

37 

30 

39 

8 

46 
23 

42 
27 

39 
18 

47 
16 

44 
19 

20 
.  1 

27 
12 

39 
2 

42 
28 

52 

15 

67 
28 

62 
90 

59 

46 

58 

35 

60 
38 

40 
24 

45 
20 

31 
8 

21   17 
12  .12 

46.2 
24.1 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

MIN 

44 
36 

57 
38 

39 
29 

44 

20 

48 
31 

50 
34 

57 
36 

63 

54 

63 
32 

33 

27 

33 
8 

41 
23 

40 
30 

34 

15 

44 
18 

40 
12 

14 
.  3 

24 

11 

32 
5 

38 

26 

47 
18 

62 
36 

60 
93 

56 

41 

54 
34 

37 
32 

36 

20 

40 
24 

24 

0 

18   12 

7-9 

42,1 
21,8 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

48 

34 

60 
42 

61 
31 

44 
20 

47 
20 

50 
27 

54 
33 

64 

36 

67 

38 

39 

28 

38 

16 

39 

16 

48 
23 

43 
18 

29 
15 

48 
19 

20 

0 

25 

.  3 

29 

6 

38 

6 

41 
14 

34 
14 

64 
29 

61 

47 

54 

36 

38 
38 

57 
22 

16 
22 

44 
3 

20   20 
4.7 

45,2 

21.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
40 

58 

32 

40 

27 

43 
22 

47 
31 

54 
35 

58 
38 

64 
56 

61 

30 

32 

17 

33 

7 

42 
29 

39 
23 

26 
15 

45 
20 

37 

7 

17 
.  3 

23 

17 

33 
5 

36 
19 

46 
17 

60 
39 

98 

94 

56 
34 

39 

33 

54 
30 

31 

20 

42 
16 

16 
9 

16   19 

-  1  -10 

41,7 
22,6 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

54 

31 

59 
35 

59 
32 

44 

20 

49 
20 

51 
24 

55 

27 

61 
32 

67 

38 

40 
28 

ST 

16 

37 
14 

45 
27 

42 
17 

29 
15 

47 
21 

22 
3 

25 

0 

28 
6 

38 

6 

42 
15 

32 
15 

66 
33 

61 
45 

37 
34 

57 
35 

59 
23 

15 

20 

41 

4 

20   22 

4.7 

63,2 

20,4 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

62 

38 

58 
43 

45 

30 

45 
20 

51 
32 

53 

34 

57 
33 

66 
34 

65 
33 

35 

28 

33 

10 

43 
24 

42 
29 

39 

17 

45 

18 

43 
16 

22 

.  1 

29 

12 

33 

7 

43 
21 

49 
17 

64 
33 

67 
33 

58 
47 

59 

34 

98 

41 

42 
22 

44 
21 

34 

7 

20   17 
9-7 

49,6 
25,1 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

46 
36 

55 
39 

42 

28 

46 

14 

45 
20 

56 

30 

59 
34 

69 
98 

64 
29 

35 

26 

39 

8 

42 
22 

40 
28 

97 

9 

46 
19 

43 
13 

17 
.12 

27 
13 

34 

•  6 

40 
28 

50 
T 

62 

28 

61 
43 

58 
38 

36 
33 

99 

19 

36 
16 

40 
18 

26 
•  9 

21   18 
1  '18 

43,9 
20,3 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

54 
33 

60 
46 

56 
29 

40 
22 

47 
24 

54 
33 

56 
38 

58 

46 

66 
38 

39 
29 

31 
16 

30 
17 

46 
28 

45 
16 

29 
16 

47 
21 

21 
.  3 

23 

3 

27 
5 

39 

10 

44 
21 

52 

30 

63 
49 

61 
45 

31 
33 

97 
19 

57 
22 

19 
22 

49 

10 

23   19 

10  .11 

44,4 
21,7 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

46 
33 

61 
41 

56 

30 

41 
23 

45 
23 

47 
31 

55 

36 

61 
44 

65 
35 

36 
27 

34 
13 

36 
13 

45 
26 

40 
16 

26 
13 

49 

18 

18 
.  5 

22 

.  3 

27 

5 

36 

6 

36 
17 

48 
13 

62 

41 

60 
47 

49 
33 

97 
96 

5b 
20 

14 
20 

42 
3 

17   18 

4  .11 

42,7 

20,9 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

47 
28 

62 

38 

61 
33 

42 

20 

47 

20 

46 
28 

54 
32 

64 
37 

65 
37 

38 
28 

37 
17 

40 
16 

46 
26 

40 
15 

26 

14 

41 
19 

21 
.  2 

26 

•  1 

27 

1 

37 

1 

38 
12 

49 
10 

62 

34 

62 
44 

32 

34 

98 

34 

59 
21 

16 
19 

38 
3 

18   19 

4.4 

43.6 

20.0 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

56 

40 

53 

43 

43 
28 

48 

22 

52 

31 

57 
38 

55 

39 

68 
90 

65 
32 

40 
27 

30 
13 

45 
21 

43 
33 

40 
13 

46 
19 

42 
19 

15 
6 

24 

12 

34 

8 

43 
29 

52 
23 

61 
39 

61 
93 

55 

40 

58 
35 

95 
33 

37 

21 

47 
21 

37 
11 

20   15 

9  -11 

49.1 
23.8 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

«    *    tt 

MAX 

Mm 

46 
32 

58 
35 

55 
29 

40 
22 

43 
24 

44 
32 

52 
35 

61 

38 

64 
33 

36 

29 

34 

14 

36 
13 

42 
26 

38 
12 

26 

10 

43 
16 

18 
.  5 

22 
•  3 

25 

4 

33 

7 

38 
19 

49 
21 

60 
43 

59 
46 

51 
31 

51 
31 

55 

18 

14 

18 

37 

0 

19   19 

0.9 

41.5 
20.0 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

49 
27 

56 
35 

59 
32 

42 

19 

45 
20 

54 

22 

92 

26 

*1 
32 

70 
40 

97 
30 

48 
13 

35 

18 

44 
25 

45 
18 

29 
17 

43 
21 

30 
6 

24 

6 

28 

1 

37 
3 

44 
16 

92 

18 

66 
29 

56 
46 

53 

36 

55 

34 

62 
25 

36 
18 

49 

7 

21   20 
10  •  4 

45,7 
20.8 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

61 
42 

59 

41 

58 
32 

51 

17 

61 
23 

56 
37 

57 
30 

69 
34 

66 
42 

98 
31 

40 
28 

50 
27 

50 
29 

45 

21 

47 
17 

45 
30 

33 

4 

30 
13 

40 

4 

51 

17 

55 

18 

64 
26 

63 

45 

60 
44 

60 
40 

60 
40 

58 
27 

52 

18 

90 
22 

28   28 
17  -  4 

91,9 
26,8 

BAXTER 

MAX 

Mm 

54 
31 

60 
41 

61 
32 

42 
19 

51 

19 

54 
25 

59 
36 

58 

36 

67 
52 

61 
34 

36 
24 

44 

22 

48 
27 

46 
21 

36 

19 

44 
22 

35 

9 

25 

9 

29 

10 

37 
11 

51 

19 

59 

22 

63 
26 

61 

49 

61 
39 

60 
36 

65 
29 

36 
16 

49 
17 

33   26 

24    2 

48,7 
29,1 

BLAINE  2  W 

MAX 

Mm 

51 
30 

58 
35 

60 
32 

42 
15 

46 
14 

54 
20 

55 

25 

60 
26 

70 
55 

56 

30 

32 

18 

30 
20 

42 
23 

49 
21 

33 

14 

48 

19 

32 

0 

22 

2 

29 
5 

40 
5 

46 
15 

95 
14 

65 
29 

58 
43 

33 

36 

58 
35 

62 

27 

33 
23 

45 

16 

25   28 
12  -  9 

46.2 
20,8 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

55 

41 

60 
46 

53 

30 

54 
15 

63 
22 

60 
34 

57 
27 

66 
43 

63 
39 

40 
30 

40 
23 

50 
27 

46 
25 

49 
34 

41 

25 

40 
22 

30 

7 

23 

14 

40 
6 

61 
26 

55 
26 

63 

24 

62 

27 

63 

44 

66 
33 

65 
44 

47 
27 

31 
14 

19 
26 

32   28 
18  •  1 

50,6 
26,1 

DEMA 

MAX 

Mm 

60 
32 

63 
43 

52 

33 

42 

10 

40 
13 

55 
29 

62 

30 

74 
44 

66 
31 

38 
38 

43 
29 

47 
24 

47 
28 

44 
23 

50 
22 

37 
11 

26 

5 

31 

14 

43 

8 

42 
15 

57 
22 

69 
28 

96 
36 

56 
46 

60 
35 

66 
42 

56 
28 

47 
14 

49 
21 

10   25 
15  .  5 

90,1 
24,7 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

52 

35 

63 

40 

63 
34 

42 

20 

47 
21 

50 
36 

50 

30 

60 
34 

70 
54 

95 

33 

39 

28 

34 

21 

46 
26 

46 
20 

32 

15 

50 
19 

32 
9 

25 

10 

30 
10 

45 
12 

49 
16 

54 
25 

66 

40 

37 

45 

62 
39 

60 
34 

65 
30 

37 
16 

49 
21 

13   23 

13 

47,8 
26.2 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

48 
30 

59 
35 

60 
32 

39 
16 

44 
16 

54 
25 

51 
26 

60 
30 

69 
39 

39 
29 

32 

9 

30 
9 

40 
24 

43 
19 

27 
15 

42 
21 

25 

4 

25 

4 

26 
6 

39 
6 

43 

15 

52 
15 

64 
29 

57 
47 

55 
35 

56 
35 

60 
25 

14 
24 

44 
8 

19   23 

8-4 

49.6 

20.4 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

57 
39 

62 

40 

56 
3? 

48 
16 

55 
23 

57 
32 

58 
29 

68 
56 

68 

38 

39 
31 

34 

24 

47 
25 

47 
27 

45 
17 

49 

16 

47 
22 

26 

5 

29 

16 

36 
3 

47 
20 

55 

14 

67 
25 

65 
59 

60 

43 

59 
38 

62 
33 

56 
25 

49 
16 

49 
11 

27   22 
15  -10 

49.9 
25,1 

MYDEN 

MAX 

Mm 

53 
33 

58 
41 

6  0 

32 

42 
18 

50 
18 

54 
24 

58 
30 

56 
31 

68 
43 

35 

34 

39 

30 

41 

28 

49 
28 

46 
23 

34 
16 

47 
17 

33 

6 

25 

8 

30 
9 

39 

9 

46 
18 

35 

17 

64 
26 

59 
42 

57 
38 

60 
18 

63 
28 

36 
17 

49 
21 

11   26 
17  .  3 

47,8 
23.6 

JACKSON 

MAX 

Mm 

52 

34 

60 
40 

62 

34 

44 
18 

50 
18 

55 
24 

57 
30 

60 
31 

71 

49 

55 

34 

39 

29 

33 
23 

47 
27 

43 
23 

33 

17 

49 
19 

34 
8 

24 
5 

30 
5 

41 

4 

48 
18 

96 

18 

68 
28 

64 
47 

52 

39 

58 
36 

62 
26 

16 
20 

48 
20 

23 

15 

26 
-  6 

47.7 
23.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JANUARY  1965 

Station 

Day 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

min 

56 
42 

se 

39 

41 
25 

47 
19 

53 

27 

56 
34 

55 

11 

67 
32 

62 
36 

36 

30 

36 
19 

47 
26 

44 
30 

31 

19 

46 
17 

38 

9 

19 
.  1 

25 
18 

34 
3 

44 
22 

33 

16 

62 
31 

61 
53 

58 
39 

57 
38 

60 
34 

34 
22 

49 
22 

30 
19 

20 
1 

IT 
•  9 

45.0 
24,6 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

Mm 

56 
42 

62 

44 

53 
31 

53 

16 

56 
23 

59 
35 

57 
28 

71 
64 

67 
39 

40 
30 

37 
28 

50 
24 

45 

27 

43 

18 

48 
14 

45 
22 

23 

2 

31 
16 

40 
5 

50 
16 

58 

15 

67 
26 

63 

46 

60 
44 

59 
39 

62 
38 

46 
26 

50 
16 

49 
21 

30 

16 

21 
•  8 

50.0 
25.3 

MC  KEE 

MAX 

Mm 

47 
32 

58 

44 

56 
26 

45 
14 

66 
14 

52 

24 

56 
26 

36 

30 

68 
44 

44 
32 

36 
16 

31 

20 

48 
25 

44 
16 

34 
14 

47 
18 

S3 

0 

23 

26 
1 

36 
1 

45 
12 

55 

12 

64 
25 

59 
49 

50 
36 

58 
38 

56 
23 

28 
15 

45 
14 

26 

13 

21 
-14 

44.9 
20,2 

MIODIESBORO 

MAX 

Mm 

56 
3* 

58 

43 

60 
32 

43 
17 

31 
17 

37 

26 

59 

30 

55 
33 

66 
33 

60 
37 

36 

27 

46 
23 

49 
23 

30 
25 

37 

20 

45 
23 

35 

8 

25 

31 

9 

36 
9 

53 

20 

54 
23 

61 
26 

59 
53 

60 
39 

56 
39 

66 
26 

37 
18 

53 
27 

36 
23 

23 
2 

46.9 
23,6 

HONTICELLO 

MAX 

Mm 

65 

45 

62 

45 

45 
29 

52 

20 

56 
32 

58 

40 

58 

36 

70 
53 

65 

37 

37 

30 

39 
23 

31 
25 

47 
32 

40 
20 

30 
19 

42 
16 

21 

.  2 

31 
15 

44 
6 

50 
32 

59 

20 

66 
39 

60 

57 

60 
40 

62 
38 

60 

40 

40 
23 

53 
21 

45 

19 

26 

14 

23 

-  3 

49,6 
27,8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

58 
40 

58 

45 

45 

29 

51 

16 

51 
33 

58 
35 

53 

34 

69 

31 

67 
34 

36 

28 

33 

19 

48 
24 

46 
30 

47 
19 

47 
IS 

43 

16 

16 
.  4 

27 
13 

37 
6 

45 
31 

55 

15 

66 

37 

58 
55 

58 
41 

60 
35 

58 
39 

39 
22 

48 
24 

44 
12 

23 

10 

18 
-  9 

47,2 
25,3 

P1KEVILLE 

MAX 

Mm 

53 

39 

64 
42 

50 
32 

49 
21 

56 

26 

58 
35 

60 
29 

73 

47 

63 

30 

40 
32 

38 

30 

49 
27 

48 

30 

43 
23 

30 
20 

39 

22 

25 

12 

32 

18 

42 

17 

32 
28 

60 
20 

71 
28 

60 
41 

57 
48 

62 

40 

47 
38 

46 

30 

53 

20 

46 
27 

30 
16 

24 

4 

49,7 
28,2 

SOMERSET  1  N 

MAX 

Mm 

39 
43 

60 
44 

55 

28 

50 
21 

55 

29 

58 

38 

56 
31 

68 
53 

63 
34 

37 
29 

33 

16 

48 

23 

45 
28 

40 
17 

41 

16 

43 
10 

20 
.  5 

29 

11 

38 

1 

46 
29 

54 
15 

64 
31 

59 
45 

56 
39 

60 
36 

56 
39 

41 

15 

50 
22 

45 
IS 

25 

12 

18 
-14 

47,8 
24,4 

STEARNS 

MAX 

Mm 

53 
35 

61 

48 

58 

28 

42 
21 

52 
25 

56 
34 

56 
38 

37 
50 

66 
35 

56 

30 

31 
26 

48 
27 

32 

33 

54 

36 

38 

19 

45 
28 

44 
2 

23 

10 

27 

7 

39 
25 

49 
23 

55 

25 

60 
35 

58 
42 

47 
35 

56 
39 

57 
45 

59 
22 

51 
21 

29 

14 

20 
-  3 

48,4 
28,2 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

Mm 

49 
32 

62 
36 

63 

30 

41 
14 

44 

14 

43 
19 

35 

23 

61 

26 

70 
52 

55 

33 

34 

25 

33 

IS 

40 
20 

45 

18 

32 

13 

48 
25 

33 

4 

24 
11 

31 
5 

38 

7 

49 
13 

54 
13 

67 
23 

51 
41 

55 

37 

57 
31 

64 
29 

36 
13 

47 
17 

26 
12 

25 

-  9 

46,2 
20,8 

VANCEBURS 

MAX 

Mm 

49 
37 

31 
42 

30 
34 

49 

20 

54 
28 

54 
35 

39 
32 

69 
39 

67 
38 

41 
38 

42 
16 

32 

33 

31 

42 

46 

29 

33 

27 

50 
2 

25 

10 

26 

20 

38 
3 

45 
33 

34 
23 

64 
32 

62 
39 

57 
37 

57 
36 

60 
35 

42 
22 

42 

18 

28 
-  1 

19 
9 

20 
-10 

47,6 
26,4 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

50 
34 

60 
38 

62 
30 

41 
15 

45 
16 

53 

21 

54 
26 

60 
29 

68 
55 

36 

31 

33 

19 

32 

19 

44 
25 

45 

21 

30 
14 

48 
21 

32 

2 

24 

27 
8 

37 

7 

44 

14 

52 

15 

65 
26 

60 
45 

51 
36 

57 
36 

61 
27 

34 
16 

45 
12 

25 

11 

24 
-  9 

45,8 
21.3 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

57 
35 

62 

44 

63 

30 

44 
20 

53 

20 

57 
26 

59 
33 

61 
47 

71 
59 

60 
34 

35 

29 

43 
25 

50 
25 

51 

23 

36 
19 

47 
27 

38 

5 

26 

30 
10 

43 
11 

32 

19 

58 
19 

64 
37 

63 
51 

53 

40 

61 
40 

64 
27 

40 
21 

55 
25 

35 

12 

22 

0 

50,1 
26,4 

SUPPLEMENTAL    DATA 


KENTUCKY 
JANUARY    1965 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

C 

3 

+> 

Station 

c  0 

CS  -H 

a 

§  i 

_  s 

EAST 

ERN  STA 

WARD  T 

I  ME 

Oi 

01 
01 

« 

l'-' 

|  »2 

3  : 
CO  u 

«  a 

iH  0) 

01  CO 
K 

3 
• 

i 

£    o 

u.  a 

gj  o  o 

5  Js 

II 

1  AM 

7  AM 

1  PM 

7  PM 

« 
o 

O 
jf 

3 

■* 
1 
o 

1 

o 

en 

h 

CM  9 

0 

1  ai 

E  8  .9 

<  ■S  s 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

25 

3.6 

10.2 

29++ 

26 

26 

75 

81 

67 

67 

4 

6 

6 

2 

0 

0 

18 

- 

7.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

20 

4.7 

11.2 

30++ 

22 

26 

74 

79 

68 

70 

6 

5 

5 

1 

1 

0 

18 

- 

6.7 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

25 

2.4 

9.3 

30 

N 

16 

78 

82 

72 

68 

4 

4 

6 

2 

0 

0 

16 

48 

7.1 

Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
JANUARY    1965 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft   •   « 

WESTERN            01 

BEAVER  DIM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

2 

1 

3 

s 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

1.3 

2 

1 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

3.0 

3 

2 

H0PKINSV1LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
I 

T 
1 

2.5 
3 

3.0 
3 

. 

. 

. 

2.0 

2 

2 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

T 

T 

1.8 
2 

0.7 
2 

1 

T 

T 

0.3 
T 

T 

0WENSB0R0  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

4.0 

4 

4 

4 

4 

1 

T 

T 

3.0 

3 

3 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

T 

O.ft 

T 
1 

1.0 

1.0 

2 

1 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

. 

. 

- 

- 

Z 

. 

•    •    ft 

CENTRAL            02 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

. 

3.0 
5 

4 

0.9 

4 

3 

T 

0.5 

4.0 

ft 

4 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

T 

0.4 

4 

4 

4 

3 

1 

1.0 

1 

1.0 

2 

1 

CAMP8ELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

T 

T 

3.8 
3 

0.5 

4 

T 
3 

2 

1 

T 

3.3 

3 

9 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

T 

T 

T.O 

7 

7 

4 

2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

4.0 

4 

4 

LOUISVILLE  MB  AP 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 
WTR  EQUJV 

o.» 

2.0 
2 
.2 

1 

0.1 

5.4 

3 
.3 

4 
.5 

T 

3 
.5 

3 

.4 

2 
.3 

T 

T 

T 

1.1 

1.4 
1 

1.4 
4 
.2 

2 
.1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

2.6 

2 

0.2 
2 

2 

2 

T 

1.4 

3 

9 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

4.9 

5 

4 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

i 

4.0 

4 

4 

3 

1 

2.0 

2 

2 

ft    ft    ft 

BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

4.0 

4 

0.9 
3 

0.9 

3 

T 
2 

T 

T 

3.9 

4 

3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0.7 
1 

T 

T 

T 

2.3 

T 

2.3 

4 
.4 

T 

5 
.4 

0.9 
ft 
.ft 

3 
.9 

3 
.ft 

2 
.3 

T 

T 

T 

2.2 

T 

0.2 
2 
.2 

0.9 
9 

.2 

3 
.2 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

» 

0.3 

2 

1 

T 

1.5 
2 

4.4 
9 

4 

0.2 

ft 

2 

T 

T 

3.3 

2 

1.1 

9 

2 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

1.0 
1 

T 

4.0 

4 

2.0 
9 

4 

1.0 

ft 

4 

2 

T 

3.9 

4 

3 

FARMERS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1.6 

3 

1 

T 

2.3 
2 

1.7 

4 

2 

1.9 

3 

T 

T 

0.1 
1 

4,0 

4 

2 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.* 

2 
.3 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

4.3 
3 
•  2 

T 

4 
.3 

0.3 
3 
.3 

T 

3 
.3 

2 
.ft 

2 
.4 

T 

T 

0.6 

1.4 

T 

1.3 

3 
.1 

2 
•  2 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I  .* 

- 

- 

- 

2 

1 

WILLIAMSTOWN  3  Nw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 

1.9 
2 

Z 

0.9 

2 

1 

T 

2.0 
2 

0.9 

3 

3 

ft    ft    ft 

EASTERN            Oft 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

4.0 

4 

1.0 
3 

1.0 

ft 

0.9 
1 

T 

0.3 
T 

3.0 

2 

T 
1 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2 

T 

2.0 

2 

1.0 
3 

T 

2 

T 

T 

T 
T 

9.0 

I 

T 

3 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

1.0 
1 

3.6 

4 

3 

1.0 

4 

T 

T 

T 

2.0 
2 

0,9 
3 

HEtOELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 
2 

2.9 

1 

1 

0.5 
1 

2.9 
3 

0.5 

3 

0.9 
2 

T 

T 

T 

3.0 

2 

2 

LONDON  FAA  AP 

5N0WFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

5.0 
2 

0.2 

5 

T 

5 

T 

4 

3 

1 

T 

T 

0.3 

0.3 

2 

2 

MIODLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

. 

• 

- 

* 

• 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
3 

2 

. 

. 

2.0 

2 

•• 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

1.9 

2 

T 

2 

T 

2 

T 

2.9 

2 

2 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

4.0 

4 

3 

» 

• 

- 

4,9 
3 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


,_, 

U 

OBSERVATION 

b 

z 

U 

u 

Z 

o 

TIME  AND 

z 

0 

9 

p 

TABLES 

STATION 

a 

§ 

COUNTY 

< 

E 

0 

3 

OBSERVER 

§ 

5 

c 

3 

z 

0 

i 

1 

1 

i 

a 

is 

ADC 1  SON  DAM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

i 

37  55 

86  34 

sec 

ft 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

00ft 

CLINTON 

; 

36  45 

85  08 

IOOC 

7/ 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

nss 

a; 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

70C 

6F 

6f 

LEE  S.  HAHERSLEY 

02  5  A 

04 

38  27 

82  36 

53! 

7* 

ASMLANO  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 

Die: 

36  52 

S3  32 

99S 

9f 

c 

FELTON  W  PATTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCM 

0397 

02 

NELSON 

i 

37  48 

85  28 

631 

51 

ST 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDwELL  4  E 

OAOi 

CARLISLE 

6 

36  52 

BB  57 

323 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422 

3 

36  54 

B6  08 

590 

80 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

Q< 

2 

36  51 

63  20 

1164 

c 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0*90 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6F 

6F 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

OMS 

01 

MARSHALL 

% 

36  51 

SB  20 

305 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

4 

37  34 

B4  18 

1070 

5P 

5f 

C  H 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0624 

03 

MADISON 

4 

37  34 

84  18 

992 

It 

MRS.  GAYLE  D.  DALE 

BLAINE  2  - 

0752 

04 

LAWRENCE 

1 

38  02 

82  52 

720 

7A 

It 

RAYMOND  1S0N 

BONNIEVILLE  *  N 

0894 

02 

3 

37  26 

85  54 

730 

5P 

5P 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

02 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0109 

02|  WARREN 

2 

36  58 

06  26 

MID 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRAOFORDSVILLE 

09,: 

02|  MARION 

37  29 

85  09 

675 

9* 

9* 

DR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

2 

37  12 

86  16 

557 

It 

MRS.  TEMPIE  LOU  SMITH 

BUCKHOflN 

10  80 

04 

PERRY 

37  n 

S3  23 

936 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROINE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

1 

37  13 

82  35 

1643 

%l 

c 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESV1LLE 

02 

CUMBERLAND 

36  47 

83  22 

603 

It 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

01 

TRIGG 

J 

36  46 

87  38 

384 

It 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

02 

TAYLOR 

3 

37  20 

85  21 

771 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVlLLE 

1294 

GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

600 

74 

G.  V*  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

13*.? 

02 

CARROLL 

4 

39  41 

85  11 

480 

7* 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

L4QC 

02 

HARDIN 

8 

37  40 

85  57 

734 

(,p 

6P 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAr  CITY  1  WNW 

1576 

04 

POWELL 

4 

37  52 

83  56 

712 

It 

JOEL  W.  MOUNT! 

CLERMONT  1  sse 

1611 

02 

BULLITT 

8 

37  55 

BS  40 

540 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

z 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

490 

MRS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

ESTILL 

84  06 

611 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'COVINGTON  W8  AIRPORT 

1655 

03 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MIC 

U.S.  WEATHER  autiEALl 

CROFTON  B  ENE 

193: 

CHRISTIAN 

3 

37  OS 

87  21 

750 

z 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

CUMBERLAND 

04 

2 

36  58 

82  59 

1463 

6P 

6P 

C.  C.  WH1TEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

04 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

SP 

KY.  OEPT.  OF  CONS. 

CYNTHlANA 
CYNTHlANA  2 

1996 
2003 

02 

HARRISON 
HARRISON 

5 

38  23 
38  23 

84  18 

84  IT 

684 

719 

BA 

71 

H 

MARSHALL  HILL 

KY.  CAROINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

03 

BOYLE 

4 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COL01R0N 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

1 

37  48 

B2  32 

770 

C 

MRS.  EVA  H.  DAVIS 

DEMA 

2139 

04 

FLOYD 

1 

37  25 

62  46 

850 

5P 

5P 

c 

ISHMAEL  HOPKINS.  JR 

DEwEy  OAM 

2160 

FLOYO 

37  45 

82  47 

653 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Dl X  DAM 

2214 

03 

MERCER 

37  48 

B70 

PHILLIP  0.  TMACKER 

DUNDEE  4  ESE 

235B 

01 

3 

37  33 

86  43 

431 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

MRS  DALMAS  GIVENS 

OYER 

2391 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

86  13 

793 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

02 

METCALFE 

37  00 

85  37 

86  5 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZaBETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2523 

04 

PIKE 

i 

37  IB 

62  21 

BOC 

7A 

EOMOND  0.  BENNETT 

ELKTOH  2  S 

2948 

01 

2 

36  47 

87  10 

620 

6A 

S.  RICHARO  ANDERSON 

FAL10UTH  5  WNW 

2775 

5 

3B  43 

64  25 

715 

6P 

7* 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

03 

6ATH 

5 

38  09 

83  33 

662 

61 

7A 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2903 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  43 

856 

7A 

FLE^INGSBURG  2 

:  =  o9 

FLEMING 

3B  25 

S3  45 

920 

6P 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOROS  FERRY  OAM  50 

01 

CRITTENDEN 

7 

37  28 

68  06 

356 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

300% 

04  SELL 

2 

36  47 

83  45 

1005 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRAtKFORT  LOCK  A 

30  2  9 

03 

FRANKLIN 

* 

38  14 

84  52 

604 

7fl 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

01 

SIMPSON 

3 

36  43 

B6  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

3046 

04 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052 

04 

MENIFEE 

S 

37  37 

83  39 

8A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

MONROE 

3 

36  38 

85  48 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

38  12 

84  33 

686 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMSLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

02 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  W'.ii 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

808 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENOALE  I  E 

3  2  52 

02 

HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

:i 

TRIGG 

2 

36  54 

88  00 

400 

BA 

BA 

T  V  A 

GRAYSON  I  SE 

3392 

04 

CARTER 

7 

38  19 

82  56 

900 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

02 

GREEN 

3 

37  15 

65  30 

630 

7/ 

7i 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  s 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

610 

BA 

KENNETH  L.  WILKINSON 

GREENVILLE  2  W 

3451 

CI 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

5F 

SP 

C.  R.  LOVELL 

HARTFORD  6  NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

63  12 

869 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1  <. 

37*1 

04 

LEE 

" 

37  33 

83  46 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

37  45 

6J 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

01 

CHRISTIAN 

' 

36  44 

87  34 

512 

C 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  £ 

3816 

01 

FULTON 

6 

36  34 

B9  10 

375 

5F 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3B37 

0  3 

JESSAMINE 

37  49 

544 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist, 
Lexington,   Kentucky    40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporatit 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  658  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are 


:/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Sc 


n  inches  and  wind 
>  of  degrees. 


>r.   University  of  Kentucky, 
niles.     Monthly  degree  day  totals 


CffljftjBRVATiON  time        The  Station  bides  she..'.-,  obsi  rvation  times  Ea  local  standard  time,     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,  C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  i 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  i 
sleet,  and  ice. 


i  the  "Seasonal  Snowfall"  table 


..  ude 


ents  are  taken  from  differ' 


>  of  snow  on  ground  include 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  iss 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annua)    issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTER5  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Static 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  •    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


i  of  this  bulletin. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ssing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  static 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month, 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitatic 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  se 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


a  lues 


i  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
ecording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


i  of  data  in  any  month  indicate 


vfall  and/o 


G      "Soil  Temperature"  table. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,     Omiss 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means   variable. 

;  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howe 


nd  in  that  month. 


r  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


eived  too  late  to  be  i 


#       Thermometers  s 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  c 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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KENTUCKY  -  FEBRUARY  1965 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


The  snowy  weather  of  January  continued  in 
February  as  snow  on  the  1st,  varying  from 
1/2  to  6  inches,  fell  on  snow  already  on  the 
ground  over  most  of  Kentucky.  The  snow,  together 
with  low  temperatures  accompanying  and  following 
it,  was  responsible  for  hazardous  roads  and 
the  closing  of  a  number  of  schools.  The  coldest 
weather  of  the  month  occurred  during  the  first 
four  days  as  maximum  readings  remained  below 
freezing.  Minimums  dropped  to  below  zero  in 
a  number  of  locations  on  one  or  more  days 
from  the  2d  through  the  5th,  and  on  several 
of  these  days  minimums  at  some  locations 
dropped  to  10°  to  17°  below  zero.  The  low 
temperatures  caused  running  ice  to  form  in 
the  Ohio  River  all  the  way  from  Pittsburgh 
to  Louisville. 

Highest  temperatures  of  the  month,  in  the  mid- 
sixties  to  midseventies  range,  were  observed 
over  the  State  on  one  or  more  of  the  dates,  9th, 
10th,  and  11th;  high  temperature  records  on  one 
or  more  of  these  dates  were  equalled  or  exceeded 
at  a  number  of  points. 

In  mid-month,  there  was  minor  flooding  lasting 
1  to  4  days  in  the  extreme  west  in  the  lowlands 
along  the  Ohio  River  in  Livingston,  McCracken, 
and  Ballard  Counties.  This  was  due  to  general 
rains  from  the  9th  through  the  1 2th. 

Preceded  by  freezing  rain  and  sleet,  snow  which 


fell  on  the  24th  and  25th  totaled  from  2  to  8 
inches  in  the  western  half  of  Kentucky,  and 
in  general  over  the  remainder  of  the  State 
was  variable  from  1  to  4  inches.  Schools  in 
about  half  of  the  State's  120  counties  were 
closed  and  numerous  roads  were  blocked.  Streets 
and  sidewalks  were  hazardous  and  numerous 
accidents  were  reported.  Air  travel  was  slowed. 
Driven  by  high  winds,  snow  accumulated  in 
drifts,  especially  deep  in  the  western  quarter 
of  Kentucky.  In  this  area,  drifts  were  from 
2  to  6  feet  deep,  and  in  several  locations  6-foot 
drifts  were  reported  to  be  the  deepest  since 
1918;  in  some  locations,  snow  accumulated  to  the 
greatest  February  depths  since  1951. 

An  electrical  storm  was  reported  to  have  ac- 
companied the  snow  on  the  night  of  the  24th  in 
Union  County  in  western  Kentucky,  killing  a 
number  of  livestock. 

For  the  month  as  a  whole,  snowfall  totaled 
much  above  long-period  averages  over  much 
of  the  west  and  near  to  above  average  in  most 
other  areas.  Precipitation,  measured  rainfall 
and  melted  snow  and  sleet,  varied  from  near 
to  above  average  in  the  west  and  north,  and 
was  generally  below  average  elsewhere.  Sun- 
shine for  the  month  as  a  whole  totaled  above 
average  over  much  of  the  State. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky  40506 
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72 

9 

-  8 

2 

766 

0 

3 

20 

1 

5.12 

2.35 

9 

9.0 

7 

26. 

3 

3 

2 

PAOUCAH 

49.9 

27.5 

38.7 

73 

9 

-  3 

2 

729 

0 

3 

20 

1 

4.76 

1.00 

1.77 

10 

12.5 

5 

3 

2 

PRINCETON  1  SE 

50.4 

26.9 

38.7 

-  1.1 

75 

9 

-  3 

2 

730 

0 

4 

19 

1 

4.16 

.18 

1.30 

11 

7.5 

5 

25 

T 

A 

1 

ROCHESTER  LOCK  3 

47.3 

24. 1M 

35. 7M 

74 

10 

-  4 

3 

805 

0 

5 

21 

4 

3.82 

1.42 

25 

4 

25 

4 

4 

2 

RUSSELLVILLE 

49.0 

24.4 

36.7 

-  2.2 

72 

10 

-  1 

3. 

786 

0 

3 

22 

3 

6.67 

2.35 

2.35 

25 

7 

5 

2 

DIVISION 

37.6 

-  2.1 

4.75 

.88 

9.3 

•    ft    » 
CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

47.5 

24.1 

35.8 

-   .6 

70 

9 

-  3 

2 

809 

0 

6 

21 

2 

4.34 

1.16 

1.25 

11 

5,2 

4 

1 

7 

4 

1 

8AROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

50.3 

25.0 

37.7 

72 

9 

-  5 

3 

761 

0 

5 

20 

2 

4.06 

1.05 

25 

4.8 

3 

25. 

8 

3 

1 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

45.9 

22.7 

34.3 

69 

12 

-  8 

2 

853 

0 

6 

21 

4 

5.73 

1.37 

26 

4.0 

4 

2 

7 

5 

3 

BONNIEVILLE  *  N 

49.4 

23.3 

36.4 

70 

9 

-13 

2 

794 

0 

5 

21 

2 

4.46 

1.24 

11 

4,5 

5 

2. 

8 

4 

1 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

49.5 

25.3 

37.4 

-  2.7 

73 

9 

-  6 

2 

768 

0 

4 

21 

2 

5.T5 

1.63 

2.06 

11 

8.0 

4 

2. 

7 

? 

2 

BRADFOROSVILLE 

46.8 

23,0 

34.9 

67 

12 

-14 

2 

837 

0 

6 

21 

2 

0  3.30 

1.44 

25 

4 

2 

6 

2 

1 

CAMPBELLSVILLE 

50.9 

26.0 

38.5 

69 

9 

-  7 

3 

736 

0 

5 

19 

2 

3,44 

.95 

25 

4.7 

3 

2. 

7 

3 

0 

CECILIA 

48.6 

24.9 

36.8 

-   .3 

70 

9 

-  8 

3 

784 

0 

5 

20 

2 

*,TT 

.91 

1.35 

11 

4.5 

5 

2. 

7 

4 

2 

CLERMONT  1  SSE 

50.1 

24.0 

37.1 

70 

10 

-  8 

2 

773 

0 

5 

20 

2 

4,58 

1.55 

25 

5,0 

8 

3 

2 

GLASGOW  WKAV 

50.1 

27.0 

38.6 

71 

9 

-  9 

2 

733 

0 

5 

18 

2 

5.00 

1.20 

24 

4.0 

4 

1 

8 

5 

1 

GREENSBURG 

48.4 

21.9 

35.2 

-  3,6 

71 

10 

-10 

1 

829 

0 

5 

22 

4 

4.03 

.06 

1.42 

25 

3.5 

5 

2 

6 

3 

2 

IRVINGTON 

48.8 

25.4 

37.1 

-  1.3 

70 

9 

-  4 

2 

776 

0 

6 

20 

2 

4.02 

.42 

1.08 

25 

5.2 

5 

1 

9 

4 

1 

LEITCHFIELD 

48.3 

27.1 

37.7 

-  1.3 

70 

9 

-  3 

2 

760 

0 

5 

18 

2 

4.56 

.57 

1.65 

25 

5.5 

4 

26. 

4 

4 

2 

LOUISVILLE 

48.0 

27.1 

37.6 

71 

9 

1 

3 

763 

0 

5 

W 

0 

4,36 

1.38 

11 

3,3 

3 

2. 

6 

3 

2 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

46.9 

24.9 

35.9 

.1 

70 

9 

1 

3. 

808 

0 

6 

21 

0 

4.67 

1.38 

1.49 

24 

3.9 

3 

2 

8 

3 

2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

51.3 

26.2 

38.8 

70 

9 

-  6 

2 

729 

0 

3 

18 

2 

4.61 

1.55 

25 

5.0 

4 

2. 

8 

4 

2 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

48.1 

22.4 

35.3 

72 

11. 

-  7 

2 

827 

0 

5 

21 

3 

5.49 

1.95 

25 

4 

2 

6 

' 

2 

ROUGH  RIVER  DAM 

46.4 

23.4 

34,9 

71 

10 

-  6 

1 

835 

0 

6 

21 

4 

4.07 

1.71 

25 

4.0 

4 

3* 

6 

3 

1 

SCOTTSvILLE  3  SSW 

52.0 

29.2 

40.6 

72 

9 

-  6 

2 

675 

0 

3 

15 

I 

5.14 

1.35 

12 

4.0 

3 

3. 

8 

6 

1 

SUMMER  SHADE 

50.6 

25.2 

37.9 

71 

9 

-11 

2 

752 

0 

3 

20 

2 

3.90 

1.00 

24 

3.5 

4 

3. 

7 

4 

1 

WOLF  CREEK  DAM 

48.9 

23.5 

36.2 

70 

10 

-  9 

2 

798 

0 

3 

22 

z 

3.92 

.78 

12 

5.8 

5 

2 

8 

5 

0 

DIVISION 

36.9 

-  1.8 

4.49 

.65 

4.7 

ft   *   * 

blue  grass       03 

berea  college 

50.4 

28.1 

39.3 

■  1 

68 

10* 

-  1 

2 

716 

0 

5 

17 

1 

2.35 

-  1.41 

.45 

10 

2.5 

5 

1 

8 

0 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

47.8 

23.9 

35.9 

68 

10 

-  3 

3 

809 

0 

6 

20 

3 

5.23 

2.22 

1.91 

12 

5 

26 

6 

4 

2 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

45.3 

20.4 

32.9 

•   .2 

66 

28. 

-10 

4 

894 

0 

6 

21 

4 

5.07 

2.16 

1.43 

11 

5.9 

5 

2 

7 

4 

2 

CYNTHIANA  2 

44,4 

18.9 

31.7 

66 

10 

-10 

3 

926 

0 

T 

22 

5 

3.24 

1,04 

25 

3 

26 

T 

3 

1 

DANVILLE 

45.8 

23.6 

34.7 

68 

10 

-  6 

1 

843 

0 

T 

22 

3 

2.94 

•  1.04 

1.22 

25 

3,3 

4 

3* 

6 

2 

1 

DIX  DAM 

49.9 

26.1 

38.0 

67 

10* 

-  3 

2 

749 

0 

5 

19 

1 

3.08 

1.22 

25 

6 

2 

1 

FALMOUTH  5  WNW 

46.0 

18.8 

32.4 

66 

28. 

-16 

3 

907 

0 

6 

22 

4 

3.46 

.21 

1.03 

25 

5,0 

4 

4* 

7 

3 

1 

FARMERS  1  WNW 

48.5 

23.4 

36.0 

-  1.8 

68 

28 

0 

5 

805 

0 

5 

22 

1 

2.68 

-   .95 

,78 

25 

2.0 

3 

3* 

T 

2 

0 

FLEMINGSBURG  2 

44.0M 

22.5*1 

33.  3M 

63 

28. 

-  4 

1 

879 

0 

2.57 

.57 

24 

T 

1 

0 

FRANKFORT  LOCK  4 

45.9 

20.5 

33.2 

-  4.2 

69 

10 

-  7 

1 

882 

0 

8 

22 

4 

3.T9 

.57 

1.33 

25 

3.0 

3 

2 

5 

4 

t 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

45.1 

23.5 

34.3 

-  1.5 

66 

9 

-  4 

2 

851 

0 

6 

20 

1 

2,92 

-   .50 

1.07 

24 

1.8 

2 

4* 

T 

2 

l 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

45.4 

18.1 

31.8 

-  4.3 

68 

11 

-12 

1 

923 

0 

8 

23 

5 

2.81 

•   .58 

,95 

25 

1,8 

2 

26 

T 

1 

0 

MOUNT  STERLING 

48.5 

25.7 

37.1 

66 

28. 

-  2 

2 

774 

0 

5 

19 

1 

3.72 

.04 

.92 

25 

4 

26 

8 

3 

0 

OWENTON  2  S 

47.0 

20.4 

33.7 

67 

9 

-16 

2 

868 

0 

6 

22 

4 

4.30 

1.12 

25 

6.3 

4 

25 

9 

3 

2 

RICHMOND 

45.6 

23.4 

34.5 

67 

10 

-  7 

3* 

849 

0 

6 

21 

4 

3.40 

1.03 

25 

6.5 

3 

26. 

8 

2 

1 

SHELBYVILLE 

43.3 

21.6 

32.5 

-  4,5 

68 

10 

-11 

1 

903 

0 

8 

22 

4 

3.19 

-   .35 

1.33 

12 

3.0 

4 

3. 

6 

3 

1 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

43.8 

19.1 

31.5 

-  4,7 

68 

10 

-  6 

1 

932 

0 

B 

22 

5 

4,17 

•  89 

1.57 

25 

4 

26 

6 

3 

2 

WAYNESBURG  7  NE 

49.0 

25.5 

37.3 

65 

11. 

-  1 

3 

768 

0 

6 

19 

1 

3.16 

,85 

25 

5.0 

4 

3. 

8 

2 

0 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

42.0 

19.5 

30.8 

-  5.1 

65 

10 

-  9 

1 

948 

0 

8 

22 

4 

3.79 

.40 

1.33 

25 

5.0 

4 

3. 

T 

3 

1 

DIVISION 

34.3 

-  3.2 

3.47 

-   .09 

3.9 

ft    ft    ft 
EASTERN             04 

ASHLAND 

45.3 

19.6 

32.5 

-  6.1 

67 

11 

-  1 

3 

905 

0 

6 

23 

5 

2.33 

-   .74 

.82 

25 

T 

0 

BARBOURVILLE 

54.0 

28.3 

41.2 

72 

10 

-  7 

3 

667 

0 

1 

18 

1 

3.18 

1,00 

12 

4 

1 

9 

1 

BAXTER 

47.7 

21.6 

34.7 

72 

12 

-  5 

4. 

842 

0 

7 

23 

2 

2.69 

1.25 

25 

5 

2 

6 

1 

BLAINE  2  W 

46.6 

17.3 

32.0 

70 

11 

-  8 

4* 

920 

0 

7 

23 

5 

2.23 

.83 

25 

2.0 

7 

0 

CUMBERLAND 

51.5 

24.9 

38.2 

71 

11 

-  6 

3 

744 

0 

3 

21 

1 

4,11 

2.19 

25 

10,0 

6 

1 

B 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCKY 
FEBRUARY   1965 


Temperature 


No.  of  Day* 


ll 


Precipitation 


No.  of  Dayi 


DEMA 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
MYDEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  1  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

DIVISION 


53.9 
49.0 
44.6 
51.9 
48.1 

47. 3M 

49.3 

53.2 

46.2 

47.9 

51.9 
51.0 
53.5 

49. 9M 
47.5 

47.5 

48.7 
45.6 
49.7 


24,4 
21.1 
20.2 
22.6 
20.9 

20.  4M 

23.4 

23.3 

16.9 

22.2 

25.8 
26.1 
26.8 
24.5 
24. 4M 

17.4 
21.5 
18.7 
23.5 


39.2 
35.1 
32.4 
37.3 
34.5 

33. 9M 

35.9 

38.3 

31.6 

35.1 

38.9 
38.6 
40.2 
37.2m 
36. OM 

32.5 
35.1 

32.2 
36.6 

35.8 


717 
834 
905 
769 
844 

867 
BU 
745 
930 
831 

723 

734 
692 

767 
804 

903 
830 
912 
787 


3.7 


1.69 
2.07 
2.43 
2.94 
2.11 

2,36 
2.89 
2.64 
2.53 
2.41 

3.20 
3.22 
1,87 
D  2.15 
2.84 

2.22 

3.03 
1.59 
2.65 

2.56 


•  1.93 

•  .37 
-  1.77 

•  l.*7 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   75*  ON  THE  11+  AT  6  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,   -16*  ON  THE  3D  AT  FALMOUTH  5  WNW  AND  ON  THE  2D  AT  OWENTON  2  S 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   6.67  INCHES  AT  RUSSELLVILLE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,  1.47  INCHES  AT  JEREMIAH 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   2.53  INCHES  ON  THE  11TH  AT  HENDERSON  7  SSW 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,  16.0  INCHES  AT   HICKMAN  1  E 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  8  INCHES  ON  THE  25TH  AT  BARDWELL  *  E 

AND  ON  THE  26+  AT  MADISONVILLE  1  SE 


4.2 
6.0 
4.0 
3.0 
3.2 

6.T 
6.3 

10.0 
6.0 


6.5 
6.3 
8.2 


5.2 
5.5 

1.0 


See  Relwuie  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13      14      15 


16      17      18 


28      29      30 


WESTERN  0 

BARDMELL  •  ( 
BEAVER  DAN 
BENTON  2 

Cadiz  LOCK  I 

CALHOUN  LOCK  2 

COBS 

0UNOEE  »  ESC 

0UNNOR 

ELKTON  I  S 

FORDS  FERRY  DAP  SO 

FRANKLIN  1  ( 
(OLDEN  ROND  •  N 
•REENVILLe  1  H 
HARTFORD  4  NX 
HENDERSON  7  SSH 

HICKMAN  I  E 

MOPKINSVILLE 
LOVELACEVlLLE 
NAOISONVtlLE  1  SE 
NAVP1EL0 

■  'JRRAY 
OLNET 

0.CNSBOR0  2  » 
OwENSBORO  DAM  At 
FADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  »t*NT 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  5 
RUSSELLV1LLC 


CENTRAL  02 

ADDISON  DAM  AS         / 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

SAADSTONN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  A  N 
BOMLINS  GREEN 
BOHLING  GREEN  FAA  AP 
BRADF0RD5VILLE 
BROWNSVILLE 

•URKESVILLE 
CANPBELLSVILLE 
CANEVVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  I  SSE 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
G'.ASGOu 
SlASSOh  HKAV 
SLENDAlE  I  e 

•REENSBURG 
4REENS9UR0  1  S 
IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  at  A* 
LOUISVILLE  UPPER  GA«E 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOMN 

MUNF0RDV1LLI 
N0L1N  RIVER  RESERVOIR 
HOUGH  RIVER  DAN 
SCOTTSVILLE  1  SSN 
SCOTTSVILLE  2  SN 

SMEPMERDSVULE 
SUMMER  Shade 
■OLF  CREEK  OAM 
MOOOBURY  LOCK  A 


BLUE  GRASS  OS 

BEREA  COLLEGE 
BEREA 

CARROLL  TON  LOCK  1 
COVINGTON  MB  AIRPORT 
CYNTMIANA 

CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
OK  DAM 

FALMOUTH  S  -N« 
FARMERS  I  NNM 

PLEM|NGS»UR« 
PLENINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  MATER  MORKS 

«CST  LOCK  3 

NI8N  BRIDGE  LOCK  T 

KEENE  1  SSM 

LA  GRANGE  2  NNM 
LANCASTER 

LCIINGTON  MB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  t 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAY3VILLE  MATER  RLANT 
MIDMAY 

MOUNT  STERLING 
OMENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  A 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  S 
VALLEY  VI  EM  LOCK  9 

VANBUREM 


2.»» 
A.<2 
I.2T 

S.7I 

A.ll 
».3T 
9.24 
9.90 


5  A. IB 
A.  10 

».l* 

s.t» 

A, 09 

D  s.oa 

S.S9 

A. IS 
4. 98 

9.00 
».9« 
4.44 
3.39 
9.12 

4,76 
S.89 

A. It 
3. 82 

A. 67 


A.3A 
A, 08 
9.73 

A. At 
A, 87 
9.79 
»  3.30 
9.71 

».9! 
3.AA 
A. 81 

».77 
A.  38 

3.91 
A. 23 

A. 71 

5.00 


A. 03 
9.81 
A.D1 
4,94 
3.89 

A. 31 

A. 67 
3.70 
A.tl 
A. 81 

5. 31 
9, A3 
A. 07 
9.1A 
A.tl 

D  A. 93 
9,10 

3.92 
3.39 


2.33 
2.A1 
9.2! 
9.01 
4.JJ 

S.2A 

2.41 
3.01 
9. At 
2.61 


2.83 
2.97 
2.9C 


9.0A 
3.91 
6.31 
3.09 


3.11 

>.«1 
3.93 
3.9C 

2.9! 

3.10 


.09 

T 

.16 


■  20 

.06 


1.91  2.19 
.27   .80 

.69  1.97 

,79   ,80  1.22 

.76   T    I 


.11 


.19  1.91 


,83   ,08   T 


,36   .01   ,23 


.80   .12   ,02 


,82  1.11  1,13 


1,77  1.65   T 

•28  ,26   .< 

,t3  1,30   .< 

,96  ,09  1,07 

.90  .92  1.96 


.38   ,61  1,06 


■28  1,26   ,66 


36 

1.35 

.17 

JO 

•  17 

1.06 

96 

.20 

.931 

95 

.39 

1.20 

63 

,32 

1.37 

66 

.95 

.76 

50 

• 

1.00 

66 

,10 

l.OT 

61 

,20 

.9! 

15 

50 

•  SI 

.16 
I. AT 

53 

08 

•  20 
1.38 

.49 

11 
SA 

1,61 

T 
1.20 

25 

,92 

1.02 

63 

.08 

1.22 

•  SO   ,37  1,20 
,99   ,29  1,79 


.09 

■  S7 

.03 

•  23 

.05 

•  16 

.03 

■  28 

.25 

■  97 

.02 

.11 

•  12 

.03 

.31 

.T< 

.19 

.92 

.33 

.06 

.11 

.96 

.06 

.'6 

.08 

.5* 

.99 

1.62 
1.90 

l.*t 


T 

1.02 

T 

•  71 

.09 

.61 

•  98 

.21 

1.03 

.09 

T 

I.3B 

1.37 

.72 

•  68 

.01 

T 

2.25 

1.12 

•  69 

1.66 

T 

.0* 

2.10 

.11 

.38 

.91 

T 

.30 

.99 

.01 

2.22 

.02 

•  91 

•  74 

T 

•20  1.99 

89   .04  T 


1,49   .29   T 


43   .35   T 


.08 
.90 
T 
.19 

.10 
.09 


1.09 
1.39 

1.08 

1.19 
1.30 
1.40 
1.19 
1.04 


.OS 

.09 

.11 

T 

.01 


1.07   .12   T 


14 

•  99 

.09 

IB   T 

1.30 

.05 

.90 

.91 

.OB 

01 

.10 

1.11 

T 

19 

.01 

1.09 

.16 

10 

1.19 

.07 

It 

.44 

.16 

1.14 

T 

01 

1.99 

.09 

19 

1.17 

.09 

II 

T 

.47 

.01 

15 

.09 

.89 

T 

Stw  r«lerence  nolM  following  Station 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


KENTUCKY 

Continued 

FEBRUARY  1965 

3 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

12   3 

4   5   6 

7   8  | 

9 

10 

11  | 

12 

13  |  14  ]  IS 

16  |  17  |  18 

19   20   21 

22   23 

24 

25 

26 

27 

28   29   30 

31 

WARSAW  MARKLANO  OAH 

6.17 

•  12 

.70   .11 

.03 

•  04 

1,30 

.0* 

T 

1.57 

.17 

WAYNESBURG  7  NE 

lilt 

.16 

.40   ,17 

,06 

.'1 

.34 

.91 

•  19 

.99 

.09 

WILLIAMSTOhN  3  NW 

l.TI 

T 

•  17 

.49   .14 

.09 

■  14 

.90 

.11 

1.99 

.06 

ft    ft    ft 
(ASTERN             04 

ASHLAND 

2.3) 

.06 

.99   .26 

.0) 

•  20 

•  19 

.23 

T     T 

.21 

•  It 

T 

BARBOURVILLE 

3.11 

.10 

.36   7 

.03 

•  12 

•  39 

1.00 

.21 

.41 

.10 

.10 

BAXTER 

2,64 

.99 

.20   ,09 

.02 

•  04 

.04 

.37 

T     .04 

.11 

1.21 

.It 

.02 

BLAINE  1  w 

2. 23 

.07 

.43   .11 

.02 

.17 

,29 

.11 

■  It 

.17 

BUCKHORN 

2.31 

.10 

.90   .06 

T 

.19 

■  10 

.30 

.0) 

T 

•  71 

•  11 

T 

BURDINE  2  NE 

l.T) 

.19 

■  10   7 

•  02 

.20 

.21 

.'9 

.10 

CLAY  CITY  1  WNW 

2,0« 

.03 

.29   T 

T 

■  11 

•  49 

.36 

7 

•  09 

.79 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

2.69 

■  09 

7 

.41   .01 

T 

•  07 

•  94 

.<•! 

T 

•  li 

t 

.90 

.06 

T 

CUMBERLAND 

4.11 

.49 

T 

T 

.09 

.04 

.16 

•93       .23 

.10 

•  It 

2.14 

.06 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2.72 

.20 

.04 

.07 

•  64 

.51 

•  11 

.29 

•  14 

.01 

DEMA 

1.61 

.09 

,02 

.04 

.30 

.03 

.10 

■  20 

■  69 

OEWEY  DAM 

2.07 

.10 

!»?   .16 

.02 

•  03 

.30 

.11 

.71 

.01 

.03 

ELKHORN  CITY 

1.44 

.42 

.32 

.29 

.40 

.90 

.12 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

2.19 

.12 

.04 

•  19 

.43 

.29 

.64 

.11 

FREEBURN  2  SB 

2.20 

.29 

•It   .19 

.06 

,04 

•  09 

.03 

.16 

.29   T 

•  94 

.06 

.01 

FRENCHBURG 

D  3,04 

D  .11 

.13 

T 

.40   .29 

.03 

.16 

•  46 

.44 

T 

T         T 

.09 

.990 

.10 

GRAYSON  1  SE 

2.49 

.07 

•97   ,19 

.03 

•  21 

•  16 

.20 

.17 

.79 

.11 

HAZARD  HATER  WORKS 

1.97 

.30 

•  OS 

.39 

.27 

•  67 

.16 

.02 

HEIDELBERG  LOCK  1*      II 

2.94 

.93 

!?o  .12 

T 

.10 

.50 

.14 

.99 

.10 

HYDEN 

2.11 

.26 

.39   .01 

.02 

•  02 

.21 

.36 

T 

.29 

■  91 

.11 

T 

JACKSON 

2.36 

.42 

.39   .04 

.04 

■  02 

•  02 

.33 

.19 

•  tl 

.20 

JEREMIAH 

1.47 

.24 

.12 

.09 

.14 

•  »t 

.04 

LLOYD  GREENUP  DAM 

2.70 

.04 

.29   .39 

.03 

.34 

•  27 

.19 

T 

.21 

.12 

.20 

T 

LONDON  FAA  AP 

2.61 

.40 

7 

•  09 

•  92   T 

.13 

•  01 

•  76 

.11 

.19 

.60 

•  It 

T 

LOUISA  2 

2.17 

T 

.07 

•32   >2I 

•  10 

•  04 

.36 

T 

.04 

•  91 

.04 

MANCHESTER  A  SE 

2.64 

.33 

•  49 

•  23 

.43 

.22 

•  91 

.07 

MARTIN 

2.14 

T 

.29 

!ss  ,10 

T 

.10 

.23 

T 

.24  T 

.77 

.10 

MC  KEE 

2.99 

.19 

,60   .10 

.01 

T 

.11 

.60 

.11 

•  76 

.07 

MIDDLESBORO 

2.41 

.27 

.32   .06 

.11 

T 

•  11 

.37 

.19 

.91 

.11 

7 

MONT [CELLO 

9.20 

.99 

•  37   T 

.02 

•  09 

•  49 

.81 

.17 

.13 

•  6t 

.09 

MOUNT  VERNON 

3.22 

.17 

.63 

.02   .09 

.06 

•  21 

•  29 

.46 

.14 

.60 

.66 

ONEIOA 

2.16 

.29 

.42   .09 

,06 

•  20 

.42 

.19 

.49 

.04 

PAINTSVILLE  1  S 

1.71 

.49   .10 

.09 

•  10 

,03 

.10 

.71 

.07 

.03 

PIKCVILLt 

l.«7 

,24 

T 

.97   7 

.09 

,02 

.15 

.10 

.19 

.09 

.01 

.66 

.01 

RAVENNA  LOCK  12 

1.71 

.09 

.21   .07 

.02 

,06 

,19 

.36 

.09 

.71 

.09 

T 

SALYERSVILLE  2  SE 

1.77 

.11 

.37   ,04 

•  10 

.35 

.07 

■  67 

.06 

SOMERSET  1  N 

D  2.19 

0  .90 

.09   ,09 

.10 

.03 

•  42 

.42 

.12 

• 

■  61 

STEARNS 

2.(6 

.22 

•39   .09 

.73 

.60 

.14 

.14 

.92 

.07 

TILFORO 

1.97 

,46   .02 

■  30 

.19 

4 

ft 

1.00 

TOMAHAWK  1  WSw 

2.22 

.19 

.49   .04 

.04 

.04 

•  03 

.30 

T 

.22 

■to 

.09 

VANCEBURG 

3.09 

.19 

.27   .61 

.39 

,46 

•  02 

.24 

.10 

T 

.49 

.27 

WEST  LIBERTY 

1.99 

.10 

•26   .34 

T 

.06 

•  09 

.34 

•  14 

.26 

T 

T 

WILLIAMSBURG  2 

2.69 

.20 

.34   ,07 

.09 

,09 

•  39 

.64 

.21 

.03 

.41 

.06 

T 

WILLOW  LOCK  1) 

2.03 

.06 

,44   ,13 

.04 

,02 

•  03 

.36 

.10 

.71 

.06 

7 

■  following  SUUon     Indni 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
< 

•   •   • 

WESTERN            01 

94RDWELL  *  E 

MAX 

Mm 

11 

17 

21 

•  10 

35 

1 

33 

13 

53 

20 

61 
37 

36 
46 

53 

40 

73 
40 

65 

47 

60 
45 

53 

30 

37 
23 

41 
20 

31 
22 

31 
22 

33 

29 

60 
24 

90 
36 

60 
28 

53 

28 

35 

18 

S3 

23 

45 
21 

28 

14 

37 
17 

58 
25 

62 
43 

48,9 
25.7 

BEAVER  BAM 

MAX 

Mm 

so 

IS 

18 
-11 

31 
.  8 

28 

7 

32 
8 

61 
38 

57 
48 

56 

44 

73 
44 

70 
53 

60 
49 

58 
34 

38 

24 

41 
19 

51 
19 

51 
27 

92 

29 

60 
23 

32 

32 

58 

22 

49 
26 

32 

16 

32 

20 

SO 
33 

38 
11 

31 
19 

63 
19 

67 
41 

49,3 
24,9 

BENTON  2 

MAX 

MDJ 

36 
13 

23 
•  3 

36 
0 

35 

10 

55 
18 

61 
31 

56 
42 

54 
42 

75 
42 

71 
49 

61 
45 

55 

32 

38 

22 

44 
19 

51 

20 

52 
27 

55 

29 

63 

24 

39 
36 

62 
25 

57 
27 

34 
13 

55 
23 

50 
24 

25 

19 

40 
17 

60 
25 

66 
39 

51.0 
25,0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

Mm 

SO 

9 

20 
1 

31 

6 

2S 

17 

52 

16 

63 
39 

56 
45 

54 
41 

74 
40 

65 

44 

36 

47 

56 
26 

36 

20 

40 
23 

51 
25 

52 

30 

52 
33 

39 
29 

90 
28 

60 
26 

51 
23 

33 

18 

48 
24 

34 
21 

26 
19 

35 

18 

60 
33 

65 
41 

47.6 
26.4 

80L0EN  POND  8  N 

MAX 

Mm 

33 
•  2 

33 

-  6 

24 
-  3 

35 
9 

35 

16 

55 
23 

63 
38 

55 

50 

56 
42 

75 
■51 

67 
45 

58 
36 

38 

IS 

39 
22 

43 
22 

52 
23 

51 
30 

55 
25 

62 
29 

46 
24 

61 
31 

51 
19 

36 

20 

54 
26 

45 
16 

28 
17 

40 
24 

62 

38 

49.0 
24.0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

min 

SO 
2 

23 
■  5 

33 

•  1 

31 

9 

54 
12 

61 
36 

37 
42 

56 
45 

73 
42 

71 
52 

65 
45 

55 

37 

37 
24 

42 
23 

52 

20 

51 
29 

54 
31 

62 
25 

96 
32 

99 
24 

58 
28 

38 
16 

53 

21 

56 
35 

35 
15 

35 

18 

62 
20 

65 

44 

50.9 
25.8 

HENDERSON  T  SSW 

MAX 

Mm 

29 

10 

18 

.  7 

30 
1 

27 

9 

50 

7 

61 
37 

54 

47 

33 

40 

72 

40 

70 
50 

60 
46 

53 

30 

39 

20 

42 
21 

50 
25 

52 

28 

53 

31 

61 

30 

30 
31 

99 

26 

52 
23 

32 
15 

49 
22 

42 
24 

24 

14 

32 

17 

58 

20 

64 
43 

47.7 
25,0 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

S3 
11 

21 
5 

37 

T 

38 

17 

56 
24 

59 
37 

55 

46 

53 

40 

74 
41 

67 

47 

62 
47 

55 

30 

37 
23 

44 
23 

51 
24 

52 

30 

34 
33 

61 
28 

55 
38 

63 
28 

55 

31 

34 
19 

94 

24 

52 
22 

28 

14 

44 
15 

60 
27 

63 
42 

50,6 
27,9 

MOPKINSVILLE 

MAX 

Mm 

30 
•  3 

32 

•  1 

24 

-  1 

35 

4 

35 

16 

56 

61 
40 

55 

49 

56 

44 

75 
S3 

68 
50 

68 
39 

42 
23 

40 
23 

43 
22 

51 
23 

31 
32 

36 
29 

62 
31 

48 
26 

62 

27 

49 
16 

36 
17 

54 
24 

46 
15 

26 
15 

37 

17 

63 
27 

68,6 
24,4 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

SI 

19 

21 

-10 

36 

0 

34 
12 

54 
18 

63 
35 

60 
47 

52 

40 

74 
40 

64 
58 

60 
45 

33 
31 

38 

19 

43 

20 

53 

21 

33 

28 

56 

30 

61 
24 

57 
37 

61 
26 

57 
30 

37 

17 

99 

24 

50 
21 

28 

15 

40 
19 

59 
22 

63 
45 

50,5 
26.2 

NADISONVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

SO 
IS 

20 

0 

31 
1 

30 
10 

53 

10 

61 
34 

57 
48 

34 
43 

74 
42 

71 
52 

63 

45 

36 
33 

38 

20 

42 
21 

51 

20 

31 
28 

S3 
31 

61 
29 

58 

32 

60 
23 

58 

27 

34 
17 

53 
23 

49 
32 

32 
15 

33 

17 

60 
22 

65 
40 

49,9 
26,1 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

32 

16 

22 

>  1 

37 

T 

31 

IS 

54 

26 

60 
40 

37 
49 

33 

42 

74 
41 

69 
49 

59 

48 

56 

31 

3T 
21 

43 

21 

52 
25 

52 

31 

55 

34 

61 
28 

33 

36 

62 

28 

55 

29 

38 

17 

35 

23 

50 
23 

26 

15 

39 

16 

58 
28 

63 

44 

30,4 
28,0 

MURRAY 

MAX 

Mm 

34 

2 

36 
2 

22 

4 

35 
10 

36 
23 

35 

27 

61 
45 

35 

30 

62 
42 

75 

30 

66 
49 

57 
35 

38 

20 

38 

22 

42 
22 

52 
25 

32 
33 

56 
30 

61 
37 

47 
27 

63 
38, 

SO 
17 

36 

19 

58 
32 

44 
15 

25 

17 

47 
23 

61 
38 

48.6 
26.9 

OWENSBORO  2  w 

MAX 

Mm 

28 

13 

17 
•  7 

30 
-  5 

28 

10 

30 
I 

60 
35 

54 
45 

33 

42 

73 
42 

68 
51 

58 
46 

52 

32 

41 
21 

43 

24 

51 
23 

51 

29 

33 

30 

60 
27 

35 

31 

58 
26 

48 
26 

39 

16 

52 

23 

45 
32 

33 
17 

29 
17 

58 
18 

65 
38 

68.3 
25.4 

RADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

30 
9 

20 
•  8 

34 

3 

33 

13 

32 

19 

61 
39 

54 
49 

53 

40 

72 
41 

65 

48 

55 

48 

55 

26 

38 

22 

44 
22 

52 
26 

52 

29 

96 

34 

61 
29 

47 
30 

60 
27 

51 
23 

37 
18 

52 

26 

36 
20 

27 
13 

41 
16 

58 
26 

61 
48 

48.5 
26.3 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

30 

IT 

20 
-  3 

34 

4 

33 

12 

53 

21 

62 
39 

60 
49 

S3 

41 

73 
41 

66 
49 

64 
47 

35 

31 

38 

21 

43 
21 

51 
25 

52 

29 

33 

31 

61 
26 

60 
35 

62 
29 

53 
29 

34 
18 

52 

26 

50 
25 

27 
14 

36 
19 

59 
25 

63 

48 

49.9 
27,5 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

31 

18 

20 
-  3 

34 

1 

32 

11 

53 

18 

61 
39 

58 
48 

53 

42 

73 
42 

73 
50 

60 
47 

57 
S3 

38 

18 

42 
21 

50 
24 

51 
29 

94 
32 

61 

27 

37 
33 

61 
28 

60 
28 

36 
15 

54 

23 

52 
27 

28 
IS 

36 
15 

61 
26 

62 
45 

50,4 
26,9 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

31 

32 
•  2 

21 
•  4 

33 

0 

31 
9 

60 
19 

60 
46 

55 
35 

55 
42 

74 
51 

66 
45 

39 
41 

43 
24 

38 

23 

42 
22 

52 
25 

50 
30 

94 

28 

60 
27 

45 
24 

58 
27 

50 
16 

35 

17 

53 

21 

43 
17 

26 
16 

35 

20 

63 
33 

47,3 
24.1 

RUSSELLVILLE 
•   •   • 

MAX 

Mm 

33 

•  1 

32 

■  1 

23 
■  1 

33 

4 

34 
12 

34 
25 

62 

37 

55 

49 

59 
46 

72 
SO 

69 
49 

60 
41 

43 
23 

39 
21 

44 
20 

57 
26 

50 
31 

37 
26 

62 
29 

47 
23 

60 
29 

48 
16 

36 

20 

56 
24 

46 
17 

30 

17 

44 
21 

65 
29 

49,0 
24,4 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

30 

9 

13 
-  3 

26 
-  1 

27 

12 

48 
6 

60 
39 

54 

44 

55 

46 

70 
41 

61 

54 

55 

44 

57 
32 

39 
24 

39 

20 

49 
20 

51 

26 

55 

26 

53 

26 

54 
23 

56 

19 

52 
24 

43 

19 

40 
28 

39 

12 

27 
13 

60 
12 

67 
37 

47,5 
24.1 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

31 

10 

23 
■  3 

27 
-  5 

29 

6 

50 
8 

62 
35 

59 
45 

56 

50 

72 
46 

68 
56 

65 
44 

63 

39 

41 
23 

41 
19 

51 

17 

S3 

24 

59 

30 

60 
24 

60 
29 

57 
20 

55 

29 

47 
18 

46 

28 

44 
17 

29 

15 

62 
26 

67 
37 

30,3 
25,0 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

2* 

.  7 

23 

•  8 

12 

.  6 

24 

>  6 

27 

3 

46 
17 

57 
40 

53 

47 

55 

42 

66 
51 

62 
47 

69 

47 

48 
24 

38 

22 

41 
18 

91 
19 

30 
31 

94 
24 

60 
25 

45 
26 

59 
27 

35 

17 

59 
25 

49 
18 

25 

17 

40 
21 

66 
38 

45,9 
22.7 

BONNIEVILLE  A  N 

MAX 

Mm 

30 
11 

20 
-13 

30 
-12 

28 

1 

50 

3 

62 
32 

57 
46 

56 
52 

70 
53 

69 
54 

64 
45 

36 
35 

39 

24 

40 
18 

49 
14 

31 
24 

54 

28 

60 
20 

55 

31 

55 

19 

51 
24 

52 

17 

46 
28 

45 
16 

31 

16 

63 
16 

66 
36 

49,4 
23.3 

BOWL  INS  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

32 

2 

19 
>  6 

29 

.  4 

38 

5 

50 
10 

60 
40 

56 

48 

56 

50 

73 
51 

69 

30 

65 

47 

58 
28 

37 

24 

41 
23 

33 

21 

49 
29 

55 

31 

63 

27 

49 

27 

99 

23 

47 
18 

56 
22 

48 
23 

24 
18 

34 
21 

65 
23 

67 
40 

49.5 
25.3 

SRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

SI 
S 

32 

■  16 

18 

.10 

29 
2 

36 

4 

30 
35 

63 

43 

59 
53 

39 
53 

37 
33 

65 

43 

67 
48 

30 
24 

40 
18 

41 

12 

31 

22 

30 
23 

93 

23 

60 
31 

42 

16 

58 

31 

34 

14 

55 

27 

32 

20 

25 

15 

25 
15 

62 
25 

46,8 
23.0 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

32 

10 

22 
>  S 

28 
■  7 

35 

3 

49 

9 

62 
37 

36 

44 

36 

51 

69 

50 

68 
52 

68 
45 

66 
39 

40 
23 

41 
21 

50 
21 

50 
28 

53 

31 

39 
27 

57 
30 

98 
23 

57 
28 

58 

20 

52 
36 

49 

17 

31 

17 

62 
23 

66 
41 

50.9 
26,0 

CECILIA 

MAX 

Mm 

30 
8 

19 

.  7 

28 

•  8 

28 
3 

47 
4 

60 
35 

SB 

46 

55 
52 

70 
46 

69 
55 

63 
46 

37 
35 

37 
23 

40 
22 

48 
20 

52 

26 

35 

30 

59 
26 

33 

31 

97 
21 

57 
26 

47 
20 

44 
24 

43 
20 

28 

17 

60 
21 

65 
36 

68,6 
24,9 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

30 

9 

26 
■  8 

26 
■  3 

30 
5 

49 

4 

61 
35 

59 
46 

56 
53 

69 
45 

70 
55 

67 
42 

58 

41 

33 

22 

40 
15 

50 
16 

52 

22 

35 
28 

60 
24 

39 

30 

90 
16 

57 
32 

44 

15 

45 
26 

45 

18 

29 

16 

63 
15 

66 
39 

90.1 

24,0 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

32 

IS 

18 
"  9 

28 
•  2 

34 

7 

52 
12 

63 
39 

55 

49 

56 
52 

71 
52 

69 
54 

69 
48 

57 
37 

37 
24 

40 
22 

51 
19 

49 
26 

54 
31 

58 

25 

52 

34 

98 
23 

53 
25 

58 
20 

50 
35 

46 

18 

32 
18 

64 
25 

66 

44 

90.1 

27,0 

GREENSBURG 

MAX 

Mm 

25 

-10 

32 

■  7 

20 
■  7 

30 
.  7 

33 

5 

31 

7 

65 

41 

55 

49 

57 
50 

71 
53 

67 
45 

69 
50 

33 
25 

40 

22 

42 
18 

32 

18 

30 
29 

99 

24 

61 
24 

45 
20 

60 
22 

35 

17 

55 

26 

61 
20 

25 
19 

34 
20 

65 
24 

48.4 
21,9 

1RVINGT0N 

MAX 

Mm 

30 
12 

20 
•  4 

27 
•  3 

31 
8 

49 

8 

61 

40 

56 

41 

55 

48 

70 
44 

68 

53 

60 
45 

57 
34 

39 
23 

41 
19 

51 
19 

33 

27 

53 

31 

99 
26 

54 

30 

SB 

20 

s 

49 
19 

43 
29 

40 
16 

27 
16 

60 
26 

66 
43 

48.8 
25.4 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

30 
12 

18 
>  3 

28 

0 

27 

11 

48 
14 

60 

40 

56 

47 

SS 

50 

70 
47 

68 
54 

58 
49 

56 
33 

38 

22 

40 
22 

53 

23 

30 
30 

53 
34 

99 
29 

34 
32 

57 
23 

51 

25 

49 

21 

45 
34 

40 
15 

29 

17 

62 
21 

65 

41 

48.3 
27,1 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

30 
6 

19 
2 

27 
1 

27 
15 

51 
12 

60 
44 

37 
42 

56 
42 

Tl 

42 

68 
52 

54 
45 

58 

30 

40 
25 

37 
23 

49 
26 

32 
36 

56 

40 

60 
34 

51 
29 

58 

23 

51 
21 

45 
23 

41 
33 

36 

16 

27 
16 

62 
21 

67 
44 

48,0 
27,1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

30 
8 

17 
1 

25 

1 

26 

9 

49 
9 

60 
38 

54 

44 

55 

43 

70 
43 

68 
48 

53 

46 

59 

27 

38 
23 

40 
22 

48 
21 

51 

26 

54 

31 

98 

30 

49 
26 

56 

21 

51 
22 

43 
21 

41 
27 

36 
17 

26 
16 

60 
19 

65 
39 

46,9 
24,9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

31 
10 

22 

-  6 

10 
.  2 

33 

6 

50 
12 

62 

40 

58 

47 

36 

31 

70 
52 

69 
54 

66 
46 

65 

39 

40 
23 

41 
17 

31 
18 

30 
29 

36 

30 

61 
26 

59 
33 

59 
21 

55 
26 

54 
18 

52 
34 

46 
16 

33 

16 

64 
23 

67 
44 

51,3 
26,2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    21    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1965 

Station 

Daj 

of  Month 

9 

a 

3 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

► 

< 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

30 
11 

31 

.  7 

20 
-  3 

31 
-  3 

33 

7 

50 
25 

61 
42 

56 

42 

57 
46 

72 

47 

72 
44 

69 

44 

46 
24 

37 
16 

42 
11 

30 
17 

49 
26 

35 

23 

61 
23 

44 

20 

38 

25 

59 

15 

35 
IS 

53 
23 

48 
18 

25 

16 

38 
20 

64 
36 

48.1 
22,4 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

MIN 

29 

-  6 

30 

•  4 

16 
-  5 

30 
-  5 

31 

10 

51 
25 

59 
44 

54 

48 

55 

45 

71 

51 

66 
45 

58 

42 

43 

23 

40 
19 

43 

20 

51 
24 

50 
30 

34 
27 

59 
28 

43 

22 

59 

26 

47 
IS 

33 

16 

51 
24 

48 
18 

25 

17 

36 

20 

61 
33 

46.4 
23.4 

SeOTTSVIUE  3  SSW 

MAX 

MIN 

32 

16 

20 
-  6 

31 
1 

33 

12 

50 
17 

60 

37 

58 

46 

37 

48 

72 
49 

69 
57 

69 
51 

66 
38 

98 

23 

40 
24 

31 

26 

46 
33 

33 
34 

60 
30 

55 
33 

99 

24 

57 

30 

34 

13 

38 

23 

60 

40 

SO 
17 

46 
18 

65 

39 

66 
41 

32,0 
29,2 

SLIMMER  SHADE 

MAX 

MIN 

32 

14 

20 
-11 

30 
-  4 

35 

6 

49 
12 

61 
36 

97 
46 

57 
51 

71 
49 

67 

47 

68 
47 

60 
36 

36 

22 

40 
21 

92 

20 

30 
26 

34 

31 

59 
24 

32 

30 

99 
22 

31 
27 

35 

12 

59 
19 

51 

31 

48 

17 

33 

18 

64 
20 

65 
37 

30.6 
25.2 

WOLF  CREEK  DAM 
•   »   • 

MAX 

Mm 

33 

1 

36 

-  9 

22 

-  6 

31 
2 

37 

8 

54 

19 

98 
41 

60 
52 

59 

48 

70 
52 

66 
48 

68 
51 

35 

24 

39 

21 

40 
19 

52 
24 

92 

31 

56 
25 

61 
28 

45 

17 

51 
29 

49 
12 

36 

16 

57 
27 

54 

19 

26 

19 

34 

IT 

67 
27 

48.9 
23.5 

BLUE  SRASS          03 

8EREA  COLLEGE 

MAX 
MTN 

32 

8 

27 

-  1 

26 
4 

29 

11 

49 
11 

62 

42 

99 
93 

58 
53 

68 
52 

68 
53 

66 
48 

69 
47 

47 
23 

36 
22 

90 
21 

49 

30 

53 

34 

57 
33 

55 

31 

96 

19 

55 

32 

33 

15 

52 

19 

52 
55 

52 

18 

28 
10 

62 

20 

63 
45 

50.4 
28.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

MDJ 

31 

10 

25 
•  1 

26 
-  3 

26 

•  2 

48 

2 

57 
38 

37 
49 

55 

44 

67 
39 

68 
35 

67 
41 

58 

39 

41 
23 

40 

18 

47 
18 

32 
26 

56 
29 

56 
25 

57 
30 

93 

17 

54 

30 

31 
14 

38 
21 

38 

27 

36 

20 

27 

14 

59 
15 

66 
35 

47,6 
23.9 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

29 

4 

14 
-  7 

20 
-  4 

20 

-10 

46 

-  4 

58 
38 

93 

42 

39 
38 

66 
37 

66 
42 

96 

41 

3T 
24 

36 

23 

37 

16 

46 

21 

93 

23 

34 

30 

33 

24 

47 
20 

94 

16 

46 
17 

28 

11 

33 

21 

40 
25 

46 

12 

23 

9 

57 
17 

66 

40 

43,3 

20,4 

CYNTHIANA  2 

MAX 

MIN 

29 

•  8 

30 

-  7 

15 

-10 

23 

-  1 

27 

•  4 

45 

13 

37 
37 

37 

37 

56 

41 

66 

44 

65 

40 

60 
46 

33 

24 

39 

20 

39 

16 

46 

17 

32 

23 

34 

23 

55 

23 

39 

16 

94 
20 

43 

13 

34 

12 

44 
22 

30 
20 

25 

13 

30 
10 

59 

30 

44,4 
18.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

27 
-  6 

32 

1 

19 
0 

26 

0 

29 

10 

49 
19 

61 

39 

57 
50 

56 

50 

68 
50 

66 
49 

69 

49 

34 
23 

37 
21 

38 

20 

49 
24 

50 
32 

51 

30 

38 

30 

40 
20 

58 

20 

48 
15 

33 

IS 

46 
20 

50 
20 

20 
15 

30 
20 

62 

30 

63,6 

23,6 

OIX  DAM 

MAX 

MIN 

32 

10 

29 
-  3 

24 

2 

27 

IS 

48 

11 

62 
38 

39 

47 

57 
31 

67 
47 

67 
55 

69 

44 

61 
42 

4T 
22 

46 

22 

46 

21 

30 
27 

33 
33 

57 
30 

37 
31 

96 

14 

96 
19 

33 

14 

45 

20 

45 

31 

50 
19 

24 

15 

62 
19 

63 
36 

49,9 
26,1 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

MIN 

30 
6 

18 

-  9 

24 
-16 

21 

-15 

48 
•  8 

57 
25 

99 

36 

59 

46 

65 

38 

66 
56 

99 

38 

9T 
39 

38 

20 

39 

12 

46 
13 

31 

19 

35 

27 

54 

19 

48 

27 

94 
12 

46 

26 

29 
12 

39 

IS 

40 
21 

40 
20 

25 
11 

59 
12 

66 
26 

44.0 
18,6 

FARMERS  1  WNW 

MAX 
MIN 

34 
3 

30 

I 

24 

4 

24 

14 

93 

0 

64 
25 

98 

49 

98 

49 

66 
46 

65 
53 

60 
41 

63 
43 

44 
25 

34 

20 

90 
19 

51 
23 

54 

28 

34 
23 

90 

30 

94 

15 

91 

28 

30 
13 

45 

16 

44 
16 

44 
20 

24 

15 

61 
11 

66 

31 

46,3 
23.4 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

30 

•  4 

11 

2 

20 
-  2 

22 
5 

43 

3 

55 

36 

56 

47 

94 

51 

63 
42 

63 
33 

52 
31 

51 
28 

46 

27 

90 
19 

46 
27 

26 
13 

40 
16 

44 
26 

50 
17 

22 

10 

56 
11 

69 

40 

44,0 
22.3 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

28 
-  7 

31 

0 

20 
-  2 

27 
>  2 

29 

4 

48 
5 

61 
37 

54 
47 

56 
43 

69 

44 

66 
42 

60 
49 

57 
25 

42 
20 

42 
18 

30 
18 

53 

24 

56 
26 

98 

26 

39 

18 

96 
18 

47 
15 

32 
IS 

42 
23 

50 
22 

24 

11 

28 
17 

61 
23 

45.9 
20.5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

29 
5 

13 

-  4 

22 

2 

23 

10 

44 
9 

56 
35 

54 

47 

93 
45 

66 
44 

64 
47 

62 

49 

97 
29 

33 

23 

36 

19 

45 

19 

49 
26 

90 
33 

55 

28 

44 
20 

93 

18 

49 

17 

26 

13 

42 

16 

45 

30 

46 
14 

25 

14 

58 

16 

63 
36 

69,1 
23.3 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

23 

-12 

32 

-  1 

20 
-  3 

26 
>  2 

26 

-  1 

47 
4 

57 
32 

59 
42 

56 

40 

65 
40 

66 
39 

63 

40 

39 
25 

40 
14 

38 

10 

50 
12 

93 

22 

57 
27 

56 
26 

36 
19 

93 

IS 

46 
15 

32 

15 

44 
20 

50 
26 

28 

14 

27 
14 

60 
20 

45.4 
16.1 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

32 

6 

30 
•  2 

25 
2 

25 

14 

46 
6 

60 
37 

59 

47 

56 
43 

66 
45 

65 
33 

63 
45 

62 

46 

47 
23 

35 

20 

47 
16 

50 
27 

34 
33 

55 

24 

54 

30 

92 

16 

51 
32 

34 

13 

44 

17 

43 
28 

SO 
19 

26 

14 

61 

17 

66 
41 

48.5 

25.7 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

30 
2 

23 

•  16 

25 
-13 

27 

.  7 

47 

-  4 

59 

30 

53 

43 

33 

51 

67 
38 

66 
55 

64 
39 

90 
39 

40 
23 

39 

17 

49 
12 

51 
19 

94 

23 

54 
19 

54 
29 

92 

19 

93 

29 

30 
11 

41 
12 

41 

28 

47 
19 

25 
13 

58 

9 

65 

31 

47,0 
20.4 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

26 

•  1 

37 
•  7 

18 
-  7 

26 

»  1 

30 
11 

47 
21 

61 

40 

57 
50 

57 
49 

67 
49 

64 
48 

64 
49 

35 
23 

35 

21 

36 
20 

49 
21 

49 
33 

54 
26 

57 
29 

36 

19 

96 

26 

49 
13 

31 
IS 

46 
21 

51 
21 

22 

17 

34 
16 

61 
30 

45,6 
23,4 

SHElBWILLE 

MAX 

Mm 

25 

■  11 

28 

•  2 

16 
-  3 

24 
-  1 

28 

13 

46 

13 

38 

39 

94 

48 

33 

43 

68 

43 

64 
43 

38 
45 

49 
24 

37 

20 

40 
20 

47 
22 

30 
29 

53 

26 

57 
27 

36 

19 

34 
21 

44 
14 

30 
14 

41 
21 

41 
20 

22 

14 

27 
17 

39 

25 

43,3 

21.6 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

2* 
•  6 

31 

0 

19 
-  2 

24 

•  4 

26 

-  4 

48 
4 

58 
37 

59 
43 

55 
39 

68 
38 

66 
41 

58 

41 

50 
26 

38 

16 

40 
17 

48 
17 

92 

23 

54 
25 

55 

25 

37 
17 

54 
17 

48 
16 

30 
15 

37 
22 

38 

23 

25 
14 

26 
13 

59 
19 

63.8 
19.1 

WAYNES8URG  7  NE 

MAX 

Mm 

31 

6 

26 
3 

24 
•  1 

29 
8 

49 
10 

58 
37 

37 

38 

98 

92 

65 

50 

69 

90 

69 

49 

63 

40 

41 
22 

39 

21 

49 
19 

48 

30 

93 

29 

56 

26 

53 

30 

96 

19 

34 

29 

30 
10 

54 
16 

53 
33 

46 

13 

26 

14 

61 
20 

64 
36 

49,0 
25,5 

WILLIAMSTOWN  3  NW 
•    •    * 

MAX 

Mm 

2* 
■  9 

29 

-  6 

14 
-  6 

21 

0 

23 
2 

46 
17 

37 
38 

53 

46 

54 
36 

69 

40 

64 
42 

37 
42 

50 
23 

36 

19 

38 
18 

47 
22 

91 
28 

53 

28 

32 
28 

33 

17 

51 
16 

46 
11 

26 
11 

36 
18 

39 
18 

22 

11 

28 
11 

36 
26 

42.0 
19.5 

EASTERN             0* 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

21 

0 

35 

0 

22 

-  1 

26 

0 

28 

0 

52 
8 

39 

30 

59 

41 

60 
42 

99 

42 

67 
39 

61 
47 

62 
24 

37 
23 

36 
16 

46 
14 

51 
22 

56 
25 

54 
23 

34 

14 

51 

19 

31 
16 

30 
15 

40 
19 

45 

22 

37 

15 

27 
12 

61 
20 

45.3 

19,6 

8ARB0URVILLE 

MAX 

Mm 

3* 
10 

34 
5 

28 
-  7 

34 

4 

30 
5 

67 
37 

65 
50 

67 
60 

68 
60 

72 
69 

70 
30 

68 
93 

55 

25 

46 
27 

90 
17 

52 

32 

92 
32 

62 
24 

38 
36 

48 
34 

46 
38 

42 

10 

61 
15 

60 
32 

54 
20 

33 

17 

65 
15 

66 
27 

54,0 
28,3 

BAXTER 

MAX 

Mm 

30 
2 

32 

4 

24 
-  5 

29 
-  5 

33 

5 

48 
5 

56 
28 

59 
47 

59 
46 

67 

47 

69 
92 

72 
91 

62 
29 

37 
26 

34 
21 

50 
21 

92 

27 

52 
24 

58 

29 

42 
17 

56 

17 

55 

16 

30 
16 

60 
17 

54 
23 

24 

16 

31 
15 

60 
16 

47,7 
21,6 

BLAINE  2  W 

MAX 

Mm 

20 

•  e 

35 
-  1 

21 

-  6 

26 
-  8 

30 
0 

52 
1 

69 

20 

60 
48 

62 

50 

65 

47 

70 
42 

62 
49 

60 
25 

33 

22 

35 

12 

50 
12 

90 
22 

63 

21 

99 

20 

37 
11 

52 

12 

54 
16 

30 
12 

45 
13 

50 
20 

30 
IS 

27 
10 

63 
12 

66,6 
17,3 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

33 

a 

32 

2 

28 

-  6 

32 

2 

51 

2 

63 
29 

62 

43 

63 

46 

67 
43 

70 
60 

71 
96 

67 
48 

93 

27 

33 

27 

93 
19 

93 

22 

92 

30 

58 

22 

46 
30 

93 

29 

44 
27 

47 
IS 

33 

12 

53 

36 

46 
19 

33 

16 

53 
12 

68 

25 

51,5 
26.9 

DEMA 

MAX 

Mm 

37 

4 

32 
3 

30 

-  6 

35 

3 

55 

15 

61 
23 

63 

43 

68 
41 

67 
44 

T* 

91 

73 

48 

67 
49 

99 
33 

46 

24 

SI 

19 

56 
23 

54 

31 

4J 

13 

44 
21 

60 
36 

46 
21 

47 
17 

32 

13 

59 
23 

ST 

21 

40 
13 

58 

23 

72 
33 

53,9 
24,4 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

20 
13 

3! 

8 

23 
-  3 

28 

-  2 

28 

3 

54 

9 

65 
28 

61 
49 

63 
45 

67 
45 

72 
46 

70 
50 

70 
27 

38 

22 

37 
19 

46 

20 

55 
23 

56 
22 

58 
22 

41 
12 

52 

16 

54 

18 

31 
12 

50 
20 

56 

30 

30 
16 

29 
11 

63 
15 

49,0 
21.1 

GRAYSON  I  SE 

MAX 

Mm 

27 
-  1 

35 
2 

19 
2 

23 

0 

26 

0 

48 

2 

57 
39 

57 
46 

60 
43 

63 
42 

65 
40 

60 
45 

60 
26 

36 

20 

33 

14 

46 

15 

32 

23 

59 
28 

53 

29 

39 

13 

50 
15 

SO 
16 

29 
IS 

40 
20 

30 
23 

26 

15 

25 

11 

60 
23 

44,6 
20.2 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

Mm 

3* 
5 

33 

>  4 

27 

-  7 

30 

7 

51 
2 

61 
22 

59 

40 

60 
48 

68 
45 

69 
41 

65 
46 

64 

50 

37 
26 

37 
22 

49 
13 

51 
24 

34 

29 

58 
22 

57 
36 

93 

13 

57 
26 

46 

14 

48 
12 

51 
21 

34 
22 

29 

17 

65 

12 

67 
26 

31,9 
22.6 

HYDEN 

MAX 

MIN 

26 

-  1 

36 

■  1 

22 

-  4 

27 
-  2 

34 
5 

49 
5 

62 

31 

61 
42 

61 
45 

68 

45 

71 
50 

72 
51 

62 
27 

36 

26 

34 
21 

49 
21 

54 
27 

52 
24 

38 
25 

42 

16 

57 
16 

S3 

14 

31 
14 

54 
15 

58 

23 

25 

15 

31 

14 

63 

20 

46.1 
20.9 

JACKSON 

MAX 

Mm 

21 
-  6 

36 

7 

- 

29 
-  3 

33 
3 

52 

4 

62 
28 

60 
43 

62 

46 

70 

47 

70 
46 

70 
51 

62 

27 

37 
23 

36 

17 

49 

16 

51 
26 

53 

23 

59 
23 

40 
16 

55 

15 

34 
16 

33 

14 

51 
15 

54 
24 

25 
17 

30 
13 

47,3 

20.4 

»  Notes  Following  £ 
-    22    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
FEBRUARY    1965 

Day  ol  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

LONDON    FA*   AP 

MAX 

MIN 

31 

11 

16      26 

-10    -10 

29 
3 

68 

3 

58 

30 

99 

67 

60 

6a 

67 
47 

66 

69 

66 
69 

57 
30 

36 
25 

35 
22 

47 
16 

4a 

26 

92 

32 

36 
23 

49 
26 

99 

19 

50 
20 

30 

10 

58 

20 

53 

34 

90 
16 

29 

15 

62 

16 

66 
37 

68,3 
23,4 

MANCHESTER    A    SE 

MAX 

Mm 

M 

16 

32      30 

•    1    -10 

36 

0 

SI 
3 

62 
22 

60 
38 

62 

90 

69 
44 

70 
57 

TS 

69 

69 
51 

52 
26 

36 

26 

52 

14 

52 
23 

99 

30 

60 
22 

55 

34 

sa 

14 

56 
24 

34 

9 

59 
13 

57 
23 

55 

20 

32 

16 

65 
13 

68 
27 

53,2 
23.3 

NC    KEE 

MAX 

Mm 

tl 

-IS 

33      20 

•11   -11 

23 

-10 

30 
•    2 

59 
2 

58 
33 

9a 

66 

98 

69 
92 

69 
65 

64 

50 

5S 

22 

55 

21 

55 

12 

66 
12 

68 

26 

54 

19 

56 
20 

36 

10 

58 

10 

S2 

10 

33 

11 

48 

14 

49 
20 

22 

14 

30 
11 

62 
15 

46,2 
16,9 

NIBOLESBORO 

MAX 

MIN 

28 

2 

32      26 
3  •  6 

29 

»   6 

36 

5 

45 
10 

sa 

32 

97 
68 

61 

48 

63 
93 

67 

52 

72 
53 

63 

28 

36 

26 

36 

19 

69 
21 

92 

2a 

53 

24 

61 
29 

44 
17 

55 
17 

66 
17 

36 
15 

59 
15 

54 
22 

24 

17 

33 

16 

61 
16 

47,9 
22.2 

MONT  I  CELLO 

MAX 

MIN 

M 

12 

26      30 

•    7   -10 

IS 
3 

54 

7 

98 

M 

60 
63 

99 
93 

70 
48 

67 
55 

68 

SO 

65 
42 

62 
25 

39 

22 

51 

17 

91 

2a 

96 

33 

59 
25 

93 
36 

61 
18 

53 

28 

36 

IS 

61 
18 

55 

32 

51 
18 

33 

17 

64 

18 

67 
36 

91,9 
29.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

32 

5 

29      26 

6    .    1 

32 

16 

SI 
IS 

59 
38 

57 

52 

67 

68 

66 

47 

67 
91 

66 
67 

65 
43 

63 

22 

36 

20 

50 
15 

90 
29 

56 

30 

57 
26 

96 

31 

58 
15 

58 
30 

36 

12 

5S 

15 

54 
34 

50 
16 

30 

14 

62 

20 

66 

40 

51.0 
26.1 

P1KEVILLE 

MAX 

MIN 

3* 

9 

33      32 

11         2 

35 

11 

ST 

7 

60 
23 

60 
63 

66 
6a 

67 
45 

75 
97 

75 
S3 

68 
53 

55 
29 

35 
27 

47 
21 

93 
26 

94 
32 

61 
27 

67 
36 

55 

17 

57 
26 

39 

19 

56 

16 

59 
27 

59 

22 

33 

16 

67 
16 

70 
31 

53.5 

26,8 

SOMERSET    1    N 

MAX 

Mm 

32 

2 

27      2B 

•19    -16 

35 

•   2 

SO 
1 

58 

37 

sa 

6S 

37 
93 

67 
48 

66 
92 

66 

68 

64 
42 

62 
24 

66 

30 

50 
17 

90 
29 

92 
33 

50 
31 

68 
34 

64 
20 

38 
21 

33 

14 

97 
18 

53 
29 

69 
16 

18 

61 

21 

68 
39 

49.9 
24.5 

STEARNS 

MAX 

Mm 

2* 

■   1 

30      19 

0        0 

27 
10 

37 
12 

56 

32 

60 
69 

99 

90 

59 

52 

69 
99 

69 
S3 

66 
53 

96 

23 

36 

19 

41 

19 

91 
SI 

33 

30 

60 
30 

92 

18 

69 

45 

12 

42 
12 

33 

11 

60 
17 

90 
18 

21 

16 

50 
17 

62 
25 

67,5 
24,4 

TOMAHAWK    1    NSW 

MAX 

Mm 

21 

0 

37      23 
3    -   6 

29 

-    6 

32 

0 

52 

2 

63 
23 

60 
66 

63 

45 

66 
63 

73 
62 

68 
46 

66 
26 

35 

19 

34 

12 

6a 

12 

32 

21 

55 

20 

57 
20 

60 
11 

50 
12 

59 

16 

36 

11 

49 
12 

55 
23 

26 
15 

28 

9 

60 
11 

47,5 
17,4 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

32      30      25 
2-1-2 

26      50 
-2-1 

60 
27 

99 

39 

sa 

6a 

58 

41 

68 
66 

66 
37 

58 

48 

69 
19 

65 

16 

51 
13 

96 
19 

96 

26 

55 

25 

52 

33 

94 

12 

51 
25 

30 
15 

42 
19 

42 
21 

40 
22 

26 
14 

59 

12 

69 
34 

68.7 
21.5 

WEST   LIBERTY 

MAX 

Mm 

20 

•  a 

36      20 
3.3 

25 
.    5 

2a 

t 

50 

3 

61 
28 

99 
66 

60 
49 

66 
69 

68 
62 

63 
46 

60 
26 

36 
21 

35 

13 

69 
16 

90 
22 

54 
22 

96 
22 

37 
12 

53 
13 

59 

15 

30 
13 

42 
19 

51 
24 

25 

16 

26 

10 

63 
12 

45.6 
18.7 

WILLIAMSBURG    2 

MAX 

Mm 

32 

2 

33 

3 

25 

3 

30 
3 

36 

7 

51 
20 

99 

61 

62 
91 

62 

46 

69 

90 

71 

30 

70 
54 

61 
23 

37 
29 

38 
18 

93 

la 

93 

32 

53 

24 

60 
26 

44 

ia 

58 
19 

S9 
12 

33 

12 

61 
18 

57 
21 

23 

18 

32 

19 

66 
26 

49,7 
23,5 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

% 

c 

3 

.   5° 

«    !: 

9    n    « 

«  8: 

?  >•  g 

Station 

-  a 
a  o 

*»  +j 

>H    O 

3   © 
09   U 

c 

ca  -a 
**  a> 

3  a 
ca  m 
« 

« 
oi 
1 
a 
> 
< 

S  1 

■ 

I     "a 
1 "°  I 
S     J 

£ 

_! 

O  ~j 

£  £ 

a* 

EASTERN   STANDARD    TIME 
1    AM        7   AM        1    PM        7    PM 

« 
o 

i 

8 

3 

5 
A 

I 

oi 

Ol 

i 

s 

si 

5 
o 

COVINGTON   WB   AIRPORT 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 
LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

25 
20 
27 

4.6 
5.2 
4.3 

10.2 

11.1 

8.9 

29++ 
29++ 
33 

28 
25 

W 

25 
25 
25 

75 
69 
64 

77 
73 
67 

63 
63 
58 

63 

61 
55 

7 
4 
4 

2 
2 
2 

3 
5 
5 

2 
1 
1 

2 
1 
2 

0 
0 
0 

16 
13 
14 

63 

6.2 

5.7 
5.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Lnde: 
-    23    - 


31N 

VJ\ 

rvr 

AI 

.i. 

AT 

iV 

SI 

NVJ 

w 

u 

IN 

Vj 

n<- 

>UJ 

\u 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1965 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

is 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft   tt   * 

WESTERN            01 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

« 

A 

J 

2 

4 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.9 
1 

2.9 

! 

3 

2 

2 

T 

0.3 

T 

T 

T 

3 

T 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

ft 

A 

A 

2 

I 

1.0 

T 

3.0 

3 

T 

1 

T 

HOPKINSVlLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

3 

T 

1.0 
I 

1 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
> 

1 

T 

T 

T 
T 

3 

T 

OWENSBORO  2  i 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2.0 

ft 

3 

1 

9 

T 

T 
T 

5 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL   2.0 

SN  ON  GND    1    ] 

3 

I 

T 

T 

6.0 

A 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND, 

I 

ft    ft    ft 

CENTRAL            02 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL   1.0 
SN  ON  GNQ    3 

3 

3 

I 

0.3 

T 

3.0 
3 

0.3 

2 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL  !  2.0 

SN  ON  GND    »    « 

\ 

2 

T 

1.0 

1 

5.0 

3 

T 
T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL   1.5 

SN  ON  GND   9   3 

• 

2 

T 

0.2 

T 

2.4 

2 

O.A 
T 

IRVINSTON 

SNOWFALL  1  2.0 

SN  ON  GNO    5    4 

2 

I 

T 

3.0 

3 

0.2 

1 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL  l  1.* 

SN  ON  GNO    Z        3 

WTR  CQUIV,   .2   .2 

2 
.2 

\ 

1 

0.3 

T 

T 

2.2 

2 
.2 

T 
2 
.2 

1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL   2.0   T 
SN  ON  GNO    «J    « 

3 

2 

t 

T 

T 
T 

3.0 

3 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL  j      2.0 
SN  ON  GNO    1    3 

SNOWFALL   2.5 

SN  ON  GND    *j    A 

' 

9 

2 

T 

2.0 

2 

0.3 

2 

1 

SUMMER  SHADE 

A 

2 

T 

T 
T 

1.0 

I 

T 

•    ft    ft 

BLUE  GRASS         09 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2. 

3    * 

9 

3 

T 

T 
T 

0.9 
1 

T 
T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL   2.«   T 
SN  ON  GNO    31    9 

.: 

9 

3 

I 

T 

T 
T 

T 

O.A 

T 

T 

3.1 

T 

T 

3 
,3 

I 

CYNTHIANA 

SNOWFALL       1.0 
SN  ON  GNO    2    3 

, 

2 

2 

T 

0.1 

A. 9 

6 

2 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL  '             1.3 
SN  ON  GNO    5    A 

SNOWFALL  !      1.0 
SN  ON  GND    2    3 

A 

3 

1 

1 

T 

0.3 

T 

O.I 
1 

0.7 

2 

T 
1 

FARMERS  1  WNW 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
I 

T 

T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL     '   O.T 
SN  ON  GNO    2    3 

2 

2 

2 

T 

0.5 

I 

I 

1 

O.A 
1 

1 

1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL  |  0.* 
SN  ON  GND{    2 
WTR  EQUIVj   .2 

2 
.2 

- 

T 
.1 

1 

T 

T 

l.A 

1 

T 

1 

1 

T 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

SNOWFALL  '      1.0 
SN  ON  GNDj       I 

T 

0.* 

2 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

3 

1.9 

A 

A 

1 

3 

T 

0.9 

1 

T 

1.0 

1 

2.0 

3 

1 

T 

*    •    ft 

EASTERN            0» 

CUMBERLAND 

SNOWFALL   5.0 
SN  ON  GNO    6 

T 

J 

2 

T 

2 

T 

2.0 
I 

T 

T 
T 

1.0 
T 

1.0 

I 

1.0 

I 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

2.0 
5 

2 

2 

1 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 

1 

2.0 
T 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

*.o 

5 

A 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

I 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 

ft 

A 

9 

3 

I 

T 

0.5 
1 

T 
T 

0.9 

2 

. 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

*.o 

2 

T 

5 

A 

A 

3 

1 

1.0 

1 

T 

1.3 

1 

T 
1 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

2 

2 

1 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

3 

4 

0.5 

1.0 
1 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

s.o 

5 

T 

5 

2 

T 

1.0 

1 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

1 

0.2 
T 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
1 

8 

1 

A 

A 

0.3 

T 

■ 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


,_, 

M 

OBSERVATION 

0 

Z 

W 

H 

§ 

TIME  AND 

z 

0 

I 

§ 

P 

p 

TABLES 

STATION 

1 

£3 

COUNTY 

E 

1 

2 

5 

OBSERVER 

l! 

Q 

C 

3 

1 

1 

1 

Si 

ADD I SON  OAM  49 

00  31 

■j: 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

360 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  *  N 

C06  3 

02 

CLINTON 

; 

36  45 

85  08 

1000 

7* 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

01  19 

02 

JEFFERSON 

7 

38  16 

8S  33 

700 

6P 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

025ft 

0* 

BOYD 

38  27 

82  36 

7A 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

6AR80URVILLE 

D9B] 

0* 

KNOX 

i 

36  92 

83  52 

995 

9P 

7* 

c 

FELTON  W  PATTON 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCM 

05*7 

02 

NELSON 

8 

37  48 

85  28 

631 

5P 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

SAROwELL  *  E 

0*03 

01'  CARLISLE 

36  32 

88  57 

325 

6P 

6P 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

c*;: 

02  ALLEN 

: 

36  54 

S6  OB 

590 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARTER 

0*5C 

2 

36  31 

83  20 

1164 

7A 

: 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  0AM 

0*90 

Oil  OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01  MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

: 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0619 

Oil  MARSHALL 

36  51 

88  20 

305 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

0  3  MADISON 

37  3ft 

84  18 

1070 

9P 

5P 

:  h 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

062ft 

03  MADISON 

4 

37  34 

8ft  18 

992 

MRS.  GAYLE  D.  DALE 

BLAINE  :  - 

0752'  0* 

LAWRENCE 

1 

38  02 

82  52 

720 

RAYMOND  1S0N 

BONNIEvILLE  ft  N 

085ft  02 

37  26 

85  54 

730 

SP 

5P 

OOUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

090* 

01 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0  9  0  9 

02 

WARREN 

3 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORDSVlLLE 

0  9*0 

02 

MARION 

e 

37  29 

85  09 

675 

9A 

DR.  DAVID  D.  ORYE 

BROWNSVILLE 

10*7 

02 

EDMONSON 

3 

37  12 

B6  16 

557 

7A 

MRS.  TEMPJE  LOU  SMITH 

BUCKMORN 

1080 

04 

PERRY 

4 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUROINE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

: 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVJLLE 

1131 

02 

CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  22 

7A 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

01  TRIGG 

2 

87  58 

384 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1221 

01  MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMP8ELLSV1LLE 

1296 

02!  TAYLOR 

3 

37  20 

83  21 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYV1LLE 

129* 

02  GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

600 

7A 

G.  V.  COX  SR, 

CARROLLTON  LOCK  1 

13*5 

03  CARROLL 

38  41 

83  11 

480 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1*06 

02  HARDIN 

8 

37  40 

85  57 

734 

6P 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1*76 

Oftj  POWELL 

* 

37  52 

B3  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02  BULLITT 

8 

37  35 

89  40 

540 

SP 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631  01 

36  41 

89  00 

360 

c 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

MRS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

17  0- 

04 

ESTILL 

37  47 

84  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

0? 

S  DONE 

84  40 

669 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CROFTON  S  ENE 

01 

CHRISTIAN 

3 

37  05 

87  21 

750 

C 

CLOSEO  2/9/65 

CUMBERLAND 

196* 

04 

HARLAN 

2 

36  58 

82  59 

1463 

6P 

6P 

C.  C.  WH1TEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

04 

WHITLEY 

2 

36  30 

84  19 

1070 

SP 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTH1ANA 

1998 

03 

HARRISON 

5 

38  23 

84  18 

664 

7A 

MARSHALL  HILL 

CTNTHlANA  2 

2003  03  HARRISON 

5 

38  23 

84  17 

719 

BA 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

20*0 

03  BOYLE 

h 

37  39 

84  46 

955 

TA 

7A 

H 

R.  P.  COLOIRON 

OAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

1 

37  48 

B2  32 

C 

MRS.  EVA  M,  OAVIS 

OEMA 

2  130 

04 

FLOYD 

1 

37  23 

82  48 

690 

9P 

c 

ISHMAEL  HOPKINS.  JR 

OEWEy  DAM 

2180 

04 

FLOYD 

1 

37  45 

82  47 

693 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OIK  DAM 

221*. 

MERCER 

37  48 

B4  43 

670 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER      1 

DUNDEE  ft  ESE 

2398 

01 

OHIO 

3 

37  33 

86  43 

431 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

01  MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  00 

392 

7A 

MRS  OALMAS  GIVENS 

DYER 

2391 

02j  BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

B6  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2*69 

02:  METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

665 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

25  10 

021  HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

739 

6A 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2528 

04  PIKE 

1 

37  18 

62  21 

800 

7A 

EDMONO  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

25-8 

01  TODD 

2 

36  47 

87  10 

920 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALHOUTM  5  WNW 

2775 

03  PENOLETON 

5 

38  43 

64  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

03  BATH 

5 

38  09 

83  33 

662 

6P 

7A 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2903i  03;  FLEMING 

9 

36  25 

63  43 

658 

7A 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  2 

2908  03f  FLEMING 

9 

38  23 

63  45 

6P 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953i  03  MADISON 

37  94 

64  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  OAK  50 

2961  01  CRITTENDEN 

7 

37  28 

86  06 

396 

Mir 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

30061  Oft 

BELL 

2 

36  47 

83  45 

1005 

u 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  ft 

J°"j" 

FRANKLIN 

* 

38  14 

B4  92 

504 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

30  36  01 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  3ft 

690 

7A 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

3046  04 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052  04 

HENJFEE 

5 

37  57 

83  39 

B64 

BA 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

31121 02 

MONROE 

3 

36  38 

85  48 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

SCOTT 

38  12 

8ft  33 

888 

WILLIAM  F.  BRAMdLETT 

GEST  LOCK  3 

32031  03 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241  02 

BARREN 

37  00 

85  35 

760 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

606 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

HARD IN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

01 

TRIGG 

2 

36  34 

88  00 

400 

BA 

BA 

T  V  A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

04 

CARTER 

7 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENS8URG 

3*30 

02  GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  5 

3435 

02  GREEN 

3 

37  15 

85  30 

610 

BA 

KENNETH  L.  WILKINSON 

GREENVILLE  2  W 

3451  01 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

319 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  9  SW 

3459 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  1ft 

c 

ISSAC  SPENCER  PROWSE 

HARTFORD  6  NW 

3652 

01 

OHIO 

37  32 

86  5ft 

429 

BA 

DAV10  K.  CARSON 

HAZARD 

03 

PERRY 

37  15 

63  12 

B69 

c 

H.  A.  BAILEY 

HA2ARD  WATER  WORKS 

371* 

PERRY 

37  15 

S3  11 

380 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1ft 

3741 

LEE 

* 

37  33 

83  46 

663 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  T  SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

7 

37  45 

87  38 

430 

6P 

6F 

H 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3793 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

c 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

FULTON 

6 

36  34 

99  10 

375 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

6*  *3 

3ft4 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

392  9 

02 

LARUE 

3 

37  32 

85  ft* 

766 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

6A 

NEWELL  F.  SMITH 

MYDEN 

4093 

04 

LESLIE 

37  10 

83  23 

BA 

SA 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

*165 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

650 

6P 

6P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

0- 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

790 

7A 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

*255 

04 

LETCHER 

37  10 

62  56 

1150 

9P 

HOBART  ISON 

KEENE  1  SSW 

»969 

03 

JESSAMINE 

4 

37  57 

64  36 

941 

7A 

HUGH  W.  BuFFIN 

LA  GRANGE  2  NNW 

-595 

03 

OLDHAM 

7 

38  26 

B5  23 

BBO 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

4703 

02 

GRAYSON 

3 

37  29 

66  18 

642 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

966 

MID 

M10 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

02 

37  21 

8ft  55 

767 

7A 

C 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

-625 

03 

JESSAMINE 

37  45 

84  33 

521 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

-8*8 

GREENUP 

38  39 

82  52 

537 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

03 

HENRY 

38  26 

84  58 

469 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

-882 

03 

CLARK 

37  51 

8ft  02 

773 

c 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

-893 

03 

LAUREL 

2 

37  08 

8ft  08 

1255 

z 

LONDON  WATER  PLANT 

++ 

H 

Z 

0 

p 

OBSERVATION 

6 

Z 

U 

U 

TIME  AND 

Z 

O 

s 

fi 

P 

TABLES 

STATION 

| 

i 

COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

s 

1 

a 

§ 

rl 

| 

i 

| 

U  i 

Q 

\n 

a 

fit 

LONOON  FAA  AP 

-898 

04 

LAUREL 

2 

37  05 

64  05 

1191 

MIO 

Mil 

H 

fed.  aviation  agency 

LOUISA  2 

*9*6 

04 

LAWRENCE 

] 

36  07 

62  36 

662 

C 

LEBAN  £  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

*9*9 

JEFFERSON 

36  14 

89  46 

462 

MID 

MIC 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

'LOUISVILLE  WB  AP 

*95* 

0  2 

JEFFERSON 

36  11 

89  44 

Mil 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4995 

02 

JEFFERSON 

36  17 

65  46 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

BALLARD 

36  36 

68  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

50  0  2 

! 

36  93 

738 

c 

WILLARO  E.  FOSTER 

MADIS0NV1LLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

5P 

7A 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

9097 

EOMONSON 

37  11 

86  09 

800 

5P 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

04 

CLAY 

I 

37  06 

63  *J 

850 

9P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171 

04 

FLOYD 

1 

37  34 

82  49 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELD 

5230 

GRAVES 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSV1LLE  WATER  PLANT 

5243 

03 

36  36 

83  49 

355 

7A 

7A 

C  M 

MAYSVILLE  UTILITY  COMM 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

2 

37  26 

84  00 

1000 

8A 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

9301 

PENDLETON 

5 

3B  36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T,  SYONOR 

META 

3370 

PIKE 

1 

37  34 

82  27 

730 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

HIOOLESBORO 

5389 

0* 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1135 

7A 

7A 

C  M 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 

5-07 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

770 

7A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

9430 

NICHOLAS 

5 

36  19 

84  09 

810 

c 

BLUE  STAR  NURSERY 

M1LLERST0WN 

9438 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  03 

566 

7A 

M 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

552- 

04 

WAYNE 

2 

36  50 

84  90 

926 

5P 

7A 

H 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

! 

38  11 

63  26 

750 

c 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

56*0 

03 

MONTGOMERY 

38  0* 

83  56 

910 

5P 

5P 

FRED  CARTM1LL 

MOUNT  VERNON 

96M 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

64  20 

116 

3P 

9P 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

568- 

HART 

3 

37  16 

610 

7A 

c 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

9 

36  36 

88  19 

520 

8A 

BA 

JOHN  E.  SCOTT 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EDMONSON 

3 

37  17 

66  15 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

03 

CARTER 

38  19 

83  12 

895 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

01 

HOPKINS 

37  1* 

67  47 

933 

8A 

MELVIE  PARLEE  NE I SZ 

ONEIDA 

6029 

04 

CLAY 

4 

37  16 

83  39 

741 

7A 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091 

01 

DAVIESS 

7 

37  46 

87  09 

420 

SP 

H 

VIRGIL  0.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

01 

DAVIESS 

87  07 

404 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

03 

OWEN 

38  32 

84  50 

820 

4P 

ALGER  A  REDMON 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  46 

394 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PAOUCAH 

6115 

01 

MC  CRACKEN 

7 

37  06 

88  37 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WPAO 

PAOUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

7 

37  06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PAOUCAH 

PAINTSVILLE  1  S 

6136 

JOHNSON 

37  48 

82  49 

620 

7A 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

1 

37  16 

86  59 

7A 

TVA-76ft 

PIKEV1LLE 

6353 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

686 

5P 

8P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON 

6575 

01 

CALDWELL 

2 

37  06 

87  93 

529 

SP 

SP 

CLOSED  1/19/65 

PRINCETON  1  SE 

6580 

01 

CALDWELL 

2 

37  07 

87  92 

497 

4P 

WESTERN  KY.  EXP.  STA.   i 

RAVENNA  LOCK  12 

04 

ESTILL 

37  40 

83  97 

634 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6605 

03 

MADISON 

37  44 

B4  18 

1122 

BA 

THOMAS  C.  HERNOON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

01 

3 

37  13 

66  9ft 

401 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  OAM 

f,9  6  6 

BfiECKINRlOGE 

3 

37  37 

394 

7A 

7A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUS5ELLVILLE 

70  4  9 

LOGAN 

3 

36  51 

86  53 

590 

7A 

MRS.  GLADYS  TALLEY 

SA0IEV1LLE 
ST  MARY 

7074 
7096 

03 

SCOTT 
MARION 

( 

36  23 

84  33 

as  21 

850 
7*3 

C 

c 

CLEM  F1GMTMASTER 
JOHN  B.  BAUER 

SALV1SA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

04 

MAGOFFIN 

3 

37  *5 

83  05 

899 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  ** 

B3  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

72  15 

02 

ALLEN 

66  13 

6  50 

9P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  Sw 

7220 

02 

ALLEN 

: 

66  13 

760 

7A 

c 

MRS.  IDELL  F.  DEER1NG 

SE8REE 

723- 

01 

WEBSTER 

3 

87  32 

360 

9A 

ORLANOER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

732ft 

SHELBY 

B 

36  13 

B5  16 

641 

7A 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

733* 

02 

BULLITT 

38  00 

85  43 

428 

8A 

SMITHFIELD  4  S 

7-73 

SHELBY 

( 

36  20 

65  16 

862 

c 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

PULASKI 

37  06 

B4  37 

995 

c 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  1  N 

04 

PULASKI 

37  07 

64  37 

1050 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

03 

WASHINGTON 

Bj  37  41 

65  1ft 

738 

7A 

WM.  m.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

04 

MC  CREARY 

2 

36  43 

B*  29 

1420 

7A 

k 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

78CO 

METCALFE 

: 

36  S3 

85  43 

86ft 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  springs 

7924 

WASHINGTON 

a 

37  52 

69  09 

670 

t" 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYL0RSV1LLE 

79*6 

SPENCER 

38  02 

6S  21 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TILFORD 

63  04 

1630 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 

MARTIN          1(  37  52 

82  37 

690 

7A 

2 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

TOMPKINSVILLE 

8060  02 

MONROE          3 

85  43 

930 

CLYDE  EUbANK 

TYRONE  LOCK  5 

8179  03 

ANDERSON 

36  02 

84  91 

I 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UN10NT0WN  OAM  49 

8197  01 

356 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

62*6  03 

JESSAMINE 

* 

37  51 

8*  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250  03 

ANDERSON 

a 

37  58 

65  10 

550 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCEBURG 
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7 
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7A 
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LINCOLN 

2 
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84  36 
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5P 
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85S1 

04 

MORGAN 

37  55 

B3  15 
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REYNOLD  V  BROWN 

WILLIAMSBURG  2 

8709 
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i 

B4  09 
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8A 

EST1L  M.  MEADOWS 

W1LLIAMST0WN  3  NW 

6714 

03 

GRANT 

36  39 

920 

7A 

HAROLU  M.  CUNNLhY 

WILLOW  LUCK  13 

04 

LEE 

B3  50 

649 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

02 

i 

36  52 

85  09 
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BA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

6624 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

86  36 

50ft 

7A 
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CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  STATIONS 

CROFTON  8  ENE 

1932 

01 

CHRISTIAN 

3 

37  05 

87  21 

750 

: 

CLOSEO  2/9/65 

PRINCETON 

6978 

01 

CALDWELL 

2 

37  06 

87  53 

529 

5P 

5P 

1 

CLOSEO  1/19/65 

J        DRAINAGE  CODE:      1-BIC  SANDY     2-CUMBERLAND     3-CREEN     4-KENTUCKY     5-LICKING     6-MISSISSIPPI     7-OHlO     8-SALT     9-TENNESSEE 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Science  Center,  University  of  Kentucky, 
Lexington,  Kentucky    40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65s  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. ,  C.S. T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  aucceasive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the,  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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KENTUCKY    -    MARCH    1965 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


March  will  be  remembered  as  cold  over  all  of 
Kentucky,  and  as  cold  and  wet  over  the  southern 
half  of  the  State.  Statewide  it  was  the  coldest 
March  since  the  very  cold  March  of  1963,  and 
over  much  of  the  Commonwealth,  it  was  the 
second  coldest  March  since  1947.  In  general, 
precipitation  was  below  average  in  the  northwest, 
and  near  to  much  above  average  elsewhere. 
Over  much  of  the  State,  snowfall  was  seasonable 
in  amount,  the  heaviest  falls  occurring  during 
the  first  week,   and  at  the  end  of  the  third  week. 

Over  the  greater  part  of  the  State,  the  heaviest 


rains  fell  in  several  periods  during  the  last 
10  days.  In  the  east,  there  was  some  flooding 
and  damage  on  the  Tug  and  Levisa  Forks  of 
the  Big  Sandy  River  and  in  the  Cumberland 
Basins,  minor  flooding  and  little  damage  along 
several  stretches  of  the  Kentucky  and  Licking 
Rivers.  A  number  of  roads  were  closed  due  to 
water  and  mud  slides.  In  a  number  of  areas 
in  the  south,  24-hour  rainfall  on  the  28th-29th 
totaled  from  2  to  5  inches.  A  number  of  high- 
ways were  closed,  chiefly  in  the  south-central 
and  southwest  areas. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky  40506 
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WESTERN            01 
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1.88 
2.79 

29 

29 

29. 

29 

29 

4.0 

.5 

3.0 
2.1 

1 
2 

1 
T 
1 

5 
5 
6 
20. 
5. 

8 
9 
7 
9 
9 

5 
5 

5 
5 
5 

WOLF  CREEK  DAM 

51.5 

31.0 

41.3 

73 

29 

10 

21 

729 

0 

0 

13 

0 

7,74 

2.33 

29 

11 

4 

3 

DIVISION 

40.4 

■  3.5 

6.15 

1.16 

3.2 

ft   ft   ft 
BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

51.9 

49.8 
45.8 
50.1 
48.6 

32.1 

30.0 
27.4 
27,6 
28.7 

42,0 
39.9 
36.6 
38.9 

38.7 

•  4.2 

.  4,0 

72 
69 
69 
69 
71 

28 

17 
1 
2 

29 

17 
16 
13 
14 
16 

20 

19 

19 

21. 

21. 

105 

773 
872 

801 
808 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 

5 

0 

1 

16 
21 
24 
23 
22 

0 
0 

0 
0 
0 

6.86 
3.72 
2.86 

D  5,08 
5,69 

2.22 

•  .44 

•  .93 

.73 

1.97 

.73 

.88 

1.20 

1.55 

26 
29 

4 
18 
26 

T 

6.2 

5.0 

*.o 

T 
3 
3 

2 
2 

20. 
5 
5 

4 
20 

7 
10 

5 
13 
13 

6 
4 
2 
4 
4 

2 

0 
0 
1 
1 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 

51.3 

48.7 
52.0 
48.2 
48.9 

30.7 
27.3 
31.0 
29.9 
27.8 

41.0 
38.0 
41.3 
39.1 
38.4 

•  3.4 

•  5,8 

70 
68 
77 
66 
67 

28 

1 
29 
28. 

18. 

16 
12 
8 
16 
1« 

21. 
5 

21 
20 
21. 

739 
830 
721 
797 
818 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

1 
1 
1 

0 

18 
22 
18 
21 
24 

0 

0 
0 
0 
0 

5,83 

6.21 
5.45 
4.83 

4.11 

1.68 
.82 

•   .37 

1.63 
2.25 
1.38 
1.16 
.89 

26 

29 
26 
17 
18 

2.5 

4.0 

3.0 

2 

4 
1 

5 

20 

20 

10 
9 

11 
9 

11 

4 
4 

3 

5 
4 

1 
2 

1 
1 

0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

46.3 

30.1 
51.2 
49.9 
48.3 

29.4 
27.7 
31.2 

27.7 
30.4 

37,9 
38,9 

41.2 
38.8 
39.5 

•  5.3 

•  4.2 

66 

71 
69 
69 
70 

28 
2 
1 
1 

29 

16 
18 
16 
12 
16 

20 
6 
21 
21. 
21 

834 
801 
731 
805 
783 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
1 
I 

22 

24 
20 
22 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

5.43 

5,46 
6,78 

4,18 
6.36 

.70 

•  98 

1.93 

1.11 

1.3* 
1.81 
1.17 
1.34 

25 

29 
26 
17 
26 

2.8 

1.0 

2.0 
3.6 

1 
1 

2 
2 

20 
20 

* 
20 

9 
10 
10 

7 
U 

6 
3 
5 
3 
5 

3 

2 
2 

1 
1 

SMELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

46.9 

48.  4M 

50.3 

46.1 

27.2 

26. 8M 

30.6 

26.2 

37.1 

37. »M 

40.3 

36.2 

•  7,1 

•  3.5 

•  6,9 

69 
69 
71 
63 

17 

2 

28 

18. 

15 

15 
14 
I* 

19 
20 
21 
20. 

856 
842 
751 
887 

0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 
2 

23 
23 
20 
24 

0 

0 
0 
0 

4.40 
4.29 
7.19 
5.87 

-   .72 
•   .11 

1,28 

.89 
1.32 
1.39 
2.15 

29 
29 
26 
29 

2.4 
2.3 

T 
3.5 

I 
2 
T 
2 

20. 

5 
22. 

5 

10 

9 

13 

11 

4 
3 
5 

4 

0 

1 

3 

1 

DIVISION 

39.0 

•  5.6 

3.30 

.67 

2.8 

•    •    • 

EASTERN            0* 

ASHLAND 
BAR80UBVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

51.3 
55.2 
53.3 

51.2 
54.9 

27.4 
31.6 
26.8 
25.9 
30.2 

39.4 
43.4 
41.1 
38.6 
42.6 

-  6.0 

72 

78 
71 
72 
72 

29 

28 
29 
29 
28 

9 
U 
9 
3 
1 

22 

21 
21 
21 
21 

788 
662 
736 
814 
686 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
2 
1 
0 

22 

17 
20 
23 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

4,76 
7,78 
5,97 
5,40 
7.31 

.61 

1.05 
1.76 
1.95 
1.60 
1.75 

18 
26 
26 
26 
26 

5.1 

2.0 

3.0 
10.5 

4 
2 
1 

3 

20 
20 
21. 

20 

10 
1* 
10 
12 
9 

4 
5 
5 
4 
4 

1 
3 

1 
1 

4 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  31    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCK' 
MARCH    196! 


Temperature 

Precipitation 

|j 

I! 

®  i 

■ 

> 

< 

■a 

si 

it 

fib. 

i 

0 

G 

-8 

9 
| 

3 

• 

a 

5, 

M 

a 

I 

& 

a 

No.  of  Days 

1 

■a 

Is 

11 

at 

Q 

I 

a 

• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Stutea 

Max. 

Mb. 

•a 
3 

■3-n 
I] 

s  8 

• 
a 

• 

1 

o 

• 

1 

0 

I 
8 

l\ 

si 

3| 

5  E 

hi 

DEwa 

57.  SM 

29. 3M 

43. 4M 

665 

0 

0 

0 

1,85 

29 

3.0 

3 

20 

8 

5 

DEWEY  DAM 

52.7 

27.9 

40.3 

756 

0 

2 

21 

0 

1.01 

25 

6,0 

3 

20 

11 

4 

GRAYSON  1  SE 

50.2 

27.9 

39.1 

10 

796 

0 

1 

22 

0 

1.10 

26 

9.8 

5 

20 

10 

4 

HEIDELBERG  LOCK  1*       R 

54.7 

30.1 

42.4 

29* 

694 

0 

0 

18 

0 

3.38 

1,39 

26 

T 

21* 

11 

6 

HYDEN 

52.7 

28.5 

40.6 

746 

0 

1 

21 

0 

I.T3 

26 

3.0 

3 

20 

10 

5 

JACKSON 

S3.2M 

28. 1M 

40,7m 

748 

0 

0 

22 

0 

1.43 

26 

3.8 

4 

20 

11 

3 

LONDON  FAA  AP 

50.3 

30.3 

40.4 

13 

754 

0 

2 

20 

0 

1,69 

29 

4.3 

2 

20 

8 

4 

MANCHESTER  *  SE 

55.2 

30.4 

42.8 

67? 

0 

0 

17 

0 

1,34 

26 

3.5 

i 

20 

11 

5 

MC  KEE 

49.3 

26.1 

37.7 

10 

840 

0 

1 

22 

0 

1,96 

23 

2.0 

i 

20* 

12 

6 

MIDDLESBORO 

53.7 

30.0 

41.9 

709 

0 

1 

19 

0 

2,28 

26 

3 

20 

11 

4 

MONTICELLO 

32.8 

31.9 

42.4 

12 

692 

0 

0 

18 

0 

1.T9 

29 

4.0 

1 

6* 

10 

6 

MOUNT  VERNON 

50.5 

30.0 

40.3 

IS 

757 

0 

2 

18 

0 

1,43 

26 

2.5 

8 

7 

PIKEVILLE 

55.9 

32.8 

44.4 

10 

632 

0 

0 

14 

0 

1,01 

1,62 

29 

1.0 

2 

20 

9 

3 

SOMERSET  1  N 

51.9 

29.9 

40.9 

739 

0 

1 

20 

0 

1.93 

29 

T 

4 

8 

6 

STEARNS 

49.8 

29.8 

39.8 

12 

773 

0 

3 

23 

0 

1,90 

26 

It 

7 

TOMAHAWK  1  WSW 

51.  9M 

23.  1M 

38. SM 

S12 

0 

1 

24 

0 

UU 

26 

8.0 

5 

20 

10 

3 

VANCEBURG 

52.  8M 

29.5 

41. 2M 

11 

734 

0 

0 

20 

0 

,99 

1,36 

IT 

2.3 

2 

20 

12 

3 

WEST  LIBERTY 

50.9 

27.0 

39.0 

29 

800 

0 

1 

21 

0 

3.06 

1.33 

26 

3 

20 

10 

3 

WILLIAMSBURG  2 

DIVISION 

40.9 

•  s* 

6.57 

1.87 

4,2 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATUREi   78°  ON  THE  28TH  AT  BARBOURVILLE 

LOWEST  TEMPERATURE,   1°  ON  THE  21ST  AT  CUMBERLAND  AND  TOMAHAWK  1  WSW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,  9.63  INCHES  AT  DUNMOR 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:   2.86  INCHES  AT  COVINGTON  WB  AIRPORT 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  4.73  INCHES  ON  THE  29TH  AT  DUNMOR 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,  10.5  INCHES  AT  CUMBERLAND 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  5  INCHES  ON  THE  20+  AT  7  STATIONS 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       II       12       13       14       15       16       17       18       19      20       21       22      23      24 


western 

BARDwELL  *  E 
BEAVER  0** 
BENTON  2 
CAOU  LOC<  E 
CALHOUN  LOCK  2 

COBB 

DUNDEE  *  ESE 

OUNMO* 

ELtTO-'*  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

FRANKLIN  I  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HARTFORO  6  NW 
MENOEHSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 
MOPMN5VILLE 
LOVELACEVILLE 
mADISOnvIILE  1  SE 
WAVFIELD 

MURRAY 
OLNEV 
OwENSBORO  2  W 

0WENS80RC  DAM  46 
P4DUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLV1LLE 


6.05 
6.26 
4.78 
7.00 
5.2* 

6.54 
4.92 
9.63 
6.90 
5.07 


9.04 
5.30 
7,25 
7.63 

8.13 

7,48 

)  4.58 


5.46 
7,63 
7.51 
7,80 


CENTQAL 


02 


AOOISON  OAM  45  / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BAROSTOwN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNlEvILLE  4  N 
BOwLING  GREEN 
BOILING  G^EEN  FAA  AP 
BRADFOR05VILLE 
BROWNSvILLE 

BURKESvILLE 

campbellsville 

CANEyVILLE 
CECILIA 

clermont  1  sse 

eomonton 
gamaliel  1  s 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  I  E 

GREENSBURG 
GREENSBURG  I  E 
IRVlNGTON 
LEITCHFIELO 
LIBERTY 

louisville 
louisville  wb  ap 
louisville  upper  gage 
mammoth  cave  park 
mill6rst0wn 

munforoville 
nolin  river  reservoir 
rough  river  dam 
scottsville  3  ssw 
5c0ttsville  2   5w 

shepherdsville 
summer  shade 
wolf  Creek  dam 
woodbury  lock  4 


BLUE   GRASS  03 

BEREA   COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CVNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DtX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG 
FLEMING5BURG  2 
FORO  LOCK  10 
FOANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEEN£  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEUNGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVlLLE  WATER  PLANT 
MIDWAY 

MOUNT  5TERLING 
CfENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHEL8YVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 

TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUflEN 


8,25 
6.11 
6,45 


5,33 

6.41 
6.32 
4.57 
5.50 
7.41 

4,76 


4,59 
6.81 
6,53 

4.35 

8,07 
7,74 
7,56 


5.45 
5.60 
3.79 
5.46 


6.36 
5.92 

4.40 


6.96 

.56 

.03 

6.71 

.  u 

.*2 

1.7? 

.14 

.25 

2.66 

.55 

.01 

5.3". 

.05 

.92 

5.09 

.07 

.79 

i.tl 

.15 

.35 

5. a? 

.23 

.33 

6.21 

.05 

.7*. 

5.45 

.55 

5.17 

.75 

4.9' 

.69 

.02 

6.49 

.05 

■  03 

4.11 

.11 

.23 

•  19 

•  03 

.05 

.08 

,05 

.10 

•  04 

.10 

•  04 

•  10 

T 

T 

.04 

•  03 

.02 

.15 

.08 

.05 

.16 

■  04 

.05 

.29      .23       .31 


.57D    .20      .05 


.07 

.01 

T 

.03 

.02 

T 

.15 

.10 

.03 

.12 

T 

.15 

.07 

.04 

.04 

.18 
.22 

T 

.07 

.02 

.09 

.68       .04       .07 


.58      ,22      ,10 


.05  .02 

T  T 

.03  .09 

.07  ,08 

.06  .36      .03 


.54 

T 

.07 

T 

T 

.40 

T 

.0* 

T 

T 

.54 

T 

.10 

.02 

.07 

.01 

,02 

.27 

.12 

T 

,05 

T 

T 

.02 

.29 

.05 

.52 

•  01 

,08 

T 

,02 

.45 

T 

.06 

,15 

•  Of 

.25 

T 

,06 

T 

.02 

,50      .36      ,03 


1.07 
1.03 
.15    1.00 


.21 


.96 


1.00 
.18 
.42 
.05    1.18 
.10      .92 

1.09 


53 

.93 

1.26 

62 

.15 

6.73 

57 

,60   7 

1,63 

30 

.70 

2,02 

91 

.58 

1.63 

49 

.01 

2.02 

02 

•  62 

3,50 

41 

.73 

1,36 

84 

.09 

,05   ,63 

03 

.10 

7    3.20 

50 

.25 

2.70 

1.33      .33 

1.00    1,12 
.61    1.30 


3.83 

2.68 
2.30 


•  43 

.40 

1.31 

1.30 

.32 

1,66 

.20 

.32   ,02 

1,28 

•  41 

.09 

•  •1 

•  93 

L.42   T 

2.63 

1.33 

.31 

7    1,52 

.87 

,34   7 

2,87 

1.63 

•  03 

1,82  1,80 

.95 

.43 

•  97 

1.11 

.35 

2.33 

1.06 

,50   7 

2.42 

1.11 

•  35 

1>44 

.38 

•  07 

1.78 

.95 

•  65 

1,03 

03  1.13 

3,06 

45  1.40 

,80 

02  1.97 

1.97 

96  1.50   7 

1,69 

59   .48 

1.20 

33   ,89 

1.08 

16  1,74 

1.28 

1.06 

.06 

T 

2.64 

.99 

.60 

1.22 

1.09 

.49 

1.24 

.74 

.93 

.03 

.01 

1.37 
1.03 

.74 

.15 

1,88 

.72 

.33 

1.83 

2,00 
1.02 
.63 


1.05    2,00 
,12      ,19 

.11       7 


.56    1.66      7 


11 

.05 

.10 

.03 

50 

.60 

.8? 

33 

.29 

.42 

35 

■  35 

.34 

.70 

.3. 

.94 

.27 

.43 

.32 

.70 

.45 

•  45 

.30 

•  59 

.99 

•  58 

.56 

1.17 
1.13 
.86 


s  following  Station  ind.* 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


25      26       27       28       29    '  30 


WARSAW  MARYLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WlLLIAMSTOWN  3  NW 


EASTERN  04 

ASHLAND 
8ARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
BUCKHORN 

BUROINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEMA 

DE"EY  DAM 

elkhorn  city 
fourmile  icy  util  park 
freeburn  2  sw 

frenchburg 
grayson  1  se 
hazard  water  works 
heidelberg  lock  1*. 

HYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

MANCHESTER  4  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDDlESBOSO 
MONTKELLO 

MOUNT  VERNON 
ONEIOA 

PAINTSVILLE  I  S 
PIKEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  I  N 

STEARNS 
TILFORD 
TOMAHAWK  1  WSW 

VANCE8URG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLOW  LOCK  13 


4.76 
4.83 
6.62 


.15       .32 

.25       .36 

.04       ,5b 


.25       .62       .04 
.71       .25       T 
.30       .41       .22 


.05 
.06 
.13 

•  04 


.70       .07       .05 


.05       .01       .03 

T  .U 

.03       .02       .06 


.12  .82 
•21  .98 
.53       .58 


.39 

.11 


.0) 

•  as 

.95 

.30 

•  so 

,60 

.05 

1*15 

.20 

.18 

1.10 

.45 

.15 

.6* 

.50 

.15 

.66 

.42 

.06 

1.28 

.">5 

.06 

1.  37 

.54 

.58 

1,47 

.22 

1.01 

.95 

.»5 

1*20 

.22 

.05 

.68 

.82 

.25 

.84 

.30 

.99    1.72      .12 


1.27    1 

.5*. 

.93 

1.07    1 

.56 

T 

.90 

1.96    1 

.44 

.01 

l.*2 

.71    2 

.28 

.03 

.33 

1.17    1 

.56 

1.79 

1.29    1 

.45 

1.33 

1.35    1 

.27 

1.00 

1.05    1 

.29 

.10 

■  •Q 

•  43 

.91 

.01 

1.62 

.87    1 

.58 

1.09 

1.07    1 

.46 

.04 

.62 

1.27    1 

.23 

1.93 

.83    1 

.90 

1.65 

1.10    1 

.96 

.02 

.75 

03    I. 11    1.43      T 


*  follow. ng  Station  lndw. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH    1965 


Station 

Da) 

of  Month 

O) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 
< 

*   •   « 
xESTERN             01 

84RDKELL  ft  E 

MAX 

Mm 

61 
52 

54 
36 

38 

26 

31 
23 

34 
28 

39 

26 

38 

27 

46 
32 

44 
28 

42 
26 

44 
23 

53 
35 

51 

40 

54 
34 

62 
33 

66 
40 

70 
52 

70 
38 

48 
18 

36 
28 

51 
31 

63 
35 

64 
33 

50 
30 

42 
32 

35 

27 

58 
20 

65 

31 

64 
41 

52 
35 

60 
35 

51.1 
32.1 

BEAVER  DAM 

MAX 

Mm 

65 

50 

62 

47 

-8 
30 

36 
28 

38 
23 

38 
25 

38 
32 

40 
33 

40 
32 

39 
25 

46 
19 

53 
32 

45 
26 

48 
24 

58 
20 

70 
29 

70 
49 

66 
27 

35 

19 

34 

20 

49 

18 

61 
34 

65 

41 

42 
32 

40 
32 

36 
31 

57 
27 

65 
31 

64 
43 

55 
37 

61 
32 

50.5 

30,6 

BENTON  2 

MAX 

Mm 

65 
51 

53 
40 

40 
27 

33 
28 

35 

28 

40 
27 

38 
32 

50 
33 

41 

29 

43 
26 

44 
20 

54 

36 

53 
27 

54 
26 

63 
23 

72 
29 

71 
52 

57 
27 

35 

18 

36 

18 

50 
18 

61 
28 

65 

38 

38 
30 

39 
32 

35 
29 

59 
30 

69 
34 

70 

43 

53 

36 

62 
37 

50,9 
30,7 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

Mm 

60 
48 

55 
29 

33 

26 

30 
25 

30 
26 

38 

2b 

38 
32 

44 
33 

38 

30 

38 
26 

44 
22 

48 
32 

46 
28 

48 
28 

58 
26 

68 
36 

71 
33 

37 

24 

28 

16 

35 

19 

49 
25 

60 
36 

60 
33 

35 
31 

35 

30 

33 
27 

58 
25 

62 
35 

61 
40 

SO 
34 

55 

34 

46,6 
29.5 

SOlDEN  POND  8  N 

MAX 

Mm 

68 
48 

60 
52 

56 

30 

36 
26 

34 
26 

36 
27 

40 
26 

38 
33 

42 
31 

42 
25 

44 
19 

45 
25 

53 

27 

54 
25 

55 

23 

61 
28 

72 
33 

70 
27 

39 
17 

30 
19 

36 
15 

49 
27 

64 
41 

67 
35 

38 
32 

38 
31 

35 

29 

56 
32 

72 

45 

60 
30 

S3 
35 

49,8 
29,6 

GREENVILLE  2  M 

MAX 

Mm 

64 
52 

61 
48 

48 
30 

40 
27 

36 
24 

39 
25 

38 
33 

40 
33 

40 
31 

40 
25 

45 
20 

53 

34 

49 
27 

50 
24 

59 
22 

69 
32 

69 
54 

65 
27 

35 

18 

34 
19 

49 
19 

60 
34 

63 
45 

45 
33 

38 
32 

37 
30 

56 
29 

68 
35 

65 

42 

54 
37 

60 
33 

50.6 
31,4 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

Mm 

61 
52 

55 
37 

37 
27 

31 
25 

35 
24 

38 
25 

36 
34 

43 
33 

41 

31 

37 
25 

45 
21 

52 

32 

48 
28 

48 
28 

59 
24 

68 
32 

70 
50 

51 
22 

35 

15 

34 
17 

49 
24 

60 
34 

60 
34 

35 

31 

35 

30 

35 
28 

55 
25 

60 
35 

61 
38 

54 
32 

57 
31 

47,9 
29,8 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

60 
50 

54 
38 

39 
26 

31 
23 

33 
27 

40 
28 

39 

31 

48 
35 

46 
33 

42 
28 

47 
25 

52 
37 

52 

30 

55 

31 

61 
29 

69 
35 

69 
55 

59 
27 

38 

17 

36 
19 

49 
22 

63 

30 

65 
36 

36 

31 

33 

31 

35 
28 

58 
27 

65 
36 

64 
44 

52 

36 

63 
37 

50,1 
31,7 

MOPKINSVILLE 

MAX 

Mm 

68 

40 

63 
51 

55 

31 

36 

28 

31 
25 

38 

25 

40 
29 

37 
31 

40 

31 

43 
26 

45 
23 

43 

26 

56 
28 

53 

28 

54 
27 

62 
28 

70 
39 

69 
28 

40 
17 

33 

17 

37 
19 

50 
24 

63 
35 

63 
33 

37 
33 

40 
31 

34 
28 

57 
29 

69 
45 

59 
37 

55 

35 

49,7 
29,9 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

63 
53 

53 

37 

37 
24 

30 

24 

33 

26 

39 
25 

38 
32 

46 
34 

43 

27 

43 
25 

45 
22 

53 
36 

54 
27 

54 
27 

65 
25 

73 
32 

70 
52 

68 
26 

34 

17 

37 
19 

*9 

20 

60 
30 

64 
33 

35 

30 

34 

30 

34 
27 

60 
27 

64 
32 

62 

42 

55 
35 

61 
34 

50,2 
30,0 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

64 
52 

57 
43 

44 
29 

35 

24 

36 
26 

38 
25 

38 
33 

41 
33 

41 
32 

40 
26 

46 
21 

53 

32 

48 
27 

48 
27 

59 
22 

69 
33 

69 
47 

65 
28 

34 
9 

34 
16 

49 
24 

59 
■53 

61 
39 

40 
32 

38 
32 

36 
30 

57 
29 

65 
33 

65 
41 

53 

36 

59 
3* 

49,7 
30,6 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

63 
52 

53 
39 

40 

28 

37 
23 

34 
26 

39 
26 

37 
52 

43 
33 

41 

30 

41 
26 

44 
25 

53 

36 

52 

28 

53 

30 

61 
29 

71 
35 

68 
53 

58 
27 

35 

18 

36 
19 

48 
24 

60 
32 

63 
35 

37 
31 

35 

32 

34 
28 

61 
29 

68 
36 

67 
43 

54 
36 

63 

34 

50.0 
31.5 

MURRAY 

MAX 

Mm 

65 
47 

59 
52 

54 

2  8 

35 
25 

30 
25 

35 

26 

39 
32 

37 
32 

42 

31 

42 
26 

42 
22 

45 
32 

52 
29 

53 

31 

55 
27 

64 
32 

72 
55 

69 
27 

37 
18 

30 
18 

44 
22 

48 
31 

63 
38 

65 
33 

37 
33 

37 
30 

38 
28 

61 
35 

71 
49 

59 
37 

54 
35 

49.5 
31.8 

OUENSBORO  2  * 

MAX 

Mm 

63 
52 

58 

40 

40 
29 

35 

27 

38 
24 

37 

25 

38 
33 

40 
34 

40 
31 

38 
26 

45 
21 

52 
32 

45 
28 

48 
27 

57 
24 

70 
31 

69 
48 

53 
26 

34 
18 

34 
18 

48 
24 

60 
31 

60 
38 

38 
32 

38 

30 

35 

30 

57 
27 

62 
34 

60 
42 

56 
35 

61 
33 

48,7 
30,6 

RADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
52 

52 
29 

31 

26 

28 
23 

32 
27 

39 

27 

37 
32 

46 
34 

38 
29 

42 
27 

45 
23 

51 

32 

51 
28 

51 
33 

60 
26 

69 
34 

67 
36 

38 
25 

27 
17 

36 
20 

49 
24 

59 
36 

62 
33 

34 
31 

3* 
31 

33 

28 

58 
27 

64 
36 

60 
39 

52 
35 

60 
35 

47,2 
30.2 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

63 
53 

54 
39 

39 
27 

33 
24 

33 

27 

39 
26 

38 
31 

45 
34 

44 
32 

41 
26 

43 
23 

53 

37 

52 
27 

52 

31 

62 
26 

71 
32 

70 
51 

66 

26 

37 
16 

35 

19 

50 
25 

61 
32 

63 
35 

36 

31 

35 

30 

34 
27 

57 
28 

63 
36 

63 
43 

52 
35 

59 
36 

49,8 
31,1 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

63 
53 

55 
40 

41 
28 

34 
26 

36 
26 

38 
25 

42 
31 

41 
34 

41 
30 

42 
24 

44 
20 

52 
35 

50 
27 

51 
31 

59 
24 

70 
34 

68 

51 

68 
25 

35 

16 

35 

18 

48 
21 

60 
21 

61 
40 

41 
31 

36 
31 

35 

29 

58 

28 

65 

40 

67 
42 

53 
35 

60 
33 

50,0 
30,6 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

66 

44 

65 
49 

57 
31 

36 
28 

34 
28 

36 

25 

39 
27 

38 
32 

40 
32 

40 
27 

40 
20 

45 

24 

48 
27 

45 
26 

50 
21 

57 
26 

69 
41 

68 
28 

39 

19 

31 

18 

39 
18 

48 
27 

60 
38 

61 
32 

39 
32 

40 
32 

35 
29 

56 
29 

66 
38 

59 

37 

53 
33 

48,4 
29,6 

RUSSELLVILLE 

ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

67 
45 

65 

51 

60 
34 

39 
30 

34 
26 

40 

26 

41 
30 

40 
32 

45 
26 

44 
21 

46 
27 

55 

28 

52 
29 

53 

26 

56 
24 

60 
29 

71 
37 

71 
28 

40 
19 

26 
16 

36 
18 

51 
24 

52 
37 

62 
34 

39 

34 

44 
33 

35 
29 

59 
32 

68 
35 

60 
38 

55 
34 

50.5 
30.1 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

67 
43 

60 
47 

54 
35 

45 
28 

39 
21 

36 
25 

38 
33 

38 
36 

40 
33 

37 
24 

41 
18 

50 
27 

48 
24 

42 
25 

53 
22 

64 
31 

68 
42 

62 
27 

35 
15 

32 

17 

45 
19 

59 
32 

65 
44 

45 
30 

37 
29 

36 
30 

50 
24 

66 
29 

64 
42 

51 
35 

54 
28 

49,1 
29.5 

BARDSTOHN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

69 
42 

65 
47 

55 

35 

48 
28 

37 
22 

35 
25 

37 
32 

37 
33 

41 

35 

41 
27 

43 
17 

52 
29 

52 

27 

49 
27 

54 
20 

66 

27 

68 
54 

67 
28 

41 
17 

33 
17 

44 
31 

58 
43 

63 
56 

59 
32 

39 
31 

39 
32 

50 
26 

67 
28 

65 
52 

58 
36 

55 

30 

51,2 

31,8 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

66 
42 

69 
49 

60 
35 

43 
32 

33 

27 

36 
26 

37 

26 

38 
33 

40 
32 

43 

2B 

41 
19 

47 
21 

53 
30 

51 
22 

52 
22 

58 
22 

69 
38 

68 

30 

38 

20 

33 

17 

34 
16 

46 
24 

60 
36 

62 
35 

38 
34 

43 
35 

37 
30 

56 
31 

68 

44 

62 

39 

52 
34 

49,5 
30,0 

BONNIEVILLE  ft  N 

MAX 

Mm 

68 
43 

62 
49 

55 
34 

39 
28 

37 
25 

35 

26 

37 
31 

38 
33 

41 

32 

39 
25 

46 
16 

43 
26 

47 
25 

47 
19 

55 
16 

67 
24 

69 
48 

64 
27 

35 
19 

33 

16 

46 
14 

67 
26 

64 

46 

46 
32 

40 
32 

39 
31 

53 

26 

67 
29 

61 

41 

52 

37 

57 
32 

50,0 
29.3 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

70 
50 

60 

40 

40 
34 

36 
27 

39 
27 

39 

26 

38 
32 

40 
34 

44 

28 

41 
28 

46 
21 

53 
36 

48 
29 

52 
25 

60 
24 

69 
31 

69 
41 

41 
29 

33 

21 

34 
18 

47 
21 

58 
32 

62 
37 

37 
34 

44 
34 

37 
31 

56 

30 

67 
34 

61 
42 

54 
39 

60 
33 

49.5 
31,2 

BRADFOROSVILLE 

MAX 

Mm 

66 
42 

70 
49 

58 
3  9 

37 
24 

37 
26 

35 

25 

38 
33 

43 

34 

42 
28 

41 
15 

45 

28 

53 
25 

54 
20 

47 
18 

55 
25 

68 
41 

68 
28 

40 
16 

34 

17 

40 
11 

45 
32 

59 
43 

65 
34 

36 
33 

44 
34 

39 
29 

56 
29 

71 

53 

59 
34 

52 
30 

49,9 
29.9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

69 
47 

64 
49 

57 
39 

51 

30 

37 
25 

35 

25 

37 
31 

37 
32 

41 
33 

41 
28 

45 
20 

54 

34 

52 
28 

46 
24 

54 
22 

67 

28 

67 
47 

65 
29 

38 
19 

33 
15 

43 
19 

58 
31 

63 

49 

58 
33 

44 
33 

42 
35 

57 
28 

68 
36 

66 
51 

52 

37 

57 
31 

51.5 

31,9 

CECILIA 

MAX 

Mm 

72 
52 

68 
46 

54 

33 

42 
29 

37 
25 

35 
25 

37 
32 

38 
35 

40 
33 

38 
26 

44 
19 

53 

30 

50 
27 

47 
24 

56 
22 

68 
27 

68 
48 

64 
28 

35 

16 

32 

18 

46 
23 

59 
32 

63 

47 

47 
32 

38 

31 

37 
32 

52 
26 

67 
30 

64 

48 

52 

37 

56 
30 

50,3 
31,1 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

70 
35 

67 
48 

56 
35 

44 
30 

37 
22 

37 
25 

38 
33 

38 
30 

41 
34 

40 
25 

43 
15 

55 
26 

54 
25 

48 
21 

55 
19 

67 
25 

69 
45 

73 
27 

41 
16 

45 

18 

46 
17 

59 
27 

63 
49 

49 
32 

38 
31 

37 
32 

52 
26 

67 
26 

66 
50 

53 

37 

56 
29 

51,7 
29,4 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

68 
45 

61 

50 

55 
36 

45 
27 

36 
26 

35 
25 

37 
32 

38 
33 

44 
33 

41 
27 

44 
21 

52 

37 

49 
29 

49 
23 

56 
21 

69 
30 

67 
53 

61 
27 

35 

19 

42 

16 

45 

16 

59 
32 

60 
50 

50 
34 

42 
34 

40 
32 

55 

29 

65 
31 

60 
50 

51 
38 

58 
32 

50,6 
31,9 

GREENSBURG 

MAX 

Mm 

67 
41 

70 
47 

0  0 
39 

50 
35 

36 
25 

39 
25 

36 
27 

37 
34 

39 

35 

44 
29 

43 
19 

45 
19 

55 
28 

55 
21 

48 
20 

57 
20 

70 
31 

70 
31 

40 
20 

35 

19 

35 

15 

45 
21 

59 
34 

64 
35 

37 
34 

44 
34 

39 
30 

56 
31 

59 
46 

60 
39 

52 
32 

50.2 
29.5 

IPVINGTON 

MAX 

Mm 

69 
49 

63 
48 

52 
32 

39 
29 

37 
24 

35 
25 

37 
31 

39 
34 

42 
32 

38 
24 

45 
18 

54 
30 

50 
26 

45 
22 

56 

20 

67 
29 

68 
44 

65 
27 

35 

16 

33 

18 

46 
19 

60 
34 

62 
35 

45 
31 

39 
31 

36 
31 

53 
24 

65 
30 

63 

48 

53 
36 

58 
30 

50,0 
29.9 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

66 
50 

60 
50 

50 
32 

39 
26 

35 
25 

34 

20 

37 
32 

38 
33 

40 

30 

39 
25 

45 
22 

53 
33 

48 
25 

46 
20 

56 
25 

67 
33 

68 
42 

61 
24 

34 
16 

33 

16 

46 

14 

59 
32 

64 
41 

41 
32 

39 
32 

36 
32 

52 

28 

66 
36 

63 

46 

52 
36 

57 
31 

49.2 
30.4 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

70 
48 

56 
44 

45 

35 

42 
25 

37 
24 

37 
25 

39 
33 

41 
35 

40 
32 

39 
26 

43 
23 

52 

34 

45 
32 

50 
29 

55 
32 

65 
32 

69 
45 

45 
27 

32 

17 

33 

20 

46 
24 

61 
37 

65 
32 

36 
31 

39 

30 

35 
30 

54 
26 

66 
33 

63 
40 

54 

40 

56 

31 

48,7 
31.4 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

68 
42 

55 
44 

35 

42 
26 

35 

24 

37 
26 

38 
34 

39 
36 

41 
34 

38 
26 

42 
20 

52 
30 

45 
27 

44 
25 

53 
23 

64 
28 

69 
42 

42 
27 

31 

18 

32 
21 

44 
24 

59 
33 

65 
34 

35 

33 

37 

31 

35 

30 

50 
26 

66 
31 

63 

41 

51 
38 

54 
31 

47,4 
30.3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

69 
50 

64 
49 

56 

35 

42 
28 

35 

25 

34 
24 

35 
32 

38 
33 

45 

30 

42 
26 

46 
18 

53 
32 

50 
27 

50 
21 

57 

17 

68 
26 

68 
50 

67 
26 

38 
18 

37 
16 

46 
13 

59 
33 

63 
50 

60 
33 

44 
33 

40 
32 

55 

28 

65 
32 

65 
52 

53 

37 

60 
31 

51,7 

30.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    35    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH  1965 


Station 

Day  of  Month 

• 
J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

67 
56 

77 

50 

58 
33 

42 
32 

32 
25 

34 

25 

42 
33 

40 
34 

39 

30 

41 
27 

41 
18 

44 
19 

54 
28 

47 
30 

49 
19 

58 
20 

69 
33 

69 
28 

41 
20 

31 
16 

35 
15 

47 

20 

59 
37 

62 

33 

38 
33 

46 
33 

35 

29 

54 
29 

66 

37 

60 
38 

51 
33 

49.4 
29.5 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

MIN 

66 
45 

69 

49 

56 
31 

38 
30 

33 
26 

37 
25 

36 

27 

38 
32 

38 
33 

40 
24 

40 
19 

46 
22 

55 

26 

46 
24 

48 
21 

57 
23 

69 
32 

68 
2  8 

40 
19 

32 

19 

30 
20 

47 
25 

60 
37 

62 
32 

37 
32 

40 
32 

34 
26 

56 

30 

64 
30 

60 
37 

54 
32 

48.3 
28.6 

SCOTTSVIUE  3  SSw 

MAX 

Mm 

68 
48 

62 
50 

57 
35 

43 
30 

35 
26 

38 
25 

38 
32 

39 
33 

45 
32 

41 
27 

45 
22 

52 
38 

53 
29 

52 

31 

58 
28 

69 
39 

70 
53 

65 
29 

36 
20 

33 

15 

48 
16 

60 
30 

62 
50 

60 
34 

42 
33 

42 
33 

55 

29 

67 
34 

66 
50 

58 
38 

59 
34 

52.2 
53.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 

Mm 

69 
43 

59 
49 

54 
37 

47 
27 

36 
25 

35 
25 

35 

31 

38 
33 

45 

33 

43 
25 

45 
19 

53 
35 

52 

29 

50 
23 

56 
21 

70 
31 

67 
49 

61 
28 

35 

19 

33 

14 

46 
15 

56 
27 

60 
43 

43 

34 

42 

34 

46 
31 

58 
29 

68 
35 

63 

50 

52 

37 

60 
32 

51.0 
31.1 

WOLF  CREEK  DAM 

ft    •    • 

MAX 

Mm 

67 
36 

69 

48 

61 

41 

53 
36 

38 
28 

37 
27 

36 
28 

38 
33 

40 
36 

49 
25 

43 
17 

47 
33 

55 

27 

55 

20 

50 
18 

57 
24 

70 
37 

69 
33 

46 
22 

35 

ie 

34 

10 

47 
27 

60 

44 

64 
37 

44 
37 

47 
38 

42 
31 

57 
30 

73 
47 

62 
39 

53 

33 

51.5 

31.0 

BLUE  GRASS          03 

8EREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

71 
39 

65 
49 

57 
41 

53 

30 

37 
24 

35 

26 

38 
32 

39 

34 

40 

33 

40 
28 

42 

19 

50 
30 

55 

29 

51 
26 

52 
24 

65 
33 

66 
45 

65 
32 

40 
20 

31 
17 

43 
19 

56 
33 

66 
50 

60 
33 

43 
34 

47 
35 

52 
26 

72 
35 

69 
SO 

53 
35 

55 

30 

51.9 
32,1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

68 
40 

67 
48 

52 

38 

50 
30 

38 
20 

38 
26 

40 
35 

40 
36 

41 

35 

38 
26 

40 
19 

51 
27 

52 
25 

49 
24 

52 

24 

63 
26 

69 
43 

61 

29 

38 
16 

32 
19 

45 
22 

60 
27 

64 
46 

46 

30 

36 
28 

36 

32 

48 
23 

65 
25 

65 

45 

48 
36 

50 
29 

49,1 
30,0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
43 

55 
47 

50 
39 

53 
25 

34 
20 

36 

24 

41 
33 

41 
34 

38 
29 

32 

22 

39 
24 

49 
27 

50 
31 

41 
24 

51 
21 

61 
26 

68 
41 

41 

23 

26 
13 

29 

16 

41 
18 

56 

2? 

61 
30 

31 
27 

34 
25 

32 
25 

44 

20 

62 
24 

60 
35 

45 
31 

46 
26 

45.1 

27.4 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

67 

30 

69 
34 

54 
42 

51 
42 

45 

17 

35 
26 

37 
26 

42 
35 

42 

33 

41 
27 

40 
19 

40 
14 

54 
24 

54 
23 

45 
20 

51 
23 

64 
26 

66 
30 

56 

30 

45 
16 

44 
14 

44 
27 

60 
37 

65 

30 

35 

30 

40 
32 

38 
25 

50 
25 

67 
35 

60 
35 

51 
26 

50.1 
27.6 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

65 

40 

69 

40 

55 
39 

51 
39 

41 
23 

37 
23 

34 
25 

37 
32 

38 

33 

41 
28 

40 
20 

43 

20 

52 

28 

53 
26 

48 
23 

53 

23 

66 
32 

66 
30 

41 
19 

33 

16 

30 
16 

43 
20 

58 
34 

65 
32 

35 

32 

43 
34 

38 
28 

51 
28 

71 
42 

60 
35 

51 

29 

48.6 
28.7 

DIX  DAM 

MAX 

Mm 

67 
38 

67 
47 

55 

39 

53 
37 

39 
24 

38 

25 

37 
33 

38 
34 

41 

33 

38 
27 

41 
20 

52 

29 

52 

30 

52 
28 

51 
25 

64 
26 

66 
45 

66 

28 

39 

18 

30 
16 

44 
16 

58 
30 

66 
45 

60 
32 

43 
33 

43 
33 

48 
27 

70 
32 

67 
35 

52 
35 

53 

29 

91.3 

30,7 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

Mm 

68 
30 

67 
47 

53 

40 

51 
30 

34 
12 

36 
35 

41 
34 

40 
36 

38 
33 

37 
26 

38 
15 

49 
24 

51 
21 

46 
19 

50 
20 

63 
19 

67 
39 

57 

29 

38 
16 

31 

17 

42 
13 

58 
21 

60 
44 

47 

29 

37 
29 

36 
31 

46 
20 

66 
23 

63 

42 

♦9 
34 

50 
27 

46,7 
27.3 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

71 
30 

61 
49 

57 
46 

56 
32 

35 

21 

34 
28 

41 
34 

45 
33 

43 
33 

37 

30 

40 
16 

51 

28 

54 
27 

49 
29 

50 
23 

62 

24 

66 
42 

65 
34 

41 
21 

32 

19 

43 

8 

60 
26 

66 

54 

61 
34 

44 
34 

44 
36 

48 
29 

71 
27 

77 
50 

32 
36 

54 
29 

92,0 
31.0 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

Mm 

66 
36 

59 

49 

53 

44 

52 

30 

34 
19 

34 

25 

40 
33 

43 
32 

38 
33 

35 
26 

37 
19 

45 
28 

50 
29 

44 
25 

47 

27 

59 
31 

65 
42 

62 
31 

38 
16 

28 

16 

40 
19 

56 

30 

64 
38 

50 
19 

36 
32 

39 
32 

47 
25 

66 
33 

65 

44 

48 
34 

51 
27 

46.2 

29.9 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

Mm 

67 
32 

67 
37 

55 

40 

54 

40 

43 
23 

38 
23 

38 
26 

39 

34 

40 
35 

39 
28 

36 
18 

43 
18 

53 

28 

52 
25 

♦7 

22 

53 

22 

65 
25 

67 

30 

44 
16 

34 

18 

34 
18 

44 
22 

60 
37 

65 
32 

35 

31 

39 
31 

37 
27 

48 
27 

65 

28 

62 
36 

51 
30 

4».9 
27.* 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
42 

55 

47 

50 

39 

50 
22 

33 

19 

33 

25 

36 
32 

37 
34 

38 
32 

34 
26 

39 
18 

49 
28 

50 
29 

45 
25 

49 
23 

62 
30 

63 
43 

43 
29 

31 
18 

29 
16 

41 

17 

56 
31 

63 
34 

34 
31 

40 
32 

36 
29 

47 
25 

66 
33 

60 
39 

49 
34 

52 
29 

46,3 

29,4 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

66 
31 

71 
31 

54 

46 

52 
42 

52 

19 

36 
18 

38 

27 

44 
35 

46 
33 

42 
28 

38 
23 

42 

24 

52 

26 

54 
24 

46 

24 

54 
25 

64 
27 

67 
34 

47 
21 

35 

19 

32 
19 

43 
19 

60 
35 

65 
30 

37 

30 

40 
31 

39 
25 

32 
24 

69 
25 

61 
36 

54 
28 

50,1 
27,7 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

69 
35 

67 
48 

53 

43 

53 
31 

36 
20 

35 
26 

42 
34 

44 
34 

39 
32 

38 
28 

41 
18 

50 
29 

55 

28 

52 
27 

50 
25 

63 
31 

65 
42 

64 
31 

41 
29 

31 

17 

43 
16 

57 
29 

65 
46 

60 
30 

41 
33 

43 
34 

47 
27 

66 

30 

67 
52 

53 

34 

54 
28 

31,2 
31,2 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

69 

37 

67 

47 

51 

36 

52 

30 

37 
15 

36 
24 

39 
33 

39 
34 

40 

32 

38 
26 

38 
12 

51 
24 

52 
28 

49 
18 

51 

16 

63 
21 

66 
40 

67 
29 

40 
15 

32 

17 

42 
12 

59 
22 

62 

50 

52 
29 

36 
29 

37 
30 

50 
20 

65 
23 

64 
45 

51 
34 

53 

26 

49,9 
27.7 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

65 
43 

67 

44 

56 
41 

52 

41 

46 
22 

37 

26 

34 
26 

37 
33 

37 
32 

41 
28 

38 
19 

42 
22 

50 
30 

54 
25 

47 

24 

52 

27 

65 
40 

65 
31 

44 

19 

33 

17 

29 

16 

43 
29 

58 

34 

66 
32 

35 

32 

42 
34 

39 
29 

52 
32 

70 
52 

59 
35 

50 
29 

48.9 

30,4 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

64 
39 

66 

43 

54 
37 

51 
36 

38 
20 

34 

22 

35 
25 

38 
33 

38 
33 

38 
25 

37 

19 

41 
19 

51 
26 

50 
25 

42 

22 

51 
23 

69 

31 

66 

28 

41 
15 

31 

16 

32 
IT 

44 
21 

57 
32 

63 
30 

34 
29 

37 
29 

35 

24 

46 
25 

63 
34 

58 

35 

49 
28 

46,9 
27,2 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

67 
31 

69 
39 

59 

40 

51 
37 

50 
21 

35 

24 

39 
26 

42 
35 

41 
36 

40 
29 

34 
20 

40 
21 

51 
26 

50 
24 

42 
24 

52 
24 

64 
24 

62 
30 

40 

17 

32 

15 

37 
IT 

42 

18 

60 
35 

61 
31 

43 
29 

35 
22 

46 
24 

65 
28 

54 
29 

46,4 
26.8 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

68 

42 

63 
48 

55 

42 

51 
28 

34 
22 

32 

24 

34 
31 

36 
33 

42 
32 

38 
28 

44 
16 

50 
31 

53 

30 

49 
24 

51 

22 

64 
31 

66 

43 

64 
30 

37 
18 

26 

15 

42 
14 

57 
28 

64 
46 

56 
31 

41 
33 

43 
33 

54 
27 

71 
36 

68 
30 

51 

33 

54 
29 

30,3 

30.6 

WILLIAMSTOWN  3  Nw 

ft    ft    « 

MAX 

Mm 

64 

40 

65 
42 

52 
38 

51 
38 

44 
17 

34 

18 

36 
23 

41 
33 

39 
31 

38 
25 

35 

17 

38 
18 

48 

28 

50 
25 

40 

24 

50 
25 

61 
32 

65 
27 

42 

14 

32 

14 

30 
15 

41 
16 

34 

62 
27 

33 

27 

34 
27 

34 
21 

45 
23 

64 
32 

58 

33 

46 
25 

46.1 
26.2 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

68 
28 

69 
29 

64 

45 

58 
45 

63 
22 

36 

21 

35 
29 

44 
34 

48 
35 

42 

30 

36 
21 

40 
23 

46 
22 

50 
22 

51 
26 

51 
24 

62 
22 

66 
41 

65 
24 

38 
20 

32 

10 

42 

9 

60 
26 

67 
34 

37 
33 

42 
33 

42 

29 

46 
24 

72 
24 

66 
35 

50 
26 

51,1 

27,6 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

70 
30 

67 
46 

66 

46 

65 
33 

35 
22 

34 
28 

38 
24 

38 
28 

48 
35 

42 

30 

48 
17 

51 

32 

56 
24 

48 
21 

58 

22 

67 
23 

66 
44 

65 
37 

50 
24 

39 
20 

45 
11 

62 
21 

66 
49 

64 

40 

49 
37 

55 

42 

49 
32 

76 
33 

68 
55 

63 

40 

62 
33 

99.2 

31.6 

BAXTER 

MAX 

Mm 

66 
27 

69 
29 

56 

46 

67 
47 

60 
22 

31 

22 

36 
26 

40 
24 

40 

33 

46 
30 

42 
18 

46 
18 

48 
23 

54 
22 

52 
22 

55 

22 

66 
24 

62 
39 

57 
27 

43 
21 

29 
9 

43 
14 

56 
22 

63 

46 

59 
41 

61 
44 

55 

33 

61 
32 

71 
34 

69 
42 

48 
33 

93,3 
26.8 

BLAINE  2  W 

MAX 

Mm 

68 
25 

70 
25 

56 
43 

60 
42 

68 

24 

35 
25 

35 

28 

42 

34 

45 
33 

45 
32 

38 
15 

43 
15 

50 
20 

54 

20 

52 

22 

53 

20 

63 
20 

65 
40 

50 
25 

40 
20 

29 
3 

42 

8 

70 
25 

70 
27 

36 
35 

42 
34 

43 
30 

38 

22 

72 
22 

60 
36 

50 
30 

91.2 
25,9 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

70 
27 

56 
46 

62 

42 

67 
32 

37 
22 

33 
26 

40 
26 

40 
30 

45 
32 

41 
30 

46 
16 

51 
26 

51 
20 

52 

20 

55 

22 

67 

30 

61 
35 

60 
35 

53 

30 

42 
15 

33 
1 

53 

26 

63 
38 

60 
47 

65 
39 

65 
40 

65 

31 

72 
32 

69 
55 

67 
38 

62 
28 

94,9 

30,2 

DEMA 

MAX 

Mm 

73 
28 

47 
33 

48 
34 

44 
32 

49 
20 

48 

20 

59 
25 

56 
22 

57 

21 

66 
22 

65 

38 

63 
37 

51 

28 

46 
21 

45 

4 

60 
22 

70 
32 

65 
39 

47 

36 

51 
41 

56 
32 

77 
28 

72 
51 

61 
39 

59 
27 

57.5 

29,3 

OEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

69 
27 

71 
31 

60 
45 

64 
45 

61 
28 

3  5 
25 

36 

30 

42 
35 

48 
35 

44 
33 

40 
19 

45 
18 

51 
20 

56 
25 

52 
21 

53 

21 

66 
23 

66 

40 

52 
31 

50 
20 

30 
5 

30 
14 

55 

15 

69 
36 

49 
36 

46 
37 

46 
32 

53 

25 

74 
28 

64 
38 

53 
28 

32.7 

27.9 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

67 
29 

69 
30 

55 

47 

56 
43 

61 
22 

37 

2  3 

38 
23 

45 
33 

48 

33 

41 
29 

37 
22 

42 

2  5 

47 
23 

57 
22 

51 

29 

50 
24 

62 
26 

64 
37 

49 
23 

38 

19 

29 
10 

41 
18 

58 
35 

66 
33 

36 
33 

42 
32 

43 

28 

45 
24 

71 
26 

60 
33 

50 
28 

30.2 
27.9 

HE'DELBERG  LOCK  14 

MAX 

Mm 

69 
27 

70 
44 

60 

47 

60 
34 

38 
22 

38 

29 

43 
31 

43 
34 

43 

35 

43 
30 

46 
16 

54 

27 

56 
22 

57 

20 

53 

19 

67 
21 

65 

44 

67 

36 

46 
23 

36 
19 

45 

8 

59 
20 

64 
34 

67 

35 

42 
35 

44 
40 

54 
30 

74 
27 

74 
57 

61 
38 

58 

28 

54,7 
30.1 

MYDEN 

MAX 

Mm 

67 
28 

70 
29 

56 
45 

66 
45 

59 
22 

37 

22 

34 
29 

41 

33 

41 

33 

45 
31 

41 
17 

46 
19 

52 
23 

57 
21 

53 

24 

55 
23 

66 
26 

64 
40 

54 
25 

42 
21 

31 

6 

44 
10 

57 
23 

65 
41 

43 
37 

56 
41 

50 
31 

58 

30 

73 
42 

64 
39 

46 
29 

52,7 
28.9 

JACKSON 

MAX 

Mm 

68 
14 

71 
30 

56 

46 

65 
45 

55 
25 

38 
24 

36 
30 

45 
30 

46 
35 

45 

31 

40 
19 

45 
18 

53 

23 

57 
22 

55 
22 

66 
24 

66 
40 

51 
24 

51 
19 

40 
7 

44 
16 

60 
25 

68 
38 

46 
36 

46 
36 

45 
31 

49 
30 

74 
31 

64 
39 

51 
31 

53.2 

28.1 

s  Reference  Notes  Following  E 
-    36    - 


Continued 

DJ 

ML 

Y 

TE 

Ml 

>E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

KENTUCKY 
MARCH  1965 

Station 

Day  of  Month 

o 
01 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

66 
31 

55 
49 

61 

48 

52 
28 

34 
23 

32 
27 

36 
31 

36 
33 

44 
30 

40 
26 

45 
18 

49 
30 

55 
27 

50 
23 

54 
21 

66 
25 

64 
45 

53 
34 

36 
23 

28 
17 

42 

13 

58 
24 

64 
38 

49 
35 

45 
36 

48 
33 

55 
29 

71 
31 

64 
45 

49 
39 

57 
32 

50,3 
30,5 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

71 
28 

66 
44 

68 
47 

64 
33 

40 
22 

36 
29 

38 
33 

38 
34 

46 

54 

44 
31 

46 
15 

52 
27 

59 
22 

54 
19 

55 

20 

67 
22 

65 
39 

65 
37 

46 
24 

38 
20 

44 
8 

58 
20 

65 
36 

62 
39 

46 
34 

55 

42 

56 
31 

75 
29 

72 
55 

60 
39 

59 

30 

55,2 

30,4 

MC  KEE 

MAX 

Mm 

66 
22 

68 
26 

55 

47 

58 
45 

50 
22 

35 
25 

34 
26 

36 

33 

38 

34 

40 
30 

38 
12 

44 
13 

50 
21 

56 

19 

48 
16 

52 

18 

62 
23 

64 
33 

46 
20 

34 

18 

28 
10 

43 
12 

60 
30 

64 
35 

36 
36 

44 
35 

42 
26 

53 

26 

72 
31 

60 
37 

52 

28 

49,3 
26.1 

HIDDLES80R0 

MAX 

Mm 

65 

27 

67 
29 

54 
47 

68 

47 

55 
23 

36 
23 

35 
28 

38 
33 

42 

34 

52 
31 

45 
18 

49 
19 

49 
25 

57 
22 

55 
22 

58 
22 

68 
23 

59 

40 

57 
26 

42 
21 

31 

9 

46 
17 

57 
28 

63 
47 

59 

42 

60 
45 

55 
33 

59 
33 

70 
44 

60 
43 

53 

29 

53,7 

30,0 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

69 
41 

63 
49 

58 
41 

52 

30 

37 
24 

33 

26 

36 
32 

37 
32 

48 
34 

41 

28 

46 
18 

50 
35 

56 
27 

49 
22 

56 

20 

68 
27 

67 
44 

63 
31 

37 
22 

33 

18 

46 
12 

60 
27 

65 
50 

59 

36 

45 
36 

48 
35 

S6 
30 

72 
35 

71 
56 

58 

38 

59 
32 

52,8 

31,9 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

66 
34 

65 
48 

55 

41 

52 
29 

34 
23 

32 
25 

36 
31 

36 
33 

41 
32 

39 
28 

44 
15 

51 
29 

55 
26 

50 
20 

52 

20 

65 
25 

65 
43 

63 
32 

38 
19 

30 
16 

43 
16 

62 
38 

58 
33 

38 
33 

48 
33 

44 
34 

56 
27 

73 
33 

64 
31 

53 

34 

59 
29 

50,5 
30,0 

PIKEVIllE 

MAX 

Mm 

73 
30 

59 
47 

68 
47 

64 
34 

39 

30 

35 

31 

42 
32 

45 
34 

45 
35 

43 
33 

46 
26 

53 

28 

58 
24 

52 
25 

58 
27 

68 
25 

65 

40 

63 
40 

49 
30 

39 
22 

45 

10 

61 
25 

70 
34 

63 
39 

48 
39 

51 
42 

58 

34 

75 
31 

67 
52 

SB 

42 

73 
29 

55,9 
32,8 

SOMERSET  1  N 

MAX 

Mm 

68 
35 

66 
40 

60 
44 

52 

30 

35 

18 

34 
26 

36 
26 

38 
34 

46 
29 

41 
27 

44 
18 

49 
26 

55 
28 

52 

19 

54 

19 

66 
24 

66 
45 

61 
32 

38 
22 

31 
18 

44 
9 

58 
27 

62 
44 

58 
33 

43 
35 

43 
36 

56 
29 

T2 
31 

69 
54 

54 
36 

57 
32 

SI. 9 
29,9 

STEARNS 

MAX 

Mm 

66 
42 

60 
44 

58 
45 

58 
42 

45 
22 

36 
24 

31 
29 

34 
31 

34 
31 

41 
29 

40 
20 

45 
20 

48 
29 

57 
24 

48 
24 

55 
29 

66 

31 

63 
30 

47 
23 

32 

17 

29 

12 

44 
25 

50 
32 

63 
34 

44 
37 

55 

39 

52 
28 

60 
31 

72 
32 

58 
37 

5* 
30 

49,8 
29,8 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

Mm 

66 
24 

68 
25 

48 
43 

58 
42 

56 
25 

35 

25 

37 
23 

42 
32 

45 
32 

44 
32 

39 
15 

44 
15 

52 
20 

56 
20 

54 

20 

54 
20 

67 
20 

65 
20 

53 

20 

32 

1 

44 
9 

59 
24 

70 
35 

38 
3* 

45 
36 

45 
31 

23 

72 
23 

63 
38 

»* 
26 

51.9 
25.1 

VANCEBUR6 

MAX 

Mm 

71 
29 

68 
45 

60 

41 

54 
34 

36 

17 

29 

43 
27 

47 
29 

44 
33 

38 
30 

41 
27 

50 
25 

50 
26 

51 
21 

51 
23 

62 
24 

66 
25 

65 
36 

43 
21 

34 

19 

42 
11 

67 
38 

68 
36 

58 
32 

41 
33 

40 
36 

49 
27 

69 
24 

67 

52 

56 
35 

52 

28 

52,8 
29,5 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

68 
27 

70 
27 

53 
47 

59 
44 

59 
21 

37 
21 

35 
28 

40 
35 

45 
33 

42 
31 

37 
15 

44 

17 

52 

21 

55 
21 

55 

20 

52 

20 

64 
22 

67 
39 

50 
23 

37 
19 

29 
5 

42 
12 

60 
33 

67 
34 

37 
34 

42 
35 

42 
30 

49 
25 

73 
32 

62 
38 

53 

29 

50,9 
27,0 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"o   m 

sl-s 
1  li 

% 
a 

D 

Hi 

<  IS  1 

Station 

c  a 

-M  +J 

3  © 
W  U 

a  -h 

«  Q 

c 
« -o 

a  a. 

(0  w 

5 
< 

a  0 

£  1 

1     "s 

a>  °  • 
3   J 

_  s 

O  *j 

To  IS 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

9 

o 

8 

3 

O) 
•* 
1 

o 

Ol 

A 

en 

01 
O! 

i 

CM  S 

o 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

28 
23 

30 

2.3 
2.7 
3.9 

9.8 
10.7 
9.6 

27++ 
32++ 
46 

22 
22 

W 

23+ 

23 

21 

75 
72 
72 

78 
74 
76 

64 
66 
63 

67 
64 
60 

4 
6 
4 

n 

6 
8 

3 
3 
5 

2 

3 

1 

0 
3 
2 

0 
0 
0 

20 
21 
20 

47 

7.8 
7.5 
7.5 

i  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
MARCH    1965 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTERN            01 

BEAVER  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 

3 

1.0 
2 

T 
T 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.0 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

A 

3.0 
2 

T 
T 

T 

1.1 
1 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
I 

4.2 

; 

0.6 
2 

0.6 
9 

1.1 
1 

0WENSB0R0  2  i 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

0.5 
1 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 

0.5 
A 

T 

3 

T 
2 

T 

T 

T 

RUSSELLVlLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

• 

I 

CENTRAL            02 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

1.0 

2.0 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

l.C 
] 

0.8 
2 

CAMP8ELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
T 

0.7 

0.5 
T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.7 

T 

0.3 

0.6 

T 

T 

LOUISVILLE  KB  AP 

SNOWFALL 
5N  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

2.8 

0.6 

3 
.1 

1.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
1 

T 

T 

1.0 
T 

MILLERSTOwN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.5 

2 

0.6 
1 

0.9 
1 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

T 
1 

T 
T 

0.1 

0,5 

#    •    • 

blue  grass       03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

3.8 

0.2 

3 

.2 

0.8 
1 

T 

0.5 

T 

0.2 

T 

T 

0.5 

T 

0.2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 

2 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

FARMERS  I  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND] 

T 

T 

T 
T 

T 

4.0 

4 

T 
1 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.1 

T 

T 

0.3 

T 

T 
T 

T 

0.9 

0.5 
1 

T 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

T 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

0.5 
1 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

EASTERN            04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

1.0 
1 

2.0 
2 

1.0 

T 

1.0 

T 

0.5 

T 

T 

4.0 
3 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

5.0 
5 

T 
3 

T 
T 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.5 

T 

2.0 

2 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

T 

3.0 
T 

T 
T 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

0.4 
T 

0.5 

T 

0.5 
T 

0.1 

T 

T 

T 

1.6 
2 

MIDDLES80R0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2 

3 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

1.5 
1 

0.5 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

■ 

" 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ADDISON   OAM    45 
ALBANY    4    N 
ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVlLLE 

8ARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAROwELL  4  E 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

BLAINE  2  W 

B0NN1EVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

8RADF0RDSVILLE 

BROWNSVILLE 


BUC SHORN 
BUfiDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSV1LLE 
CANEYVlLLE 
CARROLLTON 
CECII 


OCR 


CLA' 


'   IT 


DAM 


CLERMONT  1  ! 

.INTON 
COBB 

COLLEGE  MIL! 
•COVINGTON  W! 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND  I 
CYNTHlANA 

HIANA  2 
DANVILLE 

DAVELLA 

DEMA 

DEWE1 

DIX  DAM 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

DYER 

EOMONTON 

ELIZABETHTOWN 

ELKHORN  CITY 

ELKTON  2  S 
FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMING5BURG 
FLEM|NGSBU«G  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 

REEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 

LIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 
GREENSBuRG  1  E 
GREENVILLE  2  W 
GREENVILLE  13  SW 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HE10EL6ERG  LOCK  14 

RSON  7  SSW 
HEPNDON 

HICKMAN  1  E 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

H0DGENV1LLE  NAT  PARK 

K1NSVILLE 
HYDEN 
IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 
I  GRANGE  2  NNw 


<  MADISON 
MADISON 
'RENCE 


PERRY 
PIKE 

CUMBERLAND 


CARROLL 
POWELL 


CALDWEL 
.  ESTILL 
<  BOONE 


:  GREEN 
GREEN 

MUHLENBERG 
MUHLENBERG 


■  LETCHER 

■  JESSAF 
OLOHAl 


06 

26 

6ft 

76 

85 

09 

B6 

16 

S3 

23 

B2 

35 

?? 

B7 
B7 

1ft 

B5 

21 

86 

10 

B5 

11 

37 

33 

to 

10 

37 

57 

63 

4fl 

1H 

17 

3B 

25 

00 

85 

55 

37 

00 

95 

37 

36 

B5 

54 

36 

54 

88 

on 

3B 

19 

to 

56 

37 

15 

as 

in 

15 

85 

30 

37 

12 

V* 

37 

05 

?\ 

37 

3? 

86 

54 

37 

IS 

83 

1? 

3/ 

15 

83 

11 

37 

49 

f)4 

43 

37 

37 

65 

36 

51 

30 

37 

10 

83 

73 

37 

53 

8ft 

17 

37 

33 

63 

23 

3/ 

10 

8? 

37 

64 

ia 

36 

26 

35 

23 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


A00|      SA      SA 


'\ 


I.  COOL 
LEY 
PLANT 


JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 
BEREA  COLLEGE 
MRS.  GAYLE  D.  DALE 
RAYMOND  I  SON 
ODUS  MCOOWELL 
JAMES  R.  EDWARDS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
DR.  DAVID  D.  DRYE 
MRS.  TEMP1E  LOU  SMlTl 

CORPS  OF  ENGINEERS 


.  OF  ENGINEERS 
AM  S.  VERTREES 
W.  MOUNT Z 


.  DEPT 

RSHALL 
.  CARD 


CORP: 


ENGII 


0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 
MRS  OALMAS  GIVENS 
LENA  BLAIR 
JOHN  E.  MORAN 


IN. 
EDMOND  0. 


TIVE 


RICHARD  ANDERSON 
NK  H.  LAWSON 
OLD  WAGES 


CORPS  OF  ENG 


ILKINSON 
:  WAGNER 


H.  A.  8A1LEY 
LEE  J.  HOGSTON 
CORPS  OF  EN6INEI 
FRANK  STREET 


HAROLD  EVERETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  JEAN  B.  ELAM 

THOMAS  J.  SHORT 
HOBART  I  SON 
HUGH  W.  BUFF1N 
S.  R.  VAflABLE 


++ 

u 

Z 

0 

H 

OBSERVATION 

d 

Z 

W 

U 

TIME  AND 

z 

0 

3 

6 

p 

TABLES 

STATION 

B 

E 

COUNTY 

< 

c 

3 

< 

OBSERVER 

it 

us 

a 

1 

< 

z 
0 

^ 

| 

& 

G 

1 

si 

Q 

»i 

I 

£ 

§h 

LANCASTER 

4620 

03 

GARRARD 

* 

37  37 

8ft  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTILITIE5  CO. 

LEITCHFIELD 

4703 

02i  GRAYSON 

37  29 

86  18 

642 

6P 

8A 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

03,  FAYETTE 

38  02 

M]D 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

02'  CASEY 

37  21 

8ft  55 

767 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

4625 

03!  JESSAMINE 

84  35 

521 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

04|  GREENUP 

38  39 

B2  52 

537 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

i.e^.7 

03  HENRY 

38  26 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L0GL1CK  1  S 

37  51 

B4  02 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

4B93 

LAUREL 

; 

37  08 

1255 

LONDON  WATER  PLANT 

LONDON  FAA  AP 

4898 

Oft 

LAUREL 

2 

37  05 

6ft  05 

1191 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4946 

04 

LAWRENCE 

i 

38  07 

82  38 

662 

7A 

LEBAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

02 

JEFFERSON 

3B  14 

85  46 

462 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

(LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

02 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955  02 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967[  01  BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

30021  02 

BARREN 

36  53 

86  02 

738 

c 

WILLARD  E.  FOSTER 

MADIS0NV1LLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

ft39 

7A 

ta: 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

50  9  7 

02 

EDMONSON 

37  11 

86  05 

800 

SP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

Oft 

CLAY 

37  06 

63  43 

850 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171 

Oft 

FLOYD 

i 

37  34 

62  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELO 

5230 

01 

GRAVES 

6 

36  44 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.t  WTR.CO. 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

52M 

03 

MASON 

38  38 

83  45 

555 

7A 

C  H 

MAYSVILLE  UTILITY  COMM 

MC  KEE 

5291 

0* 

JACKSON 

2 

84  00 

1000 

SA 

MRS.  WINNIE  E,  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

03 

PENDLETON 

3 

38  36 

662 

C 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

5370 

PIKE 

82  27 

730 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIDOLESBORO 

5389 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1135 

7A 

:  h 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 

5*07 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

7A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

NICHOLAS 

38  19 

84  09 

610 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5438 

02 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

588 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524 

04 

WAYNE 

2 

36  50 

84  50 

928 

5P 

7A 

H 

ALV1N  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

04 

ROWAN 

5 

38  11 

83  26 

750 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

03' MONTGOMERY 

! 

83  56 

910 

5P 

SP 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

■jfS 

04.  ROCKCASTLE 

37  21 

64  20 

116 

5P 

SP 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

56B4 

37  16 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist.  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Science  Center,  University  of  Kentucky, 
Lexington,   Kentucky    40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. ,   C.S. T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table.   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVA PORA TION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month . 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  WDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

¥       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  month  will  be  remembered  for  thunder- 
storms, tornadoes,  wind,  hail,  and  minor  flooding. 
There  was  a  lightning  fatality  in  Monroe  County 
on  the  10th.  Days  with  thunderstorms  ranged 
from  5  or  less  to  as  many  as  13,  depending 
on  location;  over  much  of  Kentucky  the  total 
of  thunderstorm  days  was  twice  the  long-period 
average.  There  was  damage  due  to  a  tornado 
in  Boyd  County  in  northeast  Kentucky  on  the 
8th;  wind  damage  in  Owen  County,  northern 
Blue  Grass  on  the  11th;  wind  damage  at  several 
other  locations  on  other  dates  over  the  State; 
damage  due  to  a  tornado  in  Pulaski  County, 
south-central  Kentucky,  on  the  25th. 

Hail  accompanied  the  thunderstorm  activity  in 
many  instances.  About  20  locations  reported 
at  least  1  day  with  hail  occurrence,  damaging 
in  some  areas  with  hailstone  size  up  to  2-1/2 
inches  in  diameter.  Several  points  reported  2  or 
more  days  with  hail,  and  one  location  in  Harlan 
County,  southeast  Kentucky,  reported  4  days 
with  hail. 


There  was  minor  flooding  on  the  Cumberland, 
Ohio,  and  Mississippi  Rivers  in  west  Kentucky, 
the  areas  affected  being  the  extreme  lowlands 
in  Livingston,  McCracken,  Ballard,  Carlisle, 
Fulton,  and  Hickman  Counties.  Stages  were 
not  unusually  high,  but  some  of  the  flooding 
was  of  long  duration  with  secondary  rises. 
The  U.  S.  Department  of  the  Interior  Geological 
Survey  stated  that,  "  Streamflow  was  excessive 
in  the  east  and  extreme  west  and  above  median 
elsewhere.  Ground  water  levels  were  generally 
above  average. " 

In  general,  temperatures  for  the  month  as  a 
whole  averaged  near  to  several  degrees  above 
long-period  averages.  Maximum  readings  re- 
corded on  the  22d-24th  approached,  and  in  some 
cases  exceeded,  record  levels  for  one  or  more 
of  these  dates  in  some  areas.  While  rainfall 
was  near  or  above  average  over  much  of  the 
east  and  south,  totals  were  below  average  in 
a  number  of  central  and  western  areas. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 
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.54 
-    .44 

1.10 
1.11 
1.12 
.76 
1.21 

15 

26 

8 

6 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

9 
6 

7 

3 

4 
4 
1 

1 
1 
1 
0 
1 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

74.4 
72.8 
70.2 
71.4 

50.6 
50.2 
47.2 
49,6 

62.5 
61.5 
58,7 
60.5 

3.5 
3.0 

89 
87 
88 
88 

23 

23 

24 
25. 

39 
38 
34 
35 

2. 

2 

1 

1 

136 
161 
224 

189 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.42 

5.05 
4.27 
3.21 

-  .84 
.97 

-  .83 

1.45 

1.18 

1.08 

.73 

15 
15 
26 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

0 

4 
9 

9 
9 

2 

4 
4 
4 

2 
1 
1 

0 

DIVISION 

61.0 

3.1 

4.16 

.03 

.0 

«   «    « 
CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

71.1 
72.6 
71.5 
71.6 

71.8 

46.  7 
47.3 
48.2 
46,5 
48.6 

58.9 
60.0 
59.9 
59.1 
60,2 

4.3 

2.1 

85 
87 
88 
88 
90 

23 

23 

25* 

23 

23 

29 
30 
35 
26 
34 

3 

3. 

212 
191 

200 
207 
177 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.76 
3.52 
3.52 

4.38 

3.34 

-  .22 

-  .72 

.94 
1.12 
1.00 

1.66 
.81 

19 
25 
16 
25 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
8 
7 
8 

3 
3 
3 

4 
2 

0 

1 
1 
1 

0 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

69.6 
72.4 
72.2 
73.3 

72.0 

45,5 
47,8 
46.8 
45,0 
48.7 

57.6 
60.1 
59.5 
59.2 
60.4 

3.9 

89 
87 
88 
87 
87 

24 

23 

24. 

23. 

23 

26 
31 
30 
25 
31 

246 
188 
201 
210 
183 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

z 

3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.15 
4.18 
3.33 
3.1H 
5.01 

-   .89 

1.05 

1.65 

.81 

.74 

1.35 

26 
25 
15 
15 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 

7 
10 

5 

4 

3 
4 

1 
1 

0 
0 
2 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

71.2 
72.7 
71.4 
72.4 
69.8 

44.6 
46.6 
48.6 
49.1 
46.7 

57.9 
59,7 
60.0 
60.8 
5B.3 

1.3 

2.9 
2.9 

3.5 

89 
87 
89 
90 
85 

24 

24. 

23 

23 

23* 

30 
30 
32 
31 
31 

2. 

242 
198 
188 
170 
223 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 

1 

2 

0 
0 

0 
0 
0 

3.87 
3.64 
3.97 
2.60 
3.28 

.00 

-  .27 

-  .21 

-  .54 

.85 
.85 
.95 
.86 
.57 

26 
15 
26 
25 
15 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
7 
6 
8 

3 
3 
3 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NCLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

73.3 
70.1 
71.1 
73.4 
72.0 

46.4 
44.0 
47.2 
50.0 
47.6 

59.9 

57.1 
59.2 
61,7 
59.8 

83 
88 
89 
88 
87 

23 
25* 
24 
23 

24. 

30 
28 
33 
36 
30 

j' 

194 
261 
214 
153 

192 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.77 
3.43 
3.25 

3.86 

3.41! 

.69 
.78 
.80 
1.28 
.72 

19 
15 
15 
25 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
6 
6 

7 

4 

4 

4 

4 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

WOLF  CREEK  DAM 

72.0 

46.1 

59.1 

89 

25. 

29 

1 

211 

0 

0 

2 

0 

3.6b 

.81 

7 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

59.4 

2.7 

3.67 

-   .36 

.0 

«   «   * 
BLUE  GRASS          03 

8EREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

72.0 
69.7 
64.6 
67,  2H 
68.7 

48.1 
45,3 
41,9 
41.2 
44.4 

60.1 
57,5 
53.3 

54.  2M 
56.6 

3.1 
1.1 

86 
82 
80 
81 
86 

24 

30. 

30. 

24. 

25. 

32 
27 

27 
26 
28 

3. 

1 

3 

1 

3 

186 
244 
350 
322 
276 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
4 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.43 
5.78 
4.90 
5.60 
3.81 

-  .65 
2.20 
1.66 

-  .17 

.74 
2.17 

.65 
1.35 
1.66 

26 
11 
15 
26 
26 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

10 
13 
7 

3 
4 
4 
5 
3 

0 

1 

0 

1 
1 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 

FRANKFORT  LOCK  * 

70. 9M 

60.6 

70.5 

66.9 

67.9 

46.  3M 

41.6 

44.5 

44,0 

42.0 

58. 6M 

55.1 

57.5 

55.5 

55.0 

2.1 
.2 

84 
82 
81 
78 
86 

24 

23. 

23. 

22 

24 

30 
22 
25 
26 
26 

3 
3 
3 
3 

2. 

207 
297 
239 
282 

313 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
5 

4 
3 
4 

0 
0 
0 

0 
0 

4.02 
5.1  1 
5.04 
5.05 
2.85 

1.23 
1.17 

-  1.17 

1.58 

1.09 

1.30 

.75 

.72 

26 

11 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
11 
11 
14 

6 

2 
4 
3 
4 
2 

2 

1 

2 

0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

66.6 
6R.7 
70,4 
69,9 
67.6 

45.2 
40,7 
45.8 
41.7 
46.1 

55.9 
54,7 
58,1 
55.3 
56.9 

1.5 
,7 

82 
84 
81 
84 
84 

23 
22 
22 
23 
25. 

29 
24 
27 
22 
29 

3 

3 
3 
3 
3 

277 
316 
221 
262 
265 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

4 
2 
4 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

3.24 
6.63 
5.15 
5.5J 
4.89 

-   .80 
2.85 
1.01 

.68 
1.50 

1.34 
1.21 

25 

9 

11 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
13 

10 
8 

1 
6 

5 

4 

0 

1 
1 

2 

shelbyville 
warsaw  markland  dam 
waynesburg  7  ne 
williamstown  3  nw 

66,3 
65,3 

70.9 
64.0 

43.4 
42.0 
46.8 
42.1 

54.9 
53.7 
58.9 
53.1 

-  .1 

-  .3 

-  1.7 

85 

83 
86 
80 

24 

24. 

23 

24 

28 
26 
28 
26 

1 
4 
3 
3 

314 
345 
212 
357 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
4 
2 
5 

0 
0 
0 

0 

2.79 
5.44 

3.5H 
4.64 

-  1.40 
1.56 

.64 

.84 
1.40 
1.38 

.92 

19 

11 

7 

19. 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
11 
6 

11 

2 
3 
2 
3 

0 

1 
1 

0 

DIVISION 

56.1 

.6 

4.61 

.71 

T 

•   •   • 

EASTERN            04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

68.0 
74,8 
71.4 
69.0 
74.5 

40.0 
45.9 
43,0 
37.6 
42.6 

54.0 
60.4 
57.2 
53.3 
58.6 

-  2.3 

84 
90 
88 
87 
87 

22* 

25. 

25. 

12 

25. 

25 
29 
26 

20 
28 

3. 

3 

4. 

3 

1 

331 
179 
254 
357 
194 

0 

2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

3 
10 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

6.94 
3.82 

3.51 
4.46 
S.lrt 

3.55 

1.80 
1.52 
1.23 

I. 10 
1.38 

26 

16 

7 

26 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

7 
5 

8 
7 

4 
3 
3 
5 
4 

2 
2 
1 
1 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
APRIL    1965 


Temperature 

Precipitation 

01  8 

« 
< 

.1 
|| 

5 

a 

■ 

Q 

a 
« 

a 

No.  of  Day 

3 

.1 
H 

a 

2 

6 

© 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-o 

S3 

Q  o 

S  o 

o 

a 

■ 

1 
o 

■ 

i 

0 

i 

s  < 

si 

5  s 

0  1 

DEMA 

DtWEY   DA" 

70.2 

40.4 

55.3 

87 

12 

21 

3 

301 

0 

0 

7 

0 

3.7,; 

.80 

7 

.0 

0 

10 

4 

0 

GRAYSON    1    SE 

67.3 

40.6 

54.0 

83 

12 

2  3 

3* 

334 

0 

0 

5 

0 

6.17 

1.50 

26 

,0 

0 

10 

4 

3 

HEIDELBERG    LOCK    14                 « 

74.2 

43.9 

59.1 

87 

25« 

24 

3 

201 

0 

0 

4 

0 

3.B3 

.16 

1.35 

26 

,0 

0 

6 

2 

2 

HYOEN 

71.5 

43.0 

57.3 

88 

25. 

27 

3 

261 

0 

0 

6 

0 

3.32 

1.14 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

JACKSON 

69.9'' 

40. 8M 

55. 4M 

88 

25 

25 

3 

307 

0 

0 

5 

0 

3.30 

.95 

26 

,0 

0 

6 

3 

0 

LCNDON    FAA    AP 

69.9 

46.0 

58.0 

85 

23 

30 

I 

234 

0 

0 

2 

0 

3,66 

1.16 

15 

.0 

0 

5 

3 

2 

MANCHESTER    4    SE 

74.1 

45.6 

59.9 

87 

24* 

26 

3 

184 

0 

0 

4 

0 

3.53 

1.70 

7 

,0 

0 

4 

3 

1 

MC    KEE 

69.3 

40.8 

55.1 

91 

25 

25 

3» 

325 

1 

0 

7 

0 

5.52 

2.08 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

MIDDLESBORO 

71  .8^1 

44.1 

5  8.0M 

89 

25 

30 

3 

224 

0 

0 

3 

0 

4.71 

1.51 

26 

.0 

0 

7 

3 

3 

MCNTICELLO 

72.6 

46.1 

60,4 

87 

23 

31 

1 

175 

0 

0 

2 

0 

3.69 

.99 

16 

,0 

0 

7 

3 

0 

MOUNT    VERNON 

72.3 

4  5.6 

59.0 

86 

23 

29 

3 

211 

0 

0 

2 

0 

3.4V 

.90 

26 

.0 

0 

7 

4 

0 

PIKEVILLE 

75.3 

46.  3 

60.8 

90 

11 

26 

3 

162 

1 

0 

2 

0 

4,79 

1.14 

.97 

9 

.0 

0 

10 

5 

0 

SOMERSET    1    N 

7-^.t 

44. ■) 

57.8 

88 

23 

30 

4. 

240 

0 

0 

4 

0 

3.71 

1.33 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

STEARNS 

70.  2M 

46.  OM 

58,1m 

86 

24 

29 

3 

230 

0 

0 

I 

0 

4.85 

1.93 

7 

.0 

0 

7 

3 

2 

TOMAHAWK    1    WSW 

71.1 

38.3 

54.7 

89 

12 

20 

4. 

323 

0 

0 

8 

0 

4.6  3 

1.02 

26 

.0 

0 

11 

3 

1 

VANCEBURG 

71  .0 

42.2" 

56. 6M 

83 

23 

22 

3 

260 

0 

0 

5 

0 

7.71 

4.02 

2.16 

9 

.0 

0 

12 

5 

2 

WEST    LIBERTY 

69.2 

39.1 

54.2 

86 

12 

22 

3 

341 

0 

0 

8 

0 

5.22 

1.26 

26 

,0 

0 

9 

7 

1 

WILLIAMSBURG    2 

73.2 

45.5 

59. •• 

1.9 

89 

25. 

31 

3* 

211 

0 

0 

3 

0 

3.01 

-       .93 

1.12 

7 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

57.2 

.5 

4.47 

.72 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE,       91°    ON    THE    19TH   AT    GOLDEN    POND    8    N   AND    ON    THE    25TH   AT 
MC    KEE 

LOWEST    TEMPERATURE:       20°    ON    THE    3D    AT    BLAINE    2    W    AND    ON    THE    4+   AT    TOMAHAWK    1    WSW 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:        7.71     INCHES    AT    VANCEBURG 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:       1.56    INCHES    AT    JEREMIAH 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:     3.05    INCHES    ON    THE    26TH   AT    GOLDEN    POND    8    N 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALLi     TRACE    AT    COVINGTON   WB   AP    AND    CUMBERLAND 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

O 

Day  of  Month 

12 

3 

4  | 

5  | 

E 

7 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13   14   IS 

16   17 

18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26 

27 

28 

29  1  30 

31 

•   •   • 

WESTERN             01 

bardwEll  *  E 

BE«vE»  0AM 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

4.28 
3.38 
5.44 
3,44 

5. DO 

.01 

T 

.90 
.61 

1.04 

.02 
.01 

.48 

2.00 

•  49 

.12 

.27 
.64 
.19 
.14 
.34 

.01 
.09 
.24 

.73 
•  36 

.02 
.34 

.03 
.20 
.11 

T 
.02 

.10 
7 

•12  1.06 
.82 

.08  1.16 
1.21 
.90 

.02 
.13 
.11 

.01 

.51 
.34 

•29   .02 

.40 

.44 

.11   .02 

•  70 
1.69   .09 
.97 
.91 

7 

.03 

.06 

.06 

.12 

.01 
.01 
.01 

.01   .01 
.09) 

DUNDEE  4  ESE 

OUNMOR 

ELK  TON  2  5 

FOROS  FERRY  DAM  SO 

FRANKLIN  t  E 

3.34 

4.74 
3.20 
3.26 
3.93 

■  39 

.57 

.88 

■  92 
.98 

.02 
.19 

T 

.53 
.46 
.14 
.26 

.Of 
.22 

.30 

1.39 

•  15 

•  02 
.03 

.03 
.22 

.08 
.15 

•  It 

.03 

.05 
.02 
7 

T 

.91 
.70 
.90 
1.02 
.19 

.10 
.14 
.49 

.32 

.90 
.49 
.94 

•  66 

.78 
1.86 
.29 
.11 

.20   .61 

.or 

.05 
.04 

7 

.09 
.09 

GOLDEN  pono  s  n 
GREENVILLE  2  w 
HARTFORD  6  Nw 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

4.43 
3.39 
3.33 

4.62 

T 
T 

.50 
.52 

1.98 
.38 

T 
.02 

.07 

.02 

.09 
.97 
.06 

T 

.29 
.41 
.03 
.55 
.1! 

•  20 
T 
T 
1.18 

.06 
.21 

T 
.86 

.18 

.60 
.06 

.04 
T 

•03   .87 

.98 
T     .74 
7     .63 

,10 
.16 

7 
T 

.30 
.40 
.94 
.94 

.09 

1.02  9.09 
.74   .11 
.94 
.77 
.92   .09 

1,00 
.12 
.04 

7 

.07 

7 

.04 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADI50NV1LLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

3.13 
3.49 
3.88 
6.39 

6.66 

1.40 

ft 
.23 

1.23 
T 
.99 

•  96 

.71 

.03 
.90 

•  06 
.01 

.33 

.25 
.16 

.14 
.07 

.21 

.36 
•  It 
.79 

,03 
1.23 
.15 
,60 
1.12 

.41 

.10 
.21 

T 
.03 

.19 

T 

.20 

T 

.01 

.48 
.19  1.37 
1.10 
.73 
,68 

.23 

.06 

.98 

.40 

•  74 
.42 

•  34 

7    1.27 
.17 

.21   .19 
.11  1.11 
.01   .90 

.07 

.10 
.03 
.11 

.01 

7 

.09 

.08 

OLNEY 

OWENSBORO  2  w 
OWENSBORO  DAM  46 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

6. at 

3.91 

3.T2 
3.01 
3.62 

3.93 

3.03 
6. 27 
9.21 

6.09 

! 

.49 
1.39 

.81 
.40 
•  32 

■  01 

T 

.09 
.09 

.03 
.76 
.90 
.18 
.17 

•  83 

.29 
.37 

.33 

.30 

T 

.03 

•  02 

7 

.37 

.03 

T 

.02 

.03 

.99 

.74 

T     .77 

.26  1.21 

T    1.65 

.09 
.06 

.29 

.52 
.39 
.97 

7 

7 

.49 

.40 
.41 

.17   .02 

•  99   7 

.37 

.06 
.04 

.01 

.11 

7 
.01 

7 

.01 

.07 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  1 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

.90 

.98 
.99 
.95 
.63 
•  94 

.09 

T 
T 

.19 
.'9 
.31 
.25 

.28 

.10 

•  32 

.09 

•  12 

.15 

.09 

T 

.13 

.10 

•  39 

T 

.33 

.52 

.10 
.18 

1.12 

.05  1.18 

.73 

.91 

•  99 

.73 

7 

.42 
.62 

.47 
.99 

•  90 

.40 

•74   .09 

1.08 

.11 

1.14   .94 

.02 
.10 
,03 
.10 
.04 

7 

.01 
.06 

.11 

7 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

3.68 

.59 

1.27 

T 

.86 

.02 

.74 

.10   .10 

.04 

7 

•    •    • 
CENTRAL             02 

ADDISON  DAM  4S        // 

ALBANY  *  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

3.63 
4.94 

3.76 
3.92 
3.32 

.01 

T 

.31 

•  31 

•  06 
■  10 

.03 

.02 

T 

.88 

.27 
.36 

.20 

.03 
1.62 
.69 

.66 

.09 
.19 

.11 

.19 

.40 

.20 

.04 
7 

.02 
.11 

.09 

.99 

.83 

.09 
.12 

.63 
.23 

.08 
1.13 
•  69 

.05 
1.00 

.01 

.07 

.44 
.17 

•  94 

•  74 
.91 

.08 

.40 
.09   .94 

.40 
1.12   .12 

.02 

.04 
.07 

.08 

.09 

7 

.07 
.01 

.21 
.21 

.09 

BONNIEvILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
6RADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

6,39 
3.93 
3.36 

4.13 
3.30 

.26 
.38 

.03 
.69 
.01 
T 
•  69 

T 
.09 

.65 
.12 
.59 
.67 
.56 

.22 
.47 

.02 
.60 
.38 

.03 
.22 

.12 

.03 
.05 

.08 
.69 

.90 
.06 
.02 
.24 

T 

.07 
.15 

.63   .02 
.31 

T     .81 
.37 
.73 

.92 

.09 
.03 

.12 

.44 
.42 
.34 
.97 
.98   7 

1.64   7 

.19 

.27   .09 

.92  1.09 
•04   .44 

7 

7 

7 

.05 

,04 

.11 

7 
7 

.28 

BURKESvlLLE 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

4.23 

4. IB 
3.T2 
3.33 
3. IB 

.02 
.07 

.03 
,60 
.12 
.03 

T 

.70 
.52 

.66 
.49 

1.23 
.11 
.19 
T 
.01 

.02 

T 
.10 

.11 

T 

.02 

.04 

T 

.11 

.02 
.08 

.01 

.05 

T 

.60 

.86 

T     .81 
.74 

1.11 
.11 

.09 
.11 
.09 

• 

.90 
.64 
.48 
.49 
.73 

,04  1.00 
1.49   ,14 
1.09 
•94   .04 
.40   .01 

7 

,02 

.04 

,06 

,06 

7 

.12 

•  17 

.10 
.09 
.09 

.04 
•  17 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

3.37 
9.29 
4.39 

3.01 
3.31 

.38 

.60 
.31 
.39 

.06 
.10 

.01 

T 

.09 
.59 
.82 

.38 

1.34 
.63 

•  11 

.06 

T 
.14 

.10 
.34 
.1* 

.18 

.19 
.37 
.16 

.03 
T 

.07 
.08 

.03        .12 
.17 
.49 

1.24 

.70 

1.10 
•  47 
.69 
.14 
.15 

.97 
.98 
•  47 

.67 

.90 

7 

.70 
.19   .80 
.92   .43 
1.39 

2.99 

.04 

T 
.10 

7 
.10 

•  18 

•  10 
.02 
.19 

GREENSBURG 
GREENSBUR5  1  E 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LIBERTY 

3.17 

3.64 
3.97 
3. 88 

.05 

.17 
.20 
.12 
.31 

.06 

T 

.30 
.01 

.01 
.25 
.48 
.41 

.04 

.79 
•  39 

.01 
.99 
1.19 

.16 

.01 
.01 

.04 

.03 

T 
.20 

.16 
.02 

.11 

.02 

.04 

.69 
.98 

•  >9 
.83 

•  66 

.14 
.16 
.04 
.09 
.28 

.72 

.89   • 
.60 
.69 
.64 

7 

.42   .19 

•  47 

.91 
•49   ,40 

.02 

.01 
.04 

.02 

.12 

.11 

.04 
.09 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOWN 

2.60 
3.28 
2.99 
3.77 
6.92 

T 

T 

T 

■  01 
I 

T 

T 
T 

.37 
.32 

T 
.02 

.35 
.24 
.15 
.56 
.57 

.41 

.91 

.26 
•  20 

.01 
.13 

.09 

T 

T 
.12 

.01 
.02 

T 

T 

T 

.09 

.10 

.16 

7 

.01 

T 

T     .96 

.02   .97 

.63 

T     .61 
.69 

7 

.20 
.08 
.60 

.91 
.94 

7 

.30 

•  32 

•  74 

•  49 

•  99 

T    7 

.86   7 
.99   7 

.47 
.99   .27 
7    1.81 

T 
7 

.04 
.02 

.12 
•  44 

.04 

.09 
.17 
.20 

MUNFORDVILLE 
N0L1N  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  5  SSW 
SCOTTSVILLE  2  Sw 

3.17 
3.63 
3.23 
3.86 
3.32 

T 

.41 

.35 
.37 

.23 

.35 

.03 
T 

.52 
.55 

.60 
.92 

.06 

.94 

.19 

1.02 

.92 

T 

.16 

.17 

.08 
.09 
.09 

.16 

.07 
.04 

.69 
.78 
.80 
■  96 

.08 

7 
7 
.26 

.26 

.60 
•  69 
.60 

.62 

.20 
.90 

.44 
1.28 
7    .92 

.04 
.04 
.05 

.05 

.12 

.17 

7 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOOOBURY  LOCK  4 

3.11 

3,68 
3.69 
3.90 

T 

.31 

.02 

.25 
.63 

.35 

T 

.04 
.55 

.35 

.07 
.81 
.99 

T 
.09 

T 

.08 
.13 

.28 

.04 
.04 
.90 

.05 
7 

.78 
.72 
.08 
.70 

.05 

.80 
.01 

.88 

.60 
.99 
.73 

.04   .49 

.49   .29 

.12   .79 

.19 

7 
.03 

.04 
.08 

7 

.29 

.24 

.07 

•    •    • 
BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

CYNTHIANA 

3.63 

3.66 
5.78 
6,90 
6,89 

.06 
.13   T 

.18 

.02 

.03 
T 
T 
•  01 

T 

T 
.32 

.27 

.23 
.38 

.06 

.96 
.99 

.09 

.23 

.02 
.69 

.04 

T 

.39 
T 
.73 

.03 

T 

2.17 
.92 
.91 

.19 
.18 
.04 
.11 
.02 

.69 

.19 

.22 

T     7     .85 

.16 

.36 

.76 
.21 

:,o 

.01 

.30 
.66 
.92 

7 
.71 

7     .94   .28 

.44   ,01   .47 
7    .24   .21 

.29   .74 

.12   .84 
.49 

.40 

1.92 

.02 
,09 
.02 
.01 
7 

7 

7 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  OAM 

FALMOUTH  S  WNW 
FARMERS  I  WNW 

9.60 
3.81 

4.02 
3.17 
9.06 

.18 

.09 
.17 

.03 
.02 

.11 
.05 
.37 
.21 
T 

.22 
.32 

.17 
.12 
.44 

.74 
.12 
.10 
.61 
.52 

.69 

T 

1.09 
.26 

.50 
.20 
7 
.16 

.05 

.18 
T          .34 
T          .43 

.19 

.17 

.16 
.26 
.41 
.35 

.26 

.68 
.98 

1.00 
.86 
1.90 

.29   .24 

7    .91   .41 

7    .40   .14 

.21  1.99 
.04  1,48 

1.98 
7     .49 

1.12 

.03 
.02 

.09 

7 

.10 

7 
.02 

FLEMING  SBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

4.64 
9.09 
3.88 
2,89 
4,49 

.13 
.15 
.03 
.03 
.09 

.06 

T 

.03 

.06 

.U 

T 

.02 

.12 

.31 
.32 

.69 
.39 
.32 

T 

.36 
.47 
.18 
.69 
.61 

.92 

.60 
.03 
.06 
.33 

.12 
7 

7 

.11 

.21 

:S 

T         .24 
.38 

.43 

.17 
.96 
.28 

.26 

.19 

.96 
.79 

1.19 
.72 
,98 

.01   .26   ,11 
.08   .29   .97 

7 
7 

7 

.09   .82 
.48   .19 

.02  1.09 
7     .44 
.23  1.04 

.04 
.15 
.05 
.02 

GF5T  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

4.24 
4.0T 
3.31 
3.39 

4,08 

.09 

.18 
.01   .06 

T 
T 

.07 
.01 

.22 
.11 

.66 
.91 

.64 
.21 

.81 

.72 

.67 
.14 
.12 

.07 

.90 
.03 

T 

7 
.31 

T          .21 

•  35 

•  44 
.42 

•  42 

.43  7 

.17 
.2] 
.21 
.39 

.73 

.79 

1.52 

7 
.78 

7    .11   .12 

7     .47 
.02  1.21 
7   1.82 
.79 

1.19 

.11 

,08 
.03 

7 
.09 

7 
7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MIDWAY 

3.24 
3.23 
4.50 
6.63 
3. 38 

.09 

.02 
.16 

.10 

.04 

T 
.02 

T 

T 

T 

.17 
.19 
.22 
.10 
.12 

.07 
,28 
.08 
.31 
.36 

.42 

.09 
.13 
.72 
1.50 
.42 

T 

.23 

.72 

•  90 
.06 

.12 

.60 
.02 

.02   T     .48 
.42 

T          .19 
.20 

T          .29 

.02 
.21 
.44 
.29 

.27 

•  44 

.38 
.69 
.68 

.61 

1.02 

.02   7     .07 

7     .11   .19 
.99   .96 

7 

.48   .01 

.11  1.20 
.99 

.20   ,81 
,09   .44 

.05 
7 

7 

.05 

7 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  4 
SMELBYV1LLE 

9.19 
9.93 

4.89 
3.66 
2.79 

.12 

.10 

.01 
.01 

T 

.01 
.03 
.02 

T 

T 
.05 

ft 
.SO' 

.50 
.02 

.04 

.34 

.07 
.69 
.30 
.36 

.28 

.72 

.40 
.27 
.16 

.16 
1.36 

.02 
.04 
.02 

.08 
.28 

7 

.39 

.36 
.39 

.63 

.91 
.19 
.91 
.29 
.24 

ft 
.01 

1.20 
.82 

1.00 
.87 
.86 

•     .24   .16 

,90   .20 

7 
7 

.91  1.10 
.76   .09 
.07  1,21 
.01  1.33 

.60 

.11 

.04 
.04 

7 
.07 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  S 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

3.80 
2.80 
3.32 
6.33 
3.34 

T 
.09 

T 
T 
.02 

.37 

.20 

T 

.07 

.13 
.33 
.61 

.31 

1.20 

.19 

.10 
.19 
.19 

T 

.03 

.02 

T 

•  45 
.63 
.31 

•  47 
T     .4, 

.12 

.07 
.40 
•  42 

.10 

.97 

.87 
.86 

1.09 
•  96 

7 
7 
7 

.13  1.94 

.44 

.09   .94 

.29  1.92 

.71 

.03 

.06 

T 

.19 

7 

7 

s  loUowmgSialion  Indeti. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14       15 


22      23    I  24 


25      26       27 


28       29       30 


WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  T  NE 
WlLLlAMSTOWN  3  NW 


EASTERN  0* 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
BUCKHORN 

BUROINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PR 

DEMA 

DEWEY  OAM 
ELKHORN  CITY 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 
GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HYOEN 

JACKSON 

JEREM I  AH 

LLOYD  GREENUP  OAM 

LONDON  FAA  AP 
LOUISA  2 

MANCHESTER  *  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

mtoolesboro 

monticello 

mount  vernon 

ONEIDA 

PAINTSVILLE  1  S 
PIKEVILLE 

RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  1  N 
STEARNS 
TILFORD 

TOMAHAWK  1  WSW 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLOW  LOCK  13 


5.4* 

3.58 
4.64 


6.94: 
3,82 
3.51 

4,46 


4,44 
5,10 

2.3*j 


.2! 

1.43J  T 

.97 

.26 

l.OJ 

.IS 

1.23 

.39 

T 

,01 

.60 

.52| 

.09 

.08 

.?» 

.01 

.32 

.2! 

■  It 

.11 

T 

■  Tl 

.3' 

.21 

1.0> 

l.JI 

.30 


3.*' 

3.83 
3.32 


3.53 

4.56 
5,52i 

fc.Tll 
3.69 

3.44 

3.50 
4.77 
4.741 

3. at 


4.22 
3.71 

4.85 
5.0* 
4.63 

7.71 
5.22 
3.01 


.011   .02   T 


.15 

1.00 

.03 

1.00 

.21 

.13 
.55 

.64 
.26 

.01 

67 

.19 

.19 
.05 

.2* 

1.03 

.05 

.18 

.01 

.65 
.87 

.05 

.01 

.16 
.10 

.76 
.26 

.02 

93 

.00 

.02 

.08 

.62 

T 

1.18 

.03 

05 

.23 

.02 

.15 

.37 

.02 

.IB 

1.31 

.03 

.57 

.05 

.06 

1.12 

T 

.21 


1.50 
.04  .96 
,06  1.28 


.80   .02   .01 


17 

.02 

66 

.19 

.26 

.74 

03 

.86 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

l.o 

a8* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

WESTERN            01 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
BIN 

.20 
52 
63 
37 

.13 

107 
60 
62 

.27 

126 
■•2 
38 

.00 
69 
46 
39 

.02 
32 

66 
45 

.21 

93 
80 
55 

.18 

86 
72 
57 

.25 
38 
84 
57 

.20 

153 
76 

54 

.12 
83 
66 
49 

.14 

113 
77 

48 

.27 
184 
80 
59 

.30 
126 
76 

46 

.20 
43 
75 

45 

.18 
74 
66 

46 

.21 
122 
72 

46 

.23 
49 
71 
45 

.24 

133 
79 
69 

.37 

8  2 
80 
51 

.17 

25 
71 
48 

.17 

30 
78 
4, 

.36 
84 
62 
55 

.30 
72 

87 

60 

.37' 
51 
90 
63 

*72 

s 

.12 

74 
70 
65 

.21 

6B 
70 
50 

.05 

39 
54 
46 

.09 
74 
56 

44 

.17 

45 

77 
56 

5.84 
2399 
70.3 
50.7 

CENTRAL            02 

.32 
133 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

33 

.15 

113 

• 
101 

6 
66 

.60 
17 

6 
97 

• 
66 

.28 

33 

.13 

143 

.22 
68 

.09 
83 

.26 

166 

.45 

143 

.19 
42 

.26 
53 

.03 

114 

.3B 

54 

.31 

99 

.16 
30 

.26 
35 

.2B 
85 

.32 

73 

.31 
68; 

.30 

68 

.26 

66 

.17 

50 

.10 
22 

.04 

29 

.16 
43 

6.05B 
2181 

WOLF  CREEK  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

33 

55 

57 

19 

26 

44 

17 

20 

72 

65 

35 

87 

86 

35 

32 

59 

30 

.24 
66 

.25 

57 

.06 

.11 
18 

.21 

.20 
23 

.27 

24 

.19 

.19 
49 

.09 
28 

.05 
19 

.14 

36 

.12 
27 

1176 

MIN 

" 

• 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

• 

" 

" 

* 

" 

' 

• 

" 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

BLUE  GRASS         03 

01X  0A» 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

■ 

.35 
137 
69 
61 

.12 
81 
55 
35 

.0* 
54 
53 
3! 

.05 
20 
65 
63 

.03 
61 
'2 
53 

.21 
61 
71 
59 

.20 
30 

81 

54 

.15 
128 
71 
55 

• 

• 

.41 
286 
74 

.47 

IT« 

74 
46 

.19 
58 
70 
43 

.16 
31 
69 

46 

.10 
116 
65 

46 

.14 
64 

65 

43 

.27 

75- 

44 

.19 
107 
80 

49 

.09 
28 
73 
4T 

1! 

76 

49 

• 
• 

1 

.46 

115 
84 
54 

.22 

81' 
67 
59 

| 

.30 
14B 
62 

.33 
79 
78 
48 

.04 

35 
32 

41 

.15 
70 
70 
4* 

.21 

54 
74 
46 

5.346 
2227B 
71.2 
46.9 

•    t    • 

EASTERN            06 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

■ 

.27 

96 
7  2 
63 

.13 

46 
60 
38 

.04 
21 
52 

38 

16 
58 
46 

64 
71 
50 

.16 
60 
65 
63 

.19 
41 
76 

50 

.01 
97 

65 
47 

.17 
58 
65 
50 

.14  .40 
34  146 
76   80 
50  59 

.30 
126 

76 

49 

.2i 
56 

70 
43 

.09 
21 
68 
43 

.21 
86 

61 

50 

.05 

58 
64 
43 

.29 
71 
72 

42 

.25 

91 
79 
46 

.09 
26 
63 

30 

.17 
35 

75 

48 

80 
4T 

.27 
30 
80 
55 

60 
85 

601 

65 
84 
61 

.11 
71 
79 
59 

.03 
52 

69 

.08 
31 
56 
48 

.09 

2' 
64 
47 

.20 
47 
74 

46 

4.288 
1738B 
70.4 
49.2 

DEWEY  DAM 

EVAP 

WIND 
MAX 
M[N 

z 

I 

1 

13 

.06 
1 

63 
44 

9 
60 
44 

22 

70 

41 

15 
72 

49 

.09 
33 

50 
38 

•iS 

60 

49 

.18 
7 
61 
66 

.32 

»« 

68 
49 

.13 
60 
65 

46 

• 
23 

60 
35 

.21 

5, 
35 

29 

37 

19 
57 
35 

.23 
23 

60 
40 

.15 
35 

65 
55 

.10 
5 
65 
51 

.10 
8 
TO 
52 

.11 
9 
M 
51 

.03 

2 
75 
55 

.08, 
1« 
80 
51 

.07 
11 
81 
57 

18 
80 
58 

70 
48 

2 

50 

50 

4 
53 
39 

.20 
11 
5  2 
35 

5106 
64.9 
49.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUE  GRASS         03 
COVINGTON  MB  AIRPORT 

EASTERN            04 
CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

See  leleience  notes  following  Station  Indei. 
-    48    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL    1965 


Station 

Day  of  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

m      *   • 
I.ES7ERN             01 

BARDwELL  4  E 

MAX 

Mm 

69 
3* 

65 

41 

55 

40 

67 

48 

78 
55 

75 
55 

80 
51 

78 
55 

73 
51 

77 
50 

81 
66 

79 

60 

69 

46 

62 

49 

70 
51 

62 
42 

77 
42 

79 
56 

62 
50 

75 
39 

83 

49 

86 
53 

88 
53 

87 

60 

80 

64 

75 
45 

56 
44 

54 

41 

69 
37 

65 

41 

79,2 

48.9 

BEAVER  DAM 

MAX 

Mm 

67 
32 

65 
39 

56 
35 

70 
41 

81 
48 

78 
58 

80 
52 

79 
52 

74 
50 

71 

47 

84 
59 

74 
60 

62 
46 

62 
40 

69 
90 

65 
44 

78 
98 

80 
97 

66 
49 

74 
40 

84 

40 

88 
56 

90 
S8 

88 
52 

86 
60 

66 
49 

56 
44 

52 
39 

66 
39 

83 
36 

73.1 
47,1 

BENTON  2 

MAX 
Mm 

71 
33 

68 

41 

56 
39 

70 
49 

82 
55 

81 
64 

81 
48 

80 
67 

78 
52 

80 
50 

89 

64 

79 
60 

72 
46 

64 
48 

72 
92 

67 
42 

78 
42 

88 
60 

74 
48 

76 
39 

83 
46 

87 
56 

88 
S3 

89 
58 

89 
61 

70 
47 

56 
45 

55 

39 

69 
95 

82 
40 

75,6 

49,0 

FORDS  FERRY  0AM  50 

MAX 
MIN 

70 
36 

52 
37 

49 
39 

68 
45 

•  3 

51 

7» 
62 

81 
55 

79 
56 

66 
49 

70 
49 

89 

66 

69 
49 

62 

47 

58 

47 

68 
49 

60 
42 

79 
46 

77 
51 

65 

68 

77 
49 

84 

57 

88 
64 

90 
60 

88 
60 

74 
99 

58 

46 

54 
44 

52 

44 

66 
62 

83 
42 

71,1 
49.4 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

MIN 

61 
38 

70 
39 

57 

40 

33 
39 

69 
52 

82 
58 

74 
51 

81 
55 

79 
56 

59 

50 

77 
92 

81 
62 

76 
46 

66 

45 

62 

50 

74 
42 

69 

36 

78 
92 

91 

48 

66 

48 

74 
49 

84 
54 

67 
54 

89 
57 

89 
60 

84 
49 

64 
44 

54 
39 

56 
98 

68 
40 

72.3 

48,1 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

67 
3* 

65 
38 

54 
37 

67 
42 

80 
55 

78 
61 

79 
58 

79 
56 

78 
49 

69 
47 

82 

60 

79 
60 

62 
45 

60 
43 

71 
51 

67 
44 

78 
40 

79 
98 

65 

49 

73 
40 

82 
52 

87 
60 

88 
60 

87 
96 

84 
63 

67 
50 

58 

44 

52 
40 

62 
40 

81 
44 

72.7 
49,2 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

MIN 

TO 
36 

60 
36 

52 

96 

61 
41 

81 
50 

76 
56 

78 
52 

79 
58 

74 
46 

67 
46 

81 

60 

76 
56 

69 

46 

S8 

45 

66 

90 

61 
42 

78 
43 

77 
54 

66 

47 

75 
44 

83 

54 

87 
62 

89 
62 

88 
61 

89 
96 

70 
50 

S3 

44 

52 

43 

67 
99 

81 

48 

71,7 
48,8 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MTN 

70 
37 

69 
43 

55 

42 

70 
50 

80 
57 

74 
62 

SO 
57 

79 
59 

76 
54 

79 

51 

83 
68 

78 
59 

65 

47 

62 

47 

74 
93 

68 
43 

79 
49 

78 
97 

75 
51 

75 
43 

85 

51 

87 
56 

89 
SS 

90 
64 

86 
69 

76 

49 

56 
45 

55 

44 

67 
44 

78 
54 

74,6 
91.6 

HCPKINSvlLLE 

MAX 

Mm 

62 
36 

69 
39 

58 
39 

50 
40 

74 

49 

83 
56 

72 
94 

81 

57 

81 
56 

62 
49 

72 
90 

83 

60 

75 
49 

68 
46 

61 
49 

73 
43 

63 
40 

80 
48 

83 
50 

68 
42 

76 
48 

86 
54 

88 
97 

90 
98 

90 
64 

79 
50 

67 
44 

52 
42 

96 
41 

69 
42 

72,4 
48.9 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

70 
35 

65 
40 

53 

40 

64 
47 

79 
55 

73 
62 

81 
52 

77 
56 

74 
51 

80 
SO 

82 
67 

78 
57 

68 
46 

62 

SO 

71 
50 

62 
40 

78 
41 

78 
57 

68 

47 

76 
60 

83 
49 

86 
56 

88 
56 

88 
99 

81 
69 

72 
44 

55 
43 

54 
41 

70 
38 

84 
41 

73.3 
49.1 

MADISCNVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

67 
33 

67 
36 

54 
38 

65 
43 

82 
52 

79 
62 

80 
56 

79 
55 

78 
49 

69 
49 

82 
58 

79 

62 

67 
46 

64 
42 

70 
50 

65 
43 

77 
40 

79 
58 

65 
49 

75 
42 

89 

51 

86 
63 

88 
61 

87 
58 

66 
69 

70 
50 

54 

44 

54 
42 

68 
40 

81 
47 

73.3 
49.4 

MAYFIElD 

MAX 

H 

69 
42 

66 
41 

56 
40 

72 

48 

79 
55 

74 
64 

80 
56 

78 
58 

75 
93 

78 
51 

80 
67 

77 
58 

66 
46 

62 
49 

70 
53 

62 

40 

76 
45 

79 
98 

68 
48 

76 
42 

81 
52 

85 

60 

86 
60 

87 

60 

80 
61 

72 

48 

55 
44 

55 

43 

67 

40 

81 
47 

73.1 
51.0 

MURRAY 

MAX 

Mm 

63 
37 

70 
43 

60 
40 

57 
41 

76 
56 

81 
65 

74 
55 

80 
58 

79 
97 

60 
50 

80 
55 

81 
58 

75 
45 

65 
48 

66 
52 

72 
42 

62 
42 

78 
59 

80 
50 

65 
43 

75 
51 

84 
58 

86 
60 

88 
61 

87 
69 

75 
49 

64 
45 

52 
49 

56 
41 

67 
46 

71.9 
50.5 

OhENSBORO  2  M 

MAX 

Mm 

68 
3* 

60 
37 

50 
35 

64 

41 

81 
50 

77 
57 

80 
55 

78 
54 

74 
53 

70 
47 

82 
55 

77 
55 

63 

46 

60 

44 

64 
50 

60 
49 

72 
41 

77 
S3 

67 
50 

75 
43 

83 
52 

88 
58 

90 
59 

90 
62 

81 
99 

68 
50 

52 

44 

52 
42 

67 
40 

81 
54 

71.7 
48.8 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
39 

54 

40 

50 
39 

63 

48 

79 
55 

72 
61 

81 
55 

76 
62 

70 
50 

78 
50 

82 
69 

73 

SO 

66 

47 

56 
48 

68 
51 

60 
42 

77 
47 

77 
92 

66 
49 

76 
44 

82 

55 

85 

61 

87 
60 

88 
64 

76 
99 

60 
47 

55 

44 

53 

43 

67 
39 

83 
46 

71,0 
50,4 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

71 
39 

70 
39 

54 
40 

66 

47 

82 

54 

77 
61 

T8 
51 

79 
58 

78 
50 

73 
91 

88 
68 

77 
61 

68 

47 

65 

51 

68 
51 

69 
42 

78 
46 

79 
58 

67 

49 

76 
42 

83 
52 

87 
61 

89 
59 

88 
60 

87 
62 

76 
49 

57 

44 

55 

42 

69 
42 

84 
43 

74,4 
50,6 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

69 
39 

67 
38 

54 

39 

65 

44 

81 
53 

78 
60 

79 
55 

77 
59 

76 
96 

67 
94 

81 
66 

79 
57 

65 
49 

61 
4S 

71 
50 

66 

41 

77 
42 

79 
56 

66 
48 

74 
41 

82 

51 

89 

61 

87 
61 

86 
64 

84 

60 

69 

49 

57 
44 

54 
41 

68 
39 

80 
47 

72,6 

50.2 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

56 

65 
37 

55 

36 

49 
37 

68 

47 

80 
56 

72 

51 

80 
53 

79 
99 

60 
48 

73 
48 

86 
62 

73 
48 

64 

41 

61 
49 

70 
45 

61 
40 

78 
49 

79 
49 

67 
41 

75 
46 

82 

92 

86 
69 

88 
99 

87 
60 

77 
50 

63 
43 

59 
39 

52 

41 

67 

41 

70,2 
47,2 

RUSSELLVILLE 
*    *    « 

MAX 

Mm 

65 
35 

69 
39 

59 
38 

54 
39 

73 
53 

82 
62 

70 
55 

79 
56 

79 
97 

61 
49 

72 
80 

83 

62 

71 
47 

66 

41 

62 
50 

72 
43 

74 
50 

63 
45 

80 
50 

62 

41 

75 
55 

83 
69 

86 
60 

88 
57 

88 
64 

82 
52 

68 
44 

52 

40 

57 
41 

68 
47 

71,4 
49,6 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

67 

30 

61 
34 

50 
29 

67 
42 

73 
45 

75 
61 

76 
52 

75 
52 

73 
48 

65 
99 

80 
54 

80 
58 

65 
46 

68 
38 

63 
49 

63 
49 

77 
99 

77 
54 

65 
47 

73 
43 

82 
59 

84 
61 

85 

$9 

82 
58 

80 
99 

66 
SO 

53 

43 

61 
37 

66 
96 

61 
42 

71.1 
46,7 

8ARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

65 

30 

64 
36 

50 
30 

63 
43 

80 
49 

78 
60 

78 
52 

79 
51 

75 
51 

71 
41 

79 
60 

81 
67 

70 
42 

63 
37 

68 
50 

66 

44 

75 
47 

78 
52 

63 
47 

71 
40 

82 
51 

85 
59 

87 

57 

85 
60 

79 
55 

71 
52 

65 
44 

60 
35 

66 
96 

80 
40 

72,6 
47,3 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

59 
35 

65 
41 

54 
37 

48 
38 

70 
48 

83 
50 

69 
58 

79 
56 

78 
58 

63 

48 

75 
SO 

89 
65 

77 
48 

66 
40 

6* 
50 

72 

47 

62 
98 

78 
50 

82 
50 

68 
40 

74 
46 

83 
58 

85 
56 

88 
57 

88 
65 

82 
S3 

68 
45 

53 
39 

61 
43 

67 
38 

71,5 
46.2 

SONNIEvILLE  *  N 

MAX 

Mm 

64 

26 

61 
36 

46 
30 

61 
41 

80 
43 

73 
58 

79 
56 

77 
47 

71 
54 

74 
51 

82 
57 

80 
57 

64 
46 

70 
48 

64 
42 

61 
38 

76 
33 

79 
94 

72 
47 

74 
42 

81 
47 

85 
58 

88 
54 

87 
57 

75 

60 

65 
53 

56 
43 

57 
34 

65 
41 

80 
43 

71.6 
46,5 

BOHLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

65 
34 

56 
39 

46 
36 

72 
45 

78 
51 

71 
62 

78 
56 

77 
55 

70 
53 

72 
48 

89 

60 

76 
50 

65 
45 

62 

44 

71 
53 

61 
42 

79 
38 

80 
53 

67 
50 

75 
43 

81 
48 

84 
56 

90 
60 

87 
59 

77 
60 

70 
49 

52 
45 

61 
36 

67 
42 

81 
43 

71,8 
46,6 

8RA0FOADSVILLE 

MAX 

Mm 

57 
26 

59 
34 

51 

30 

52 
38 

66 
48 

80 
60 

70 
54 

77 
42 

75 
56 

58 

38 

73 
58 

80 
60 

75 
45 

65 
32 

67 
90 

66 
45 

60 
33 

75 
55 

78 
46 

65 
33 

73 
42 

80 
59 

89 
54 

89 
55 

86 
61 

73 
52 

69 
44 

56 
36 

62 
41 

69 
44 

69,6 
45,5 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

64 
32 

63 

37 

48 
31 

60 
44 

80 

47 

76 
59 

78 
54 

78 
59 

74 
54 

73 

49 

80 
60 

80 
60 

64 
46 

65 
38 

67 
SO 

65 
45 

74 
36 

7S 
55 

75 
46 

74 
40 

80 
48 

82 

57 

87 
60 

86 
58 

84 
61 

69 
52 

65 
43 

61 
38 

65 
42 

77 
40 

72,4 
47,8 

CECILIA 

MAX 

Mm 

65 

30 

61 
36 

47 

31 

64 
42 

79 
46 

76 
59 

78 
54 

75 
48 

74 
52 

70 
43 

81 
57 

80 
60 

64 
4S 

62 
37 

68 
51 

64 
44 

75 
37 

79 

57 

73 
48 

72 
43 

82 
48 

87 
57 

68 
58 

88 
58 

83 
56 

66 
51 

59 
43 

60 
35 

66 

37 

81 

40 

72,2 

46,8 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

67 
25 

64 
35 

50 
30 

68 
40 

79 

45 

78 

60 

79 
54 

78 
44 

76 
51 

72 
37 

82 
SS 

82 
60 

65 
42 

65 
32 

66 

51 

66 
43 

76 
34 

76 
51 

73 
46 

74 
38 

S3 

47 

87 
59 

87 
56 

86 
58 

82 
S3 

68 
52 

63 

44 

59 
33 

67 
99 

82 
39 

73,3 
45,0 

GLASGOW  MKAY 

MAX 

Mm 

63 

31 

60 
39 

45 
34 

68 
44 

81 
52 

74 

60 

78 
55 

76 

51 

74 
54 

73 
47 

82 
59 

78 
63 

66 
47 

61 
43 

68 
52 

61 
46 

76 
38 

80 
S8 

73 
49 

74 

40 

80 

45 

89 

61 

67 
58 

86 
58 

81 
60 

68 
54 

61 
44 

59 
38 

65 
43 

78 
38 

72,0 
46,7 

GREENSBURG 

MAX 

Mm 

58 
30 

65 
30 

65 
33 

47 
31 

61 
47 

S3 
52 

70 
52 

79 
47 

77 
51 

62 
45 

76 
46 

SI 
64 

78 
42 

65 

37 

65 
41 

69 

47 

69 
36 

76 
45 

80 
48 

65 
99 

74 
43 

82 
46 

84 
51 

89 

57 

87 
60 

80 
55 

68 
45 

52 
39 

61 

41 

67 
37 

71.2 
44,6 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

68 
30 

62 
36 

48 
32 

67 
41 

80 
49 

77 
58 

SO 

57 

78 
48 

75 
50 

71 
43 

82 
49 

80 
59 

63 

44 

63 
39 

65 
46 

62 
44 

77 

40 

79 
55 

76 
47 

73 
42 

83 

51 

86 

61 

87 
57 

87 
59 

84 
55 

67 
50 

55 

43 

59 
36 

64 
39 

82 

44 

72,7 
46,6 

LEtTCHFIELD 

MAX 

Mm 

65 

34 

62 
37 

46 
32 

65 
42 

80 
51 

73 

58 

77 
56 

76 
55 

76 
52 

71 
46 

82 
59 

79 
54 

63 

46 

62 
43 

69 

SO 

60 
44 

77 

40 

79 
56 

65 

49 

72 

44 

82 
52 

85 
59 

89 
60 

86 
60 

81 

60 

63 

50 

59 

44 

58 
41 

65 
41 

80 
43 

71,4 
48,6 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

69 
36 

59 
35 

51 
31 

68 
43 

75 
49 

76 
55 

79 
54 

78 
53 

68 
45 

69 

47 

84 
59 

76 
56 

65 
SO 

64 
48 

66 
54 

62 
45 

78 
43 

79 
SO 

79 
49 

76 
48 

86 
56 

88 
65 

90 
62 

85 
59 

72 
54 

64 
47 

92 

46 

63 
43 

68 
42 

64 
50 

72,4 
49.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 
32 

46 
37 

31 

67 
44 

73 
47 

75 
54 

76 
51 

76 
51 

69 
45 

67 

43 

82 

58 

76 

63 
45 

61 
40 

64 
52 

59 

46 

76 
39 

77 
52 

64 
49 

72 
43 

85 
52 

85 
60 

85 
59 

82 
58 

72 
54 

64 
48 

51 
41 

62 

37 

66 
39 

61 
42 

69.8 
46,7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

63 

30 

62 

37 

si 

64 

41 

82 

51 

77 
59 

SO 
52 

77 

48 

77 
54 

71 
47 
See 

83 
58 

81 
62 

nceN 

65 
46 

ales  Fc 

64 

40 

Uowin 

69 

50 

g  StaU 

68   77 
40   34 

an  Index 

79 

45 

79 

47 

73 

37 

81 

46 

84 
59 

88 

61 

87 
52 

85 

58 

68 

51 

63 

43 

56 

34 

66 
39 

78 
38 

79,9 

46,4 

Continued 

DJ 

III 

.Y 

TE 

M] 

3E] 

^A 

TU 

RI 

:s 

KENTUCKY 
APRIL  1965 

Station 

Day  ol  Month 

« 

1 

1  2 

3 

4 

5 

l   G 

7 

1  8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

NCLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

57 

28 

64 
38 

52 
28 

48 
35 

67 

46 

80 
52 

73 
56 

79 
45 

70 
44 

39 
44 

72 
48 

84 
59 

75 
47 

67 
39 

62 

45 

71 
45 

62 

33 

77 
43 

81 
42 

67 
38 

74 
4  2 

81 
55 

86 
55 

88 
35 

88 

54 

77 
51 

67 

44 

32 

36 

56 

38 

63 
36 

70.1 

44,0 

orLC.H  RIVER  DAM 

MAX 

MIN 

60 
33 

65 
37 

69 
34 

48 
36 

70 
46 

80 
53 

73 
53 

81 
51 

78 
55 

38 

47 

74 
48 

82 
61 

72 

48 

71 
43 

63 
49 

68 
45 

60 
36 

77 
52 

79 
49 

68 
40 

75 

47 

82 

60 

87 
59 

89 
59 

87 
59 

74 
SO 

63 

44 

34 
36 

58 

39 

67 
44 

71.1 
47.2 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 
MIN 

64 
38 

63 
40 

52 

36 

70 
42 

81 
55 

75 
61 

79 
57 

77 
59 

75 
54 

77 
48 

84 
60 

80 
56 

64 
46 

63 
65 

76 
51 

64 

46 

77 
40 

80 
56 

75 
48 

72 
43 

82 
53 

85 

59 

68 
60 

86 
62 

82 
60 

70 
52 

60 
44 

58 
41 

64 
44 

79 
45 

73.4 

30.0 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

64 

30 

59 

40 

46 
33 

70 
43 

82 
52 

73 

60 

80 
31 

75 

50 

72 
32 

75 

47 

83 
31 

77 

59 

65 
46 

64 
39 

72 

52 

61 
45 

76 
37 

80 
59 

73 

48 

72 
38 

82 

45 

85 

55 

67 
56 

87 
56 

61 
60 

68 
92 

37 
45 

60 
38 

69 
41 

69 
38 

72.0 
47,4 

WCLF  CREEK  DAM 

•    •    « 

MAX 
MIN 

62 

29 

68 
42 

58 

34 

30 
39 

63 

47 

82 
56 

68 

32 

81 

44 

77 
32 

67 
51 

77 

57 

83 

68 

78 
44 

66 
33 

66 
52 

73 
48 

61 
32 

78 

50 

82 

50 

62 

37 

74 
39 

85 

45 

66 
51 

89 
51 

89 
59 

93 

37 

69 

46 

36 
39 

62 

45 

66 
35 

72,0 
46,1 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

68 
32 

64 

37 

53 

32 

64 
43 

76 

47 

76 
60 

73 
55 

74 
51 

73 

30 

71 
39 

89 
59 

78 
60 

69 
42 

62 
37 

65 
50 

64 
45 

83 

40 

79 

59 

65 
48 

68 
38 

81 

50 

84 
63 

85 

62 

86 
59 

79 

60 

68 
54 

66 
43 

61 
41 

64 
41 

76 
43 

72,0 
49,1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

67 
27 

60 
34 

68 

30 

62 

44 

70 
42 

75 
58 

76 

58 

74 
46 

73 
47 

63 
37 

80 
52 

79 
55 

61 
43 

61 
37 

61 

48 

62 
43 

76 
37 

'6 
46 

65 
44 

72 
42 

82 
56 

61 
55 

82 

58 

82 
56 

68 
50 

69 

50 

57 
44 

60 
38 

66 
37 

62 

44 

69.7 

45.3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 

29 

42 
28 

47 
27 

60 
39 

65 
42 

71 
56 

73 
52 

73 
46 

57 
43 

62 

37 

77 
30 

73 
42 

36 
41 

55 

30 

57 
46 

33 

37 

72 
33 

69 
45 

63 

39 

71 
39 

80 
54 

75 
57 

80 
53 

60 
49 

65 

46 

62 
42 

52 

40 

59 
34 

61 

37 

80 
42 

64,6 
41.9 

CVNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

53 
26 

67 
31 

45 
27 

30 
30 

64 
36 

72 
41 

72 
33 

76 
41 

74 
53 

55 

39 

61 

40 

77 
56 

71 
43 

30 

59 
28 

63 

44 

63 

13 

72 

40 

76 
47 

66 
35 

71 
43 

79 
56 

•  1 

56 

81 
55 

75 
51 

75 
54 

64 

45 

50 
33 

61 

14 

67 
36 

67,2 
41,2 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

55 
29 

67 
33 

47 

28 

31 

30 

68 

45 

78 

47 

68 
54 

76 
33 

75 

54 

57 

40 

71 
40 

78 
60 

75 
44 

62 

37 

61 
39 

66 
45 

59 
39 

75 
43 

78 
42 

62 

40 

70 
42 

83 
52 

64 

60 

86 

56 

86 
57 

76 
35 

68 
42 

30 
40 

62 
42 

65 

43 

68.7 
44,4 

DIX  DAM 

MAX 

MIN 

67 
32 

65 
36 

51 
30 

62 

41 

72 

46 

74 
58 

74 
51 

74 
46 

73 
34 

74 
58 

69 
43 

61 
36 

69 
50 

64 
44 

74 
38 

77 
53 

76 
47 

69 
39 

80 
48 

81 
55 

(3 

99 

84 
57 

79 
58 

66 
53 

66 
42 

61 
39 

61 
41 

77 
44 

70,9 
46,3 

FALMOUTH  S  WNH 

MAX 
MIN 

67 
23 

59 
33 

49 
22 

61 

40 

68 
35 

74 
55 

75 
56 

75 
41 

72 

45 

6* 

si 

79 
44 

77 
35 

60 
42 

38 
28 

60 
47 

60 
42 

74 
32 

74 
42 

65 
42 

72 
33 

82 
47 

80 
52 

82 

96 

77 
53 

67 
49 

64 
31 

55 

43 

62 
31 

66 
11 

SO 
36 

66,6 
41.6 

FARMERS  1  WNW 

MAX 
MIN 

69 
28 

64 
36 

51 
25 

63 

41 

76 
39 

75 
34 

75 
54 

77 

41 

73 
49 

70 
35 

81 
5) 

78 
57 

39 

44 

63 

30 

63 
48 

58 

46 

75 
32 

77 
65 

68 

46 

69 
40 

80 
42 

80 
56 

97 

79 
56 

79 
52 

66 
56 

63 
43 

63 
38 

64 
16 

77 
37 

70,5 
44,5 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

66 
29 

61 
32 

50 
26 

60 
41 

70 
41 

72 

37 

72 
54 

70 
48 

70 
45 

66 
38 

32 

75 
56 

37 
42 

59 

34 

63 
48 

55 

43 

71 
33 

73 
48 

60 
46 

68 
37 

77 
48 

78 
56 

77 
93 

72 
55 

75 

50 

63 
49 

51 
42 

60 
34 

44 
18 

73 
42 

66,9 
44,0 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

53 

28 

67 
28 

44 

30 

30 
31 

65 
42 

74 
44 

72 

51 

77 
42 

74 
44 

36 

37 

64 
40 

79 
58 

72 

44 

62 
34 

61 
37 

64 
45 

60 
35 

71 
38 

77 
47 

66 

41 

73 

41 

62 
48 

99 

55 

86 
58 

81 
53 

76 
53 

64 
45 

51 
36 

62 
16 

66 

38 

47,9 
42,0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

67 
32 

44 
31 

50 
29 

60 
43 

73 

48 

70 
59 

7  5 
54 

73 

30 

62 
42 

63 
40 

75 
58 

73 
51 

60 
43 

38 
38 

66 
46 

56 
43 

71 
38 

73 
47 

60 
45 

69 
39 

77 
50 

79 
56 

82 

59 

80 
56 

71 
35 

63 
44 

48 
40 

62 
36 

61 

40 

74 
43 

44,4 
45,2 

MAYSvILLE  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

57 
26 

69 
26 

44 
24 

33 
27 

65 
37 

74 
40 

76 
52 

78 
45 

74 

48 

37 
35 

70 
37 

80 
53 

74 

40 

60 
34 

66 
34 

64 
46 

38 

36 

76 

38 

78 
44 

69 
39 

75 
38 

84 
48 

83 

56 

83 
56 

70 
51 

71 
31 

66 

45 

34 
37 

64 
19 

69 
39 

68,7 
40,7 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

66 
31 

65 
35 

50 
27 

61 
42 

72 

45 

73 
60 

73 
55 

73 
45 

73 

30 

68 

38 

79 
51 

79 

59 

68 
43 

62 
39 

63 

48 

63 

44 

73 
38 

78 
53 

73 

46 

67 
37 

80 
45 

81 

60 

80 
58 

B0 
55 

79 
54 

66 
35 

64 
42 

61 
38 

64 
19 

73 
42 

70.4 
45,6 

OWENTON  2  S 

MAX 

MIN 

67 
29 

62 
34 

49 
22 

63 
41 

69 

40 

73 
53 

75 
31 

75 

40 

73 
47 

66 
36 

Tt 
53 

78 
52 

61 
39 

62 
33 

60 
41 

38 
42 

73 
30 

73 
41 

66 
44 

73 
36 

82 

44 

82 
53 

84 
54 

82 
55 

72 

50 

69 

90 

58 
43 

63 
33 

66 
31 

81 
33 

69,9 
41.7 

RICHMOND 

MAX 

MIN 

54 

30 

67 
37 

42 
29 

32 

36 

64 

49 

75 

38 

69 
55 

76 

51 

73 

58 

58 
39 

70 
49 

78 
59 

74 
42 

60 
37 

62 

44 

64 
44 

57 
37 

73 
52 

78 

47 

61 
38 

69 

49 

SO 
33 

62 

99 

84 
57 

64 
56 

78 
98 

68 
42 

31 
36 

61 
40 

65 
40 

67.6 
46.1 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

52 
2  8 

65 
34 

44 
29 

48 

30 

64 
43 

72 

49 

72 
53 

75 
51 

74 
52 

34 
39 

63 

40 

78 
56 

69 
41 

61 
36 

60 
39 

61 
43 

58 
38 

73 

42 

75 

46 

63 

43 

71 

46 

80 
33 

83 
38 

85 

57 

80 
52 

69 
92 

63 
43 

30 
36 

60 
34 

65 
36 

66.3 
43,4 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

50 
28 

57 

30 

44 

30 

49 
26 

63 
43 

65 
43 

75 
53 

73 
46 

75 
46 

35 

40 

63 
39 

81  ' 
49 

73 
42 

59 

36 

59 
37 

61 

44 

57 
37 

76 
38 

75 
46 

67 
43 

72 

40 

83 

31 

80 
57 

83 
56 

66 

51 

69 
91 

58 

44 

34 
37 

32 
38 

61 
38 

43,3 

42,0 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

66 
33 

63 
31 

51 

28 

6T 
43 

77 
50 

76 
68 

76 

54 

75 
52 

70 
30 

73 
41 

78 
51 

76 
59 

60 
43 

64 
37 

63 
49 

60 
43 

73 
39 

78 
52 

76 
46 

67 
43 

80 
47 

82 

58 

66 
60 

85 
56 

78 
57 

66 

53 

62 
42 

60 
38 

62 
39 

76 
40 

70,9 
44,4 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

•    •    » 

MAX 

MIN 

48 
27 

63 
32 

41 
26 

47 
27 

62 

40 

67 
47 

71 
35 

73 
53 

73 
30 

33 

37 

62 
39 

77 
32 

66 
39 

61 
34 

57 
32 

38 
41 

96 
38 

72 

44 

72 

41 

63 

41 

70 
48 

79 
56 

79 

96 

80 
52 

66 

46 

66 
49 

58 

41 

31 
37 

61 
36 

65 

43 

44,0 
42,1 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 

MIN 

52 

25 

69 
28 

43 
25 

52 
28 

63 

35 

74 
34 

77 

51 

76 
39 

77 
38 

61 
43 

67 
47 

84 
54 

74 
41 

99 
31 

61 
31 

64 
47 

95 
33 

78 

38 

81 
41 

59 
38 

70 
37 

84 
47 

80 
93 

79 
54 

70 
31 

74 
32 

70 
45 

32 

40 

69 
36 

67 
36 

66,0 
40.0 

8ARB0URVILLE 

MAX 

MIN 

68 
30 

67 

40 

55 

29 

67 
45 

78 
49 

73 
30 

78 
53 

79 
43 

75 

60 

81 
40 

85 

53 

78 
34 

70 
46 

69 

31 

70 
54 

60 
40 

68 
33 

85 

48 

•  2 

51 

71 
41 

(1 
39 

89 
49 

90 
35 

89 
5  2 

90 
60 

SO 
39 

69 

47 

60 
43 

62 
45 

79 
34 

74,9 
45,9 

BAXTER 

MAX 

MIN 

61 
32 

65 
39 

56 
28 

56 
28 

65 
36 

74 
48 

69 
53 

78 

40 

71 

40 

71 
48 

78 
49 

85 
59 

79 

47 

67 
33 

68 
33 

68 

68 

37 
33 

76 
34 

80 
49 

66 

47 

70 
39 

62 

41 

94 

49 

88 
51 

98 

34 

82 

59 

76 
52 

99 

49 

58 

40 

64 
34 

71.4 
41.0 

BLAINE  2  W 

MAX 

MIN 

53 
22 

70 
23 

46 
20 

30 
22 

62 
23 

36 

73 

30 

78 
35 

78 
33 

38 
33 

70 
34 

87 
34 

77 
49 

62 
28 

65 
26 

68 

48 

98 

30 

78 

30 

80 
10 

36 
38 

70 
38 

83 

41 

70 
92 

63 
55 

79 
30 

82 

56 

70 
46 

93 

42 

62 
33 

63 

32 

49,0 
17,4 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

65 
28 

60 
41 

67 
34 

64 
41 

75 
53 

70 
57 

76 
48 

70 
35 

71 

45 

76 
44 

8* 

42 

79 
45 

75 
39 

70 
29 

68 
47 

77 
49 

77 
30 

80 
40 

68 
49 

77 
48 

82 
36 

85 

44 

67 
31 

87 
42 

87 
49 

77 
57 

69 
47 

55 

44 

77 
42 

77 
29 

74.5 

42,4 

OEMA 

MAX 

MIN 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

58 
25 

70 
25 

48 
21 

55 
29 

60 

40 

80 
41 

72 
56 

74 
36 

76 
37 

66 
38 

74 
42 

87 

49 

76 
47 

62 

30 

65 
32 

67 
90 

60 
31 

75 
35 

82 
49 

58 

43 

70 
37 

85 
40 

80 
52 

85 
53 

84 
93 

83 
56 

71 
49 

52 

44 

62 
38 

67 
34 

70.2 
40,4 

GRAYSCN  1  SE 

MAX 
MIN 

51 
25 

68 
23 

43 
23 

51 
29 

61 
36 

72 
39 

76 
53 

76 

40 

74 
43 

58 
3» 

65 

41 

83 

53 

73 
44 

39 
30 

62 

38 

42 

46 

34 
13 

76 

42 

80 
47 

38 

38 

70 
39 

62 

46 

60 
96 

61 

54 

72 
51 

79 
32 

69 

44 

31 

41 

42 
39 

64 
38 

47,1 

40,4 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

MIN 

68 
25 

68 
40 

54 
24 

63 

43 

77 

40 

78 
32 

77 
53 

78 
36 

75 
55 

66 
38 

75 
50 

85 

50 

76 
43 

63 

30 

65 
48 

62 

47 

77 
31 

91 

40 

81 
49 

70 
39 

84 
37 

69 

48 

96 

57 

87 

60 

87 
96 

74 
61 

70 

47 

66 
41 

45 

41 

80 
33 

74,2 

43.9 

MYDEN 

MAX 
MIN 

59 
28 

68 
31 

54 

27 

57 
29 

64 
44 

79 
45 

69 
50 

78 
39 

74 
43 

68 
46 

79 

47 

86 
68 

78 
46 

63 

32 

67 
36 

66 

48 

38 

32 

77 
35 

82 

47 

64 
45 

71 
36 

84 

45 

86 
55 

68 
52 

96 

96 

93 
98 

73 

48 

96 
49 

40 
40 

44 
34 

71,5 
43,0 

JACKSON 

MAX 
MIN 

58 
27 

69 
29 

50 
25 

55 

28 

64 
41 

78 
41 

69 
53 

77 
40 

73 

40 

63 

40 

87 
42 

78 
45 

61 
32 

66 
33 

66 

49 

57 
33 

37 

82 

38 

43 

71 
40 

84 
41 

83 

52 

86 
5« 

88 
99 

82 
58 

69 

54 
46 

42 
39 

44 
34 

49,9 

40,4 

3  Reference  Noise  Following  Station  Inde: 
-    50    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL  1965 


Station 

Day  of  M 

onth 

O) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LI-NOON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

6a 

30 

57 
37 

51 
32 

65 
44 

76 
44 

65 
59 

76 

47 

72 

44 

71 
31 

74   82 
50   60 

76 

49 

61 
69 

65 
36 

66 
91 

56 
39 

78 
33 

79 
53 

60 
46 

68 
35 

ai 

41 

84 
57 

89 

98 

84 
36 

80 
60 

64 
55 

55 

46 

59 
44 

63 
42 

76 
36 

69,9 
46,0 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
M1N 

6? 
28 

66 
41 

55 

26 

66 

43 

78 
45 

74 
54 

76 
52 

75 
49 

73 
56 

76   84 
48   53 

83 

68 

75 
46 

68 
30 

66 
91 

60 
47 

77 
31 

81 
39 

79 
49 

70 
42 

83 

37 

65 
46 

87 
98 

87 
52 

85 
57 

79 
58 

66 
46 

60 
45 

65 
38 

78 
33 

74.1 
45,6 

MC  KEE 

MAX 

MIN 

57 
25 

67 
28 

50 
25 

52 

30 

65 
44 

78 
46 

68 
52 

78 
36 

75 
41 

59   7J 
39   44 

84 
62 

76 
62 

60 

2a 

64 
38 

61 
45 

35 

28 

76 
36 

80 
48 

58 
36 

68 
37 

88 
44 

84 
94 

89 
54 

91 
55 

78 
56 

68 
44 

52 

40 

58 
36 

64 
32 

69,3 
40,8 

MtDDl  ESBORO 

MAX 

Mm 

65 
31 

61 
43 

60 
30 

56 
33 

60 
45 

75 
52 

67 
53 

79 
42 

73 

45 

73   76 
47   49 

84 
62 

79 
49 

33 

67 
39 

71 
50 

60 
32 

75 
33 

79 
92 

67 
44 

71 
38 

80 
41 

83 
50 

87 
50 

89 
52 

81 
59 

79 
51 

62 

47 

58 
41 

65 
34 

71.8 
44,1 

MCNTICELLO 

MAX 

MIN 

68 

31 

61 
40 

52 
32 

64 
44 

81 
52 

72 

61 

77 
34 

76 
49 

74 
54 

76   80 
49   60 

79 
65 

65 
46 

65 
34 

72 
53 

62 
47 

75 
35 

80 
61 

75 
50 

71 
36 

82 
43 

84 
52 

87 
39 

86 
55 

81 
62 

66 
55 

63 

47 

62 

40 

65 
44 

78 
36 

72,6 

4a, i 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

68 
33 

63 

37 

52 

29 

67 
42 

77 
45 

75 
59 

76 
50 

74 
45 

72 
51 

75   79 
37   58 

78 
62 

66 
42 

66 
32 

63 
90 

60 
44 

74 
34 

78 
52 

76 
46 

70 
35 

at 

42 

83 
96 

86 
57 

85 

98 

84 
58 

69 
53 

66 
42 

63 
39 

64 
42 

77 
38 

72.3 
45.6 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

73 
30 

66 
43 

58 
26 

59 
42 

82 
42 

72 
55 

ao 

53 

74 
41 

72 
32 

78   90 
41   53 

83 
65 

71 

46 

6a 

34 

69 
49 

61 
90 

SO 
35 

85 

44 

73 
90 

73 
SO 

87 
41 

86 
92 

86 
56 

89 
95 

86 
56 

60 
39 

66 
44 

61 
66 

70 
42 

82 
36 

75.3 
46.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

60 
33 

51 
30 

SI 
31 

62 
30 

79 
31 

64 
49 

77 
57 

75 
44 

74 
53 

74   78 
45   56 

78 
66 

68 
45 

65 
36 

63 
53 

60 
43 

74 
3* 

78 
30 

75 
42 

69 
36 

ao 

41 

82 

SI 

88 

57 

86 
99 

81 
5S 

66 

57 

64 
44 

60 

37 

64 
39 

77 
39 

70.8 
44.8 

STEARNS 

MAX 

MIN 

60 
34 

67 
39 

56 
29 

52 
35 

64 
46 

79 
54 

66 
56 

76 
51 

73 
55 

68   77 
47   36 

77 
96 

76 
47 

63 
38 

65 
43 

69 
46 

68 
34 

76 
62 

83 

41 

69 
43 

83 

SO 

84 
98 

85 

57 

86 

60 

66 
42 

51 
44 

60 
42 

66 
43 

70,2 
46.0 

TOMAHAWK  1  MSW 

MAX 

MIN 

57 
22 

71 
23 

48 
20 

57 
20 

60 
37 

79 
37 

74 
50 

78 
34 

77 
38 

63   73 
35   44 

89 
52 

79 
45 

63 

28 

68 
28 

6T 
47 

60 
29 

78 
37 

83 

42 

56 
41 

71 
37 

89 

38 

87 
51 

86 

53 

84 
51 

83 
SS 

71 
47 

54 
42 

63 
35 

69 
32 

71,1 
38,3 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

69 
25 

66 
36 

59 
22 

53 

29 

73 
34 

74 
49 

77 
49 

76 
48 

68 
47 

68   60 
33   48 

78 
61 

63 
46 

64 
29 

64 

47 

61 
48 

74 
30 

77 

74 
46 

72 
39 

82 
42 

82 
33 

83 
93 

79 
55 

74 
51 

68 

51 

62 

44 

63 
36 

67 
36 

80 
38 

71.0 
42,2 

WEST  LIBERT* 

MAX 

MIN 

56 
24 

69 
25 

47 
22 

53 
23 

61 
37 

77 
39 

72 
32 

77 
36 

77 
J7 

58   7J 
39   36 

86 
59 

72 

45 

60 
29 

65 
32 

66 
67 

56 
30 

77 
32 

80 

6a 

57 
38 

71 
37 

83 
40 

83 
99 

83 
35 

83 
52 

82 
56 

70 
45 

53 
39 

64 
35 

65 
34 

69.2 
39,1 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

MIN 

62 
31 

71 
38 

59 
31 

57 
32 

69 

48 

ao 

54 

72 
54 

80 
45 

78 
♦7 

ai 

3* 

86 
6a 

80 
49 

63 
33 

68 
3* 

T* 
48 

60 
35 

80 
38 

•  3 

90 

65 
42 

73 
41 

86 
69 

88 
50 

69 
32 

89 
58 

83 
60 

70 

4a 

55 
45 

60 
44 

66 
35 

73,2 
45,5 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

°  «  • 

c  —  c 

Sla-1 
<£  II 

3 

s  8l 

S  >.  0 

c  o 

■3    0 

M  u 

a:  a 

a 

at  -a 

+*  « 

rH  0) 

3  a 

Ul  CO 

0 
X 

o> 

> 

< 

£  1 

O 
O    0 

Q   .2 

£ 
o  ~ 

11 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

■ 

o 

01 

o 

r 

3 

CD 
■* 
1 
O 

oi 
o> 

o 

CO 

01 
Ol 

a 

CM  S 

0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

26 
20 
29 

1.6 
2.9 
2.8 

9.3 
10.5 
8.5 

29++ 
29++ 
29 

29 
24 

SW 

12  + 
12+ 
11  + 

76 
72 
73 

75 
75 
75 

55 
55 
55 

57 
57 
56 

7 
6 
10 

6 
10 

4 

6 
6 
5 

4 
1 
3 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

23 
23 
22 

61 

7.4 
6.6 
7.2 

j  Reference  Notes  Following  S*.a 
-    51     - 


STATIOTs 

++ 

U 

OBSERVATION 

o 

z 

Ul 

U 

z 

o 

TIME  AND 

z 

0 

0 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

1 

5 

COUNTY 

< 

a 

P 

2 

0 
Z 
O 

< 

3 

OBSERVER 

I 

6 

1 

£ 

£ 

P  ( 

ADDISON  DAM  45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

86  34 

3B0 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

02 

CLINTON 

2 

85  08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

JEFFERSON 

7 

38  16 

85  33 

700 

6P 

LEE  S.  HAMERSLEY 

0254 

BOYO 

7 

38  27 

82  36 

555 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

6ARBOURVILLE 

03B1 

995 

5P 

c 

FELTON  W  PATTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCM 

0397 

NELSON 

85  28 

631 

5P 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL- 
HUGH  L.  JENNINGS 

BARDwELL  4  E 

0402 

01 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

6P 

6P 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

36  54 

86  08 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

04  50 

2 

63  20 

1164 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

H 

£.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

9 

36  51 

B8  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

01 

MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

37  34 

84  18 

1070 

5P 

5p 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

a  62.4 

03 

MADISON 

37  34 

84  18 

992 

MRS.  GAYLE  D.  DALE 

BLAINE  2  W 

LAWRENCE 

1 

38  02 

82  52 

720 

7A 

RAYMOND  ISON 

BONN1EVILLE  -  H 

0854 

02 

HART 

37  26 

B5  54 

5P 

5F 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

WARREN 

37  00 

66  26 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

WARREN 

3 

36  5B 

86  26 

535 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

8RADFORDSVILLE 

0  2 

MARION 

37  29 

85  09 

675 

9A 

DR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

580 

7A 

MRS.  RUTH  H.  SKAGGS 

buck horn 

1080 

04 

PERRY 

4 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDINE  2  NE 

1 

37  13 

83  35 

1643 

HA 

: 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVILLE 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36  47 

65  22 

605 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

01 

TRIGG 

2 

87  58 

384 

CLOSED  4/1/65 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

37  20 

65  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVlLLE 

1294 

GRAYSON 

37  25 

66  30 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

1  )45 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

02 

HARDIN 

8 

37  40 

85  57 

734 

6P 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

Oft 

POWELL 

* 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

8 

37  55 

85  40 

540 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

69  00 

360 

c 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

36  59 

87  47 

6A 

MRS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  KILL  LOCK  11 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  weather  Bureau 

CUMBERLAND 

36  58 

82  59 

1463 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 

1996 

03 

WHITLEY 

HARRISON 

2 

36  50 
38  23 

84  19 
64  IB 

1070 
684 

5P 

H 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

38  23 

84  17 

719 

BA 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 
DAvELLA 

zow 

2053 

03 

MARTIN 

1 

37  48 

84  46 
82  32 

955 

* 

7A 

: 

R.  P.  COLDlRON 
MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEMA 

FLOYO 

37  25 

5P 

5P 

ISHHAEL  HOPKINS.  JR 

DEWEY  DAM 

2180  04 

37  45 

62  47 

653 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2Z14-  03 

MERCER 

37  48 

64  43 

670 

JJ  " 

PHILLIP  0.  TMACKER 

DUNOEE  4  ESE 

2358,  31 

OHIO 

3 

66  43 

431 

: 

JESSE  L.  HUFF 

OUNHOR 

2366  01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

67  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  G1VENS 

DYER 

BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

665 

7A 

: 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510 

3 

37  41 

85  52 

739 

6A 

6  A 

INACTIVE  7/30/64 

ECKHORN  CITY 

2528 

Oft 

PIKE 

1 

37  18 

82  21 

BOO 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548 

01 

TOOD 

2 

36  47 

67  10 

520 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FAL'IOuTh  5  WNW 

2775 

PENDLETON 

5 

38  43 

84  25 

715 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

03 

BATH 

5 

38  09 

63  33 

662 

61 

7A 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGsfluRG 

2903 

FLEMING 

5 

38  25 

83  43 

658 

7A 

FLE^INGSBURG  2 

2  90S 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

B3  45 

920 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

03 

MAO 1  SUN 

37  54 

bt 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

2961 

01 

CRITTENDEN 

37  28 

68  06 

356 

MID 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

F0URM1LE  KY  UTIL  PARK 

3006 

04 

bELL 

36  47 

63  45 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  ft 

3028 

FRANKLIN 

38  14 

64  52 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEER5 

FRANKLIN  1  E 

1036 

01 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBURN  2  Sw 

3046  04 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSL1N 

FRENCHfluRG 

3052  04 

MENIFEE 

5 

37  57 

63  39 

864 

8A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

31121 02 

MONROE 

3 

36  38 

85  48 

7A 

E.  GUY  DeCKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

SCOTT 

38  12 

64  33 

668 

8A 

3203  03 

HENRY 

38  25 

64  53 

490 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

DARREN 

3 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

608 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

HARDIN 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

3295 

TRIGG 

2 

36  54 

68  00 

400 

8A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

04 

CARTER 

7 

38  19 

62  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

34  30 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  E 

3435 

GREEN 

37  15 

85  30 

610 

8A 

KENNETH  L.  WILKINSON 

GREENVILLE  2  W 

j) '.51 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

67  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

01 

MUHLENBERG 

37  05 

B7  21 

745 

HAKTFOHD  6  NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

37  32 

66  54 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

03 

37  15 

83  12 

669 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

LEE  J.  HOGSTON 

3741 

LEE 

63  46 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

HENDERSON 

37  45 

87  38 

FRANK  STREET 

HERNDON 
HICKMAN  1  E 

3798 

01 
01 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

67  34 
89  10 

512 
375 

5P 

5P 

C 

C.  W.  KEATTS 
HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

03 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

02 

LARUE 

3 

37  32 

85  44 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HUCKINSV1LLE 

3994 

01 

CHRISTIAN 

2 

87  30 

NEWELL  F.  SMITH 

HYOEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  23 

8A 

8A 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

650 

6P 

6P 

FLOYD  6.  ROBBINS 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

63  23 

790 

7A 

7A 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

MOBART  ISON 

KEENE  1  SSW 

JESSAMINE 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

LA  GRANGE  2  NNW 

4595 

03 

OLDHAM 

7 

38  26 

85  23 

880 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

4620 

03 

GARRARD 

,, 

37  37 

84  35 

1032 

be 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHF1ELU 

4703 

GRAYSON 

1 

37  29 

86  18 

642 

6P 

BA 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  Wd  AIRPORT 

FAYETTE 

64  36 

MID 

M 1  i. 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

02 

CASEY 

37  21 

84  55 

767 

7A 

: 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  e 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

521 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

4848 

GREENUP 

62  52 

537 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

HENRY 

38  26 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L0GL1CK  1  S 

«B9: 

03 

CLARK 

37  51 

64  02 

: 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

LAUREL 

i 

37  08 

84  06 

1255 

LONDON  WATER  PLANT 

LONDON  FAA  AP 

4898 

04 

LAUREL 

2 

37  05 

84  05 

1190 

Hit 

,'•'  l  E 

" 

FED.  AVIATION  AGENCY 

«_ 

H 

Z 

O 

OBSERVATION 

6 

Z 

LJ 

w 

TIME  AND 

z 

0 

O 

6 

P 

TABLES 

STATION 

| 

a 

COUNTY 

< 

az 

a 

P 

< 

i 

0 

< 

OBSERVER 

I 

1 

s 

LOUISA  2 

4946 

04 

LAWRENCl 

1 

38  07 

82  38 

662 

?A 

: 

LE8AN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

02 

JEFFERSON 

38  1ft 

85  46 

462 

MIL 

NIC 

: 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,    Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky, 
lf\ington,   Kentucky    40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UMTS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  lUwuecJ  by  thr  number  of  obse 


OBSERVATION  TIME;        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Ctimatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

LN'TERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+-*•      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATfON  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C,    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402, 

USCOMM-WB-Asheville,   N.   C.  -    6/3/65    -   I 
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KENTUCKY  -  MAY  1965 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Over  much  of  the  State  it  was  one  of  the  warmer 
and  drier  Mays  of  record.  Heating  degree  day 
totals,  an  index  of  fuel  consumption,  ranged  from 
10  to  33  percent  of  average.  In  most  areas,  daily 
temperatures  were  above  average  for  all  but 
the  last  four  days  of  the  month.  In  general,  highest 
daily  readings  occurred  from  the  24th  through 
the  26th,  and  lowest  readings  on  the  29th- 30th; 
the  low  temperatures  on  the  29th- 30th  set  new 
records  for  the  date(s)  at  some  locations. 

Rainfall  was  spotty,  with  a  number  of  locations 
having  totals  much  below  average,  while  some 
points    had   totals    near   or  above  average.    The 


U.  S.  Department  of  Interior  Geological  Survey 
stated  that,  "Ground  water  levels  generally  de- 
clined and  were  below  average.  The  level  in 
an  observation  well  at  Murray  was  lowest  for 
May  in  the  18  years  of  record." 

Funnel  clouds  were  observed  in  the  Blue  Grass 
on  the  16th  and  24th,  and  a  tornado  was  responsible 
for  some  local  damage  in  Simpson  County,  in 
western  Kentucky,  on  the  26th.  Statewide  thunder- 
showers  on  the  18th  and  26th-27th  were  respon- 
sible for  wind  and/or  lightning  damage  in  some 
areas. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 
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0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
1,06 
2.38 

1.17 
3.04 

•  2.61 

.52 
.35 

.71 
.55 

.90 

27 
23 

31 
27 
27 

.0 

.0 

■  0 

■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

J 
1 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
L0VELACEV1LLE 

81.4 
82.9 
83.3 
82.9 
83.9 

98.8 

99.2 
60.8 
98.7 
98.8 

70.1 
70.9 
72.2 
70.8 
71. 2 

6.5 

*.T 

4.1 

4.0 

«9 

89 
90 
89 
90 

24 
25 

25. 
26* 
24* 

46 
43 

49 
40 
47 

29 
29 
29 
13 
29* 

11 
6 

4 
16 

6 

0 
0 
2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.71 
2.62 
2.92 
2,98 
2.72 

•  .37 

•  1.61 

-  1.23 

•  1.54 

1.35 

1.40 
.95 

1.60 
.60 

23 

18 
27 

14 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 
3 
2 
2 

1 
1 

0 

1 

0 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  w 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

82.3 

81.6 
81.9 
83.3 

81.8 

98.8 
61.3 
60.3 
38.3 

61.3 

70.6 
71.9 
70.9 
70.9 
71.6 

3.3 
4,8 

87 
89 
68 

90 
88 

25* 
25* 

26* 
24* 

24 

43 

49 
30 
43 
48 

29 
29 
29 
29 
29 

t 
6 
11 
t 
8 

0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.65 
2.42 
1.71 
2.18 
2.23 

-  2.47 

•  2.01 

.84 

.99 
.82 

1.05 
.87 

27 

27 
27 
19 
26 

.0 
.0 
■  0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

83. 9M 

82.9 

81.9 

82.8 

61.  3M 
60.0 
99.  OM 
99.8 

72.  6M 
71.3 
68. 3M 
71.3 

4.6 

4.9 

88 

90 
88 
88 

25* 

6 
26* 

26* 

46 
42 

47 

29 
13 

30 

0 

6 

29 

14 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.02 
1,66 
1.46 
2.46 

•  2.36 

•  2.29 

•  1.30 

.62 
.58 

.52 

.76 

27. 
27 
19 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

2 

1 
I 

2 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

71.0 

4.4 

2.22 

•  1.99 

.0 

«   »   • 
CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
8CNNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

82.4 
83.9 

82.1 
80.9 
82.7 

97.1 
37.7 
98.9 
94.4 
98.3 

69.8 
70.6 
70.3 
67.7 
70.3 

6.1 
3.3 

88 

90 
88 
86 

90 

25* 
25* 
25* 

25 
25 

43 
43 

46 
42 

48 

29 
29 

30* 

30 

30* 

14 
15 
14 

18 

7 

0 
2 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.79 
1.26 
3.73 
2.93 

2,26 

•  2.31 

•  1.51 

.40 

.70 

1.15 

1.15 

.50 

18 
27 
24 
23 
23 

.0 
tO 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 
3 

1 

0 
0 

1 
1 

0 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

81.4 
82.9 
82.3 

83.0 
81.1 

34.5 
97.9 
96.6 
95.5 

57.1 

68.0 
70.0 
69.3 
69.3 
69.1 

6.7 

88 
88 
88 
88 
•  7 

25 

24 
29 
25 
25* 

41 
44 
44 
40 
46 

30 
30 
29 
29 
13 

31 
12 
13 
18 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.77 
2.74 
2.61 
2.69 

4.70 

•  1.32 

.45 

.93 
1.23 
1.18 
1.37 

23 

18 
22 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
•  0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
3 

2 
2 

4 

0 
0 

1 
1 
1 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

63.3 
83.3 

80.6 
83.9 

81.1 

55.9 
58.0 
59.5 

62.3 

38.8 

69.6 

70.8 
70.1 
72.9 
70.0 

4.0 
9.0 
6.1 

9.6 

(9 

90 
87 
91 
(8 

25 

26 
26 
23 
25 

41 
42 
46 
47 
43 

13* 

29 

29 

29 

29 

22 

14 
14 
11 

20 

0 

1 

0 

J 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.82 

1.09 
1.61 
1.09 
1.60 

•  1.46 

•  3.06 

•  2.31 

•  2.30 

.97 
.31 
.63 

.30 
.72 

19 

27 
19 
18 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

82.9 

81.7 
82.1 
81.8 
82.4 

55.8 
55.4 
38.8 

60.1 
37.1 

69.2 
68.6 

70.3 
71.0 
69.8 

88 
St 
86 
88 

90 

5* 
25 
25 
25* 

24 

42 

44 
46 
49 
43 

30 

30* 
30* 
30 
30 

16 
26 
21 

9 
10 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.70 
4.56 
1.47 
6.24 
2.48 

1.07 
1.20 
.67 
1.18 
1.04 

26 
19 
19 
11 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

T 

4 
3 

1 

6 

1 

1 
1 

0 
2 

1 

WOLF  CREEK  DAM 

82.9 

33.5 

68.2 

89 

27 

40 

1 

22 

0 

0 

0 

0 

5.27 

1.39 

22 

.0 

0 

8 

3 

3 

DIVISION 

69.1 

4.2 

2.84 

•  1.15 

.0 

•   *   « 
BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT    R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

81.7 
82.2 

80.1 
81.1 
81.9 

59.8 
55.9 

54.0 
54.0 
58.5 

70.8 
69.1 
67.1 
67.6 

70.2 

9.2 

4.6 

66 

90 
66 

90 
90 

26* 

25 

25 

26 
26 

44 
41 
34 
43 
43 

30 
29 
29 
14 

30 

11 
19 
43 
37 

17 

0 

1 

0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.44 
.63 

1.46 

1.48 
.77 

•  2.85 
>  2.87 

-  2.13 

•  3.19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 

82.3 

82.4 
81.9 
79.3 
81.7 

58.3 
32.5 

54.0 
96.9 
95.1 

TO. 3 
6T.3 
67.8 
68.1 
68.4 

3.3 
3.9 

89 
89 

90 
67 
90 

25 

26* 

tt 

29 

26* 

47 
38 
43 
47 
43 

29 
29 
30 
30* 

1 

9 
25 

20 
It 

30 

0 
0 

1 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.12 

.87 

1.54 

2.92 

2.60 

•  3.01 

•  2.52 

•  1*33 

KM 
1.37 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

1 
1 

1 

2 

0 
0 
0 

1 
1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

79.8 
84.2 

80.2 
82.8 
80.9 

57.9 
96.8 

58.4 
92.9 
56.0 

68.9 
69.3 
69.3 
67.9 
69.3 

6.4 
9.9 

89 
99 
86 
64 
66 

26* 

26 

26* 

26* 

26 

44 
40 
46 
38 
45 

29 
22 

30 
29 
30* 

26 
23 

16 
20 
21 

0 

8 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
1.09 
1.09 
1.92 
2.72 

•  2.65 

•  2.61 

•  2.94 

U07 

27* 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

79.6 
82.2 

80.3 
79.8 

57.2 

92.9 
97.0 
96.8 

68.4 
67.6 
68.7 
68.3 

6.0 
6.1 

9.6 

67 

40 
67 
87 

26 

24 
25 

26* 

41 
40 
44 
14 

29 

30* 

30 

29 

31 
35 

14 
32 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.06 
1.60 
1.46 
1.80 

-  1.93 

•  1.84 

•  2.16 

1.33 

.50 
.68 

.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

68.7 

3.9 

1.61 

•  2.26 

•  0 

«   «   « 
EASTERN            0* 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

84, 8M 

91.4 

96. OM 
94.1 
90. 1M 
92.0 

66.9 

70.  4M 
68.3 

66. 2M 
66.8 

1.3 

24 

15* 

27* 

2t 

25 

29 

43 

5 
21 
33 

30 

3 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.33 

2.56 
1.86 
1.00 
3,62 

•  2.62 

.47 
.66 
.54 

.40 
.97 

24 

19 
19 
19 
18 

.0 

•  0 
tO 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
5 

6 

3 
9 

0 

3 

1 

0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCKY 
MAY    1965 


Temperature 


No.  of  Days 


Precipitation 


No.  ol  Da  ye 


S3 


DEM* 

OEWEY  0AM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HYDEN 

JACKSON 
LONDON  MA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLe 
SOMERSET  1  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

DIVISION 


89.0 
IJ.l 
82.1 
84.1 
82.9 

83.  J 

81.  S 
83.1 

81.0 
81.  3 

82.0 
82.9 
89. A 
81.8 

80.9 

83.6 
83.8 
8*. 9 


96. A 

94. A 
99.0 
94.3 
94. T 

94.2 

94.9 
93.7 
92.9 
93.4 

96.4 
34. 1M 
96.8 
93.9 
99.2 

90. T 
93.9 
92.8 


•  2.86 


.42 

2T 

1.99 

2* 

.39 

11 

3.09 

19 

1.40 

19 

.86 

19 

.33 

27 

.61 

28 

.81 

19 

1.12 

19 

.TO 

18 

.48 

19 

1.44 

18 

.34 

27 

1.13 

27 

.39 

24 

.64 

26 

.31 

19 

3.0 


2.21 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATUREi     95*   ON   THE   26TH  AT   MAYSVILLE   WATER   PLANT 

LOWEST    TEMPERATURE.     32»   0N    THE    1ST  AT   BLAINE   2   W 

GREATEST   TOTAL   PRECIPITATION,     6.24    INCHES   AT   SCOTTSVILLE   3   SSW 

LEAST   TOTAL   PRECIPITATION,      .63    INCH  AT   CARROLLTON   LOCK    1 

GREATEST   ONE-DAY    PRECIPITATION,     3,09    INCHES   ON   THE    19TH  AT   HEIDELBERG   LOCK   14 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MAY  1965 

Station 

O 
H 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4   5   6 

7    8    9 

10 

11 

12 

13  1  14  ]  15 

16  | 

17  | 

18 

19  J 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  | 

28  | 

27 

28| 

29   30 

31 

•   •   • 

western        01 

BARDWELL  »  E 

BEAVER  0«M 
BENTON  2 

C«LHCUN  LOCK  I 

cots 

1.7! 

1.01 
2.X 
LSI 
2.21 

T 

.29 

.14 

.17 
.21 

T 

.01 
.12 

.22 

.01       .05 

.01 
T 

.10 

T 
.29 

.01 

T 

.15 

.91 
.01 
•  >4 

.07 

.11 

T 

.24 

.01 

T 
.17 

.15 

.01 
.40 

.04 

T 
T 

•  20 

.92 
.94 

.70 
,66 
.99 

,06 
.10 
.06 

.05 

.12 

.09 

T 
.71 

DUNDEE  4  ESE 

OUNNOR 

ELKTON  2  9 

FOODS  FERRY  DAM  90 

FRANKLIN  1  E 

2.51 
l.TI 
2.01 
1.11 
1.44 

.17 

.02 
.37 

.37 

.06 
.19 

.47 

T 

.01 

.09 

•  OT 
T 

•  14 

.13 
T 

•  59 

•  43 
.13 

.07 
.97 

.07 
.22 

.10 

T 

.71 

.64 
.66 

.19 

.35 

.02 
.42 

.90 
.45 
.95 
.55 
.51 

.09 
T 

.05 

T 

.07   T 

GOLDEN  POND  •  N 
GREENVILLE  2  » 
HARTFORD  4  Nil 
HENDERSON  T  SSfc 
HICKMAN  1  E 

>.0< 

J. 71 
2.0! 
2.4! 
2.41 

T 

.01 

.01 
.44 

•  44 
.12 

.02 

.02 

T 

T 
.22 

.50 
.04 

T 

T 

.64 
1.40 

.20 

.40 
.91 

.99 

.72 
.11 

T 

T 

.02 

.34 

.10 

.01 
.04 

.12 
1.19 
.99 

.11 

T 

T 
.01 

.90 
.51 

.44 

.74 
.95 

.19 

.09 

.09 

7 

HOPKINSVILLE 
L0VELACEV1LLE 
MAOISONVILLE  1  5E 
MAYPIELD 

auRRAV 

2.91 
2.71 
1.4! 
2.41 

1.71 

.10 
T 

.11 
.01 

.25 

7 
.25 

T 

T 
.OT 

.04 

T 

.22 
T 

.09 
.13 

.01 

.40 

•  04 

.'1 

1.40 
.13 
.02 
.01 
.11 

.04 
.10 
.19 
.41 
.20 

.02 
.12 

.47 
.47 
.01 

.20 

.72 
.50 
.54 
.94 
.92 

.01 
.05 

.05 

.10 

.09 

,03 
,01   ,04 

OLNET 

0WEN5B0R0  2  - 
0WENS60R0  DAW  .6 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

1.64 
2.11 
2.01 
2.2S 
2.01 

.05 

.09 

.09 

.22 

.04 
.20 
.05 

.09 
.12 
.31 

T 

T     .17 
•  04 

T 
T 
T 
.07 

•  02 

T 

.22 

.14 

.21 

1.09 
.12 
.44 

.01 

.10 

T 

.62 

.03 
.02 

.05 
T 

.44 

.10 
.10 

T 

T 

.17 

.07 

.51 

,66 
.10 

.61 

T 

.22 

.16 

.12 

,02 

.02   .04 

.10 

T 

PARADISE  STEAK  PLANT    R 
PRINCETON  1  M 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUS5ELLVILLE 

mmc 

1,42 
1.41 

1.4« 
2.4« 

3.01 

T 

.02 

.10 

.02 

T 

.50 

.16 

.09 
T 

.05 

.04 

T 

•  03 

.29 

T 
.03 

•  40 

•  92 
.19 
.B! 

.14 
.44 

.04 

.05 

1.00 

.29 

.04 

.09 
.11 

.04 

.31 

.32 

T 

.32 
.59 

.61 

.12 
.13 

.12 

.01 
.05 

.11 
.02 

.09 

UNIONTOWN  DAM  49      // 

1.41 

.20 

T 

•02 

1.04 

.04 

.31 

T 

•   •   • 
CENTRAL            02 

ADDISON  DAH  AS         // 
ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BARD5T0NN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

1.24 
2.40 
1.71 
1.21 
3.73 

.04 

.11 

.01 
.11 

T 
.45 

.39 

.20 

T 

T 
.10 

.11 
.31 

.13 

.11 

.40 
.09 
1 

.24 
.41 

.04 

.90 

T 

.16 

.02 
.10 

T 

.12 
.55 

.02 

.10 

.20 

.19 

.09 

.19 

.0? 
1.19 

.14 

.01 

T 

.21 

.01 

.01 

.21 

.33 
.52 
.24 

.10 
.35 

.01 
.01 
.09 

B0NNIEV1LLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

2.9! 
4.43 
2.24 
2.77 
3.72 

T 

•  91 
■  11 

T 

.12 

.11 

.34 

.21 

.10 
.01 

.11 

.04 

.10 

T 

.11 
.09 
.01 

•  19 

•  02 
.12 

,44 

.17 

T 

.01 

7 

.01 

.17 

T 

1.19 
.49 
.90 

.99 

,40 

2.19 

.46 

.23 

.61 

.22 
.12 

.47 

1.24 

.3) 
.92 

.11 
.49 
.46 

.02 

.10 

T 

.05 

.04 

.13 

BURKESV1LLE  2  w 
CANPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

3.39 
2.74 

2.29 
2.41 
2.43 

T 

.59 

.04 
.51 

.32 

.02 

.03 

.36 

.04 
.0! 

.14 

T 

.9! 
T 
.ST 

.29 

•  39 

•  92 

•  17 

T 

T 

T 
T 

.09 

.11 

1.21 

7 

.29 

.27 
.7! 

.74 
l.U 

.06 
.05 
.09 

.19 

1.03 

.4) 
.39 

.69 
.31 
.31 

.11 
.05 

T 
T 

.10 
T 

EONONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

2.30 
3.21 

4,47 
4.70 
1.41 

T 
.24 

.20 
.30 
.34 
.17 
.25 

.05 
.39 

.09 

.05 

•  05 

.14 

.05 
.OT 
.04 
.17 

.20 

T 

.94 

.91 

.99 

1.24 
1.17 

T 
.70 

.04 

T 

.60 

.14 
.12 
.01 
.02 

1.17 

.09 
.99 

T 
.02 

.02 

.19 

2.31 
.22 
.11 

T 

.39 

.45 
.51 
.69 

.60 

.10 
.19 

.01 

T 

T 

GREENS6URG 
GREENSBURG  1  E 
IRVINOTON 
LEITCHFIELO 
LIBERTY 

2.12 

3.03 

1.09 
l.il 
2.07 

.15 

.35 
.91 

.04 
.45 

.02 

.01 

.02 

T 

.02 

.06 

•  04 

.11 

T 

.14 

.01 

.47 
1.21 

.49 
.91 

.01 

T 

7 

.04 

.11 
.01 

.11 
.4! 

.69 
.36 

.10 
.49 

.01 

.10 
.12 

T 

.09 

.69 

.66 
.51 
.29 

.10 

.11 
.05 
.11 

.02 
.06 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  MB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

HILLERSTOWN 

1.09 
1.40 
1.49 
3.70 
1.94 

T 

.10 
.0! 
.13 

.01 

.02 
.17 

T 
T 

T 

•  12 

.24 

.01 
.07 
•  17 
.07 

.30 
.21 

.01 
.26 

•  41 

•  44 

•  44 

.09 
.14 

T 

.20 
.12 

.10 

T 

T 
.07 

7 

.03 
.54 

.46 

7 

.01 
.19 

1.07 

T 

.20 
.21 
.34 
.66 
.92 

T 
T 

MUNFORDVIILE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAH 
SCOTTSVILLE  J  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

2.BB 
4. SB 

1.47 
4.24 
I.BJ 

1.01 

.10 
.21 

1.11 
.41 

T 
.92 

7 
.37 

.10 
.29 

•  27 

.10 

.09 

.94 
.04 

1.19 
1.20 
.47 

•  11 

•  9B 

T 
.11 

.92 

.14 

.49 
.29 

.15 
.4) 

.01 
.04 
.05 

.47 

T 
.99 

■  46 

.46 
.41 
.49 
.98 
.92 

.01 

.67 

.04 
.02 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAH 
WOODBURY  LOCK  4 

1.11 
2.4B 
9.27 
2.39 

T 
.02 

T 
.14 

.10 
.21 

.11 

.12 
.09 

•  03 

.14 

T 

.30 
.01 

T 

T 
.14 

1.06 
.03 

•  04 

•  07 
1,11 

•  74 

T 
T 

.02 

.20 

.01 

1.39 

T 

T 
•  20 

.31 

.05 
.30 
.69 

T 

1.04 
.04 
.07 

.42 

.46 
.40 
.39 

.04 
.02 

,36 
.09 

•   •   • 
BLUE  GRASS         OS 

BEREA  COLLEGE 
BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT    R 
CYNTHIANA 

.44 
.Bl 

.4! 
1.44 
2.31 

T 

T 

T 

T 

T 

.14 

.04 
.14 

.04 
.11 

.07 

•  27 

T 

.01 

T 

.01 
T 

T 

.15 

T 

.04 
.0! 

.24 

.92 

.29 
•  47 
.27 

.14 

T 

T 

T 
T 

.04 

.01 

T 

.04 
.62 

•  24 

.07 
.07 
.04 

.16 

.09 
.10 
.06 

T 
.10 

.51 

T    T 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  S  WNW 
FARHERS  1  HNW 

1.41 

.71 

2.12 

.41 

1.94 

T 

,02 

T 

.02 
.10 
.15 
.04 
.15 

.02 

T 
T 

T 
.03 

•01 

.03 

7 
T 

.03 

•  B4 

.04 
.41 
.94 

•  79 

T 
T 

T 

.05 
,02 

T 

.93 

.12 

.76 

.09 
.20 

T 

.04 
.04 
.09 

.10 

.41 
.24 

.21 
.14 
.16 

.01 

.04 

.19 

.11 
.30 

T 

FLEHINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  ♦ 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.09 
2.42 
2.41 

2.40 
1.41 

T 

.34 

.15 

T 

.47 

.21 

.03 

.19 

.04 

T 

T 
•  14 

1.91 

1.11 
.01 

•  41 
1.9T 

•  41 

T 
T 

.05 
.10 

T 

.26 
.10 

.06 

•  IB 

1.24 

•  42 

.21 

.10 
.41 

.05 
.06 
.19 
.31 

.01 

T 
.16 

.02 

.12 

T 

gest  lock  s 

high  bridge  lock  t 

keene  i  sjw 

la  grange  2  nnw 
lancaster 

2.19 
1.41 

1.71 
1.41 
1.91 

T 

.44 

.21 
.14 

.52 

.02 

T 
T 
.03 

•  04 

•  35 

.12 

•  16 

•  44 

•  19 

•  20 

T 
T 

.59 

.26 

.14 
.21 
.33 

.64 

•Ot 

•  10 

T 
T 

.51 
.51 
.62 

.32 

.09 

.09 

.07 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKHAN  LOCK  • 
LOCKPORT  LOCK  2 
HAYSVILLE  WATER  PLANT 
MIDWAY 

1.20 
1.71 
9.04 
1.01 
2.17 

.53 

.31 

.04 
.01 
.27 

.01 

.04 
.01 

.10 

.21 
.25 

.11 
.72 
.14 
.10 

.01 

.01 
.02 

.01 

T 

T 

T 

.02 
.31 

1.14 
.21 

.04 

.01 

.07 

•  44 

.29 
.43 
.19 

.14 

1.04 

T 
.05 

T 
T 

.01 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALV13A  LOCK  4 
SHELBYVILLE 

1.03 
1.92 
2.72 
2. IB 
2.09 

T 

.19 
.12 

T 
T 

.24 
.24 

.21 

T 

T 

T 
•  09 

.11 

.01 

T 
.04 

.JO 

.01 

•  19 

•  11 

1.14 

•  74 

7 

.05 
T 
.02 

T 

T 
.11 

.01 

T 

.46 

T 

.09 
1.4T 
.04 

7 

.21 
.04 

.01 
.01 

.10 
.29 
.21 
.30 
.43 

.09 

.11 
.01 

.01 

.10 
.01 

SPRINGFIELD 

TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  J 
VALLEY  VIEW  LOCK  4 
VANBUREN 

1.10 
1.42 
2.14 
2.71 
1.43 

,01 

.27 
.03 
.13 
.32 

.01 

.12 

7 

.01 
T 
.10 

•  19 

•  61 

•  11 

•  11 

•  90 

T 

7 

.01 

.01 

.04 
.04 

.33 

.21 
.41 

.64 

.11 
.01 

.11 
.01 

.40 

.41 
.21 
.90 
.23 
.65 

T 
T 
T 
.11 

T 

7 
.01 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Continued 

MAY 

1965 

3 

Day  of  Month 

Station 

H 

12   3 

4    5  |  6 

7   8 

9 

10 

11  | 

12 

13  |  14   15 

16  |  17  | 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  i  26 

27 

28 

29   30 

31 

WARSAW  MARKLAND  0AM 

1.10 

T 

.11 

.1! 

1.11 

T 

.1! 

.01 

■  AYNESB'JRG  T  NE 

l,«l 

.90 

T 

•  IT 

.09 

.21 

.13 

.20 

WILLIAMSTONN  I  Nw 

1.10 

.01 

.10 

T 

T 

T     .OT 

.40 

.07 

.09 

.65 

T 

.40 

T 

• 

{ASTERN              Ok 

ASHLAND 

1.11 

.20 

.10 

T 

.1* 

T 

.01 

T 

.04 

.47 

.03 

.15 

.11 

.06 

6ARBOUBV1LLE 

I.St 

T    T 

T 

.OT 

•  M 

.12 

.11 

.49 

.94 

T 

BAXTER 

l.M 

T 

T 

.20 

T 

.14 

.2* 

.94 

T 

.01 

.17 

.49 

.02 

BL»INE  2  U 

1.00 

T 

.29 

.40 

T 

.99 

BUCKHORN 

l.M 

.20 

.11 

T 

T 

T 

•  M 

T 

T 

.06 

.19 

.09 

BUROINE  2  NC 

2.t2 

.19 

.19 

.92 

1.11 

.02 

.22 

.40 

.21 

.09 

.09 

CLAY  CITY  1  WNN 

1.04 

.1* 

.90 

T 

T 

T    .24 

.09 

.10 

.01 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

LOT 

.IT 

T 

T 

.42 

T 

T 

.12 

.21 

.06 

.OT 

CUMBERLAND 

l.il 

.01 

.0* 

.12 

.20 

.0. 

.41 

.97 

.19 

.04 

.25 

.30 

T 

.57 

.11 

.09 

CUMBERLAND  f ALLS  ST  PK 

1.26 

.22 

.02 

.02 

>TS 

•  Ot 

.09 

1.11 

.94 

.Ot 

DEMA 

i. to 

.10   .07 

.0» 

.IT 

.14   .12 

•  *2 

.10 

.42 

DE"EY  DAK 

4.3A 

•H 

.to 

.91 

.20 

.49 

.01 

1.55 

•  10 

.90 

ELKHORN  CITY 

A. 39 

.19 

1.19 

1.39 

.45 

.39 

.40 

POURMILE  KY  UTtL  PARK 

l.M 

.10 

.10 

.11 

.04 

.04 

.41 

.68 

.90 

.04 

FREEBURN  2  SW 

l.M 

.03   .20 

.19 

T 

.14 

.11 

.21 

.24 

.11 

•  Ot 

FRENCHBuRG 

1.12 

T 

.to 

.29 

.19 

.12 

GRAYSON  1  SE 

.40 

.09 

.19 

.01 

.01 

T 

.04 

T 

.09 

.17 

•  IT 

.01 

HAZARD  NATER  WORKS 

l.M 

.10 

.It 

1.24 

.10 

.21 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

4.46 

.20 

T 

T 

.32 

l.Ot 

T 

.60 

•  29 

T 

HYDE" 

l.M 

.At 

.0* 

.It 

.03 

.41 

1.40 

T 

.01 

.01 

.32 

.14 

.09 

JACKSON 

l.ST 

T     .0* 

.09 

.09 

•  M 

T 

.01 

.22 

.03 

.26 

JERE«IAH 

l.M 

.01 

.10 

.(7 

.11 

.21 

.10 

LLOYD  GREENUP  DAN 

.T» 

T 

.12 

.03 

.09 

.Ot 

.11 

.26 

•  OT 

T 

LONDON  FAA  AP 

1.26 

T 

.0* 

.24 

.29 

.01 

T 

.Ot 

.04   .01 

.91 

T 

LOUISA  2 

l.AS 

.10 

T 

T 

.11 

.12 

.0} 

T 

.13 

.09 

•  24 

MANCHESTER  A  SE 

l.M 

.IT 

.11 

.10 

.19 

.26 

.42 

.65 

.61 

MARTIN 

2.64 

T     .10 

.12 

1.02 

1.00 

.20 

.29 

MC  kee 

l.AO 

.04 

.It 

.61 

.10 

.02 

.23 

.22 

T 

MIDDLESBORO 

2.B2 

.10 

.IT 

.11 

.13 

1.12 

.04 

•  IT 

.11 

.It 

.21 

BONTICELLO 

2.  St 

.05 

.14 

.04 

.70 

•  11 

•  94 

.19 

.01 

.66 

T 

MOUNT  VERNON 

1.2S 

•  OT 

.IT 

.41 

■ot 

.47 

ONEIDA 

.tT 

.14 

.41 

.25 

PA1NTSVILLE  1  S 

3.1* 

.It 

.13 

.10 

.09 

T     T 

1.09 

.60 

.01 

.67 

PIKEVILLE 

3.00 

.16 

.11 

.04 

.04 

1.44 

T 

.01 

.60 

.It 

.01 

.11 

T 

RAVENNA  LOCK  12 

2. «0 

.19 

.09 

.01 

.01 

1.4(1 

T 

T 

.67 

.21 

.06 

.IT 

T 

5ALYERSVILLE  2  SE 

2.1* 

.TS 

.12 

.56 

.04 

•  At 

SOMERSET  1  N 

2.31 

.03 

.90 

.02   ,04 

.25 

.04 

.94 

.10 

.54 

.01 

STEARNS 

2.tT 

T 

.14 

T 

T 

.92 

.14 

.51 

.06 

1.19 

.27 

TILFORO 

3.*! 

.01 

.11 

.12 

.OS 

.Ot   .10 

.69 

.12 

•  It 

•  12 

.62 

•  Ot 

TOMAHAWK  1  «SH 

1.21 

.01 

.0* 

.20 

•01 

.11 

.39 

T 

T 

.29 

.04 

VANCEBURG 

1.23 

.11 

.OT 

T 

T 

.09 

T     .64 

.01 

.17 

WEST  LIBERTY 

1.01 

.19 

.91 

.02 

T 

.06 

T 

.11 

.It 

T 

WILLIAMSBURG  2 

WILLOW  LOCK  IS 

3. ST 

.It 

.01 

T 

2.99 

T 

.61 

.09   .02 

.15 

Sm  isleionce  notes  following  Station   Indtw. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY    1965 


Station 

Day  oi  Month 

O 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

•   •   • 
WESTERN             01 

•ARDMELL  *  E 

MAX 

Mm 

82 

46 

82 

49 

80 
50 

84 
56 

85 

62 

85 
62 

87 
59 

87 
59 

74 
62 

76 
64 

78 
61 

80 
50 

84 

47 

85 
SI 

83 
64 

81 
69 

84 
62 

89 
67 

81 
63 

81 
62 

85 
62 

86 
61 

89 
60 

89 
68 

89 
67 

85 

68 

79 
63 

77 
58 

70 
49 

62 

51 

88 
66 

82,8 
59.3 

BEAVER  DAM 

MAX 

Mm 

BS 
56 

84 
32 

82 
50 

83 

51 

87 
61 

85 
58 

85 
56 

87 
58 

84 

60 

80 
63 

77 
59 

77 
50 

86 
45 

86 
48 

85 
58 

80 
68 

83 
64 

82 
64 

82 
58 

79 
63 

87 
58 

87 
59 

86 
60 

69 
61 

88 
65 

87 
66 

62 

63 

78 
55 

67 
46 

79 

45 

88 

50 

83.1 
57.1 

BENTON  2 

MAX 

Mm 

83 

ST 

90 
S2 

81 
43 

83 
SS 

86 
62 

85 
58 

87 
56 

87 
56 

85 
63 

80 
64 

78 
63 

79 
51 

85 
45 

86 
48 

84 
62 

81 
66 

83 

63 

88 
63 

87 
63 

81 
61 

85 
63 

86 
61 

88 
60 

89 

64 

89 
65 

85 
68 

81 
64 

79 
58 

70 
48 

84 
48 

88 
52 

84.0 
58.1 

FOROS  FERRY  0AM  90 

MAX 

Mm 

84 
60 

84 
S8 

83 
55 

85 

56 

86 
64 

86 
64 

88 
60 

88 

61 

85 
64 

78 
63 

76 
60 

80 
53 

87 
52 

87 
34 

85 
66 

80 
62 

84 
62 

84 
67 

80 
61 

76 

61 

87 
63 

87 
62 

89 
63 

90 
65 

90 
74 

87 
64 

80 
64 

70 
56 

70 
49 

81 
54 

88 
56 

83.4 
60.4 

GOLDEN  POND  1  N 

MAX 

Mm 

82 
49 

82 
49 

83 
48 

82 

51 

83 

62 

86 
60 

84 
54 

87 

56 

86 
61 

79 

65 

79 
62 

76 
53 

78 
46 

86 
46 

86 
62 

85 
64 

80 
64 

86 
66 

85 
63 

83 

61 

80 
63 

85 

64 

86 
62 

87 

62 

88 
67 

87 
69 

85 

63 

79 
55 

69 
48 

69 
48 

60 
53 

82.4 
57.9 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

86 
58 

82 

54 

80 
50 

SO 
52 

85 
64 

82 

64 

85 
58 

84 
59 

80 
65 

79 
65 

77 
60 

73 

54 

84 
47 

83 
50 

83 
58 

80 
67 

81 
65 

75 

60 

80 
60 

77 
61 

85 
59 

86 
61 

87 
61 

89 
65 

86 
65 

85 
65 

80 
64 

75 
56 

67 
46 

79 
47 

87 

62 

61.4 
58.8 

HENDERSON  T  SSW 

MAX 

Mm 

82 

ST 

82 

58 

81 
55 

83 
58 

84 
65 

84 
62 

86 

60 

86 
63 

82 
67 

78 
62 

76 
37 

79 
53 

87 
51 

85 
52 

82 
61 

81 
68 

83 

57 

80 
63 

82 
63 

75 
61 

84 
59 

85 
62 

88 
63 

88 
62 

89 
67 

84 
67 

eo 

62 

79 
54 

74 
43 

81 
50 

86 
54 

82.5 
59.2 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

84 

50 

82 
52 

81 
5". 

SS 
59 

85 

61 

85 
64 

87 
59 

87 
60 

80 
62 

76 
64 

76 
63 

80 
54 

84 
53 

85 
58 

84 
63 

81 

69 

83 
65 

89 
68 

82 
64 

81 
63 

86 
63 

87 
62 

88 

64 

90 
68 

90 
69 

85 

70 

60 
64 

79 
59 

72 
49 

85 
52 

88 
59 

83.5 

60,8 

MOPKINSVILLE 

MAX 

Mm 

S3 

49 

84 
51 

84 
53 

84 
54 

83 

56 

86 
59 

85 

56 

86 
59 

86 
63 

81 
66 

82 

63 

70 
56 

80 
40 

86 
52 

86 
60 

87 
63 

78 
64 

84 
67 

85 
63 

82 
62 

78 
63 

84 
63 

86 
64 

89 
65 

89 
67 

69 

67 

88 
64 

82 

58 

71 
49 

71 

50 

82 
55 

82.9 
58.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

83 

4T 

82 

48 

81 
51 

85 
55 

85 

61 

86 
63 

88 
58 

88 
57 

80 
63 

77 
64 

78 
61 

81 
50 

86 

47 

87 
51 

83 
65 

81 
68 

83 
62 

88 
67 

82 
63 

82 

61 

87 
62 

88 
62 

90 
60 

90 
68 

87 
68 

86 

67 

79 
64 

74 
58 

71 
47 

82 
50 

87 
56 

83.5 

58.8 

NADItONVlLLE  1  SE 

MAX 

Mm 

82 

58 

82 
59 

81 
52 

82 

54 

84 
66 

83 
61 

85 
57 

85 
60 

83 
64 

78 
65 

78 

59 

78 
53 

85 

49 

86 
49 

85 
60 

82 
63 

82 
64 

83 
66 

83 
62 

77 
61 

86 
59 

86 
61 

87 
61 

87 
62 

67 
66 

84 
68 

80 
63 

78 
56 

69 
45 

79 
48 

85 
52 

82.3 

58.6 

MAYFIELO 

MAX 

Mm 

80 
54 

79 
55 

80 
58 

82 
59 

83 
66 

83 
63 

85 
60 

85 
60 

80 
62 

77 

65 

75 
63 

78 
53 

82 

51 

85 
64 

85 
64 

79 
69 

81 
64 

66 
67 

83 
63 

79 
62 

83 
63 

85 
65 

86 
61 

89 
66 

89 
70 

84 

70 

77 

63 

74 
59 

69 
49 

82 
51 

86 
59 

81.6 
61.3 

MURRAY 

MAX 

Mm 

81 
55 

81 
S3 

81 
53 

81 
57 

82 
63 

84 
61 

83 
57 

85 

59 

85 
63 

79 
66 

79 
59 

74 
54 

79 
52 

85 
53 

85 
61 

84 
66 

78 
65 

81 
67 

84 
64 

83 

62 

79 
64 

84 
65 

85 

64 

86 
66 

88 
68 

88 

70 

85 
64 

80 
59 

70 
50 

68 

52 

78 
58 

81.5 
60.3 

0HENS8ORO  2  U 

MAX 

Mm 

84 
55 

84 
S4 

82 

50 

84 
53 

85 
63 

85 
60 

87 
60 

88 
59 

84 
62 

72 
64 

79 
58 

79 
53 

90 
49 

87 
S3 

85 
61 

80 
69 

83 

60 

81 
65 

82 

61 

75 
61 

89 
60 

88 
61 

88 
63 

90 
63 

89 
67 

86 
67 

82 
64 

78 
55 

69 
45 

80 
47 

88 
52 

63.3 

58.5 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 

56 

82 

57 

81 
58 

84 
62 

87 
65 

84 
67 

86 
64 

86 

64 

74 

M 

76 
65 

75 
61 

80 
53 

83 
50 

85 
53 

81 

65 

81 
66 

85 

66 

e6 

67 

80 
63 

80 
62 

64 
64 

85 

64 

87 
62 

88 

68 

86 
71 

85 
64 

76 
64 

71 
57 

66 
48 

80 
S2 

85 
59 

81.8 
61.3 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

84 
49 

82 
59 

81 
52 

84 
57 

85 

67 

85 
65 

87 
59 

86 
62 

84 
64 

79 
64 

78 
62 

80 
51 

85 

48 

86 

51 

85 
65 

84 
68 

82 
63 

87 
68 

87 
63 

80 
62 

85 
63 

86 
65 

88 
62 

88 
68 

88 
69 

84 
70 

80 
64 

80 
56 

83.9 
61.3 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

81 
58 

81 
56 

81 
53 

83 
59 

84 
65 

90 
64 

86 
59 

86 
63 

84 
65 

78 
65 

78 
61 

76 
53 

85 

48 

85 
51 

84 
64 

80 
69 

82 

65 

84 
67 

81 
62 

77 
61 

84 
64 

85 

60 

88 
62 

89 
64 

87 
67 

84 
67 

80 
63 

78 
56 

68 
46 

60 
50 

86 
54 

82.5 

60.0 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

81 
4T 

82 
54 

82 

51 

82 
52 

80 
58 

84 
58 

84 

55 

85 
56 

85 
59 

81 
63 

80 

75 
52 

78 
42 

87 
50 

85 
54 

84 
60 

77 

91 

83 

79 

79 
57 

85 

59 

87 
60 

88 
61 

88 
63 

88 
66 

82 

80 
55 

66 
46 

69 
46 

61 

50 

81.5 
55.0 

RUSSELLVILLE 

•   ft   • 

MAX 

Mm 

81 
56 

84 

57 

83 
57 

84 
62 

85 
64 

86 
63 

85 

54 

86 
62 

86 
61 

86 
68 

82 
62 

69 
55 

78 
48 

86 
51 

83 
63 

84 
65 

79 
65 

82 
67 

84 
60 

84 
60 

83 
61 

85 
63 

85 
64 

87 
65 

88 
68 

88 
67 

87 
64 

81 
57 

75 
48 

70 
47 

81 
51 

82.8 
59.8 

CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

84 
53 

84 
54 

82 
52 

82 
53 

85 
63 

84 
59 

84 
62 

86 
57 

84 
61 

79 
63 

75 
56 

76 
54 

85 
51 

87 
54 

86 
56 

82 

67 

80 
59 

82 
60 

81 
39 

77 
59 

85 
56 

85 
58 

86 
61 

88 
61 

68 
65 

86 
64 

85 
62 

78 
51 

68 
43 

75 
45 

65 
50 

82.4 
57.1 

BARDSTOKN  S  J  PREP  SO- 

MAX 

Mm 

84 
55 

84 
51 

83 
53 

82 

53 

85 

60 

85 
58 

85 

62 

87 
58 

87 
61 

84 
64 

78 
59 

78 
57 

86 
48 

87 
51 

87 
56 

83 
63 

82 
65 

82 

65 

82 

58 

79 

61 

87 

59 

87 
61 

86 
61 

90 
63 

90 
63 

88 

66 

86 
63 

80 
54 

67 
43 

75 
45 

84 
52 

83.5 
57.7 

BARREN  RIVER  RESERvOIf 

MAX 

Mm 

80 
49 

85 
55 

84 
51 

83 
51 

83 
54 

85 
59 

85 

65 

87 
60 

88 
60 

88 
63 

81 
62 

70 
55 

78 
46 

84 
51 

85 
60 

85 
67 

73 
63 

82 
65 

84 
59 

82 
64 

80 
60 

83 
63 

84 
65 

87 
64 

88 
63 

84 
68 

85 
64 

81 
56 

75 
51 

69 
46 

78 
54 

82.1 
58.5 

BONNIEVILLE  ft  N 

MAX 

Mm 

85 
S3 

82 
49 

32 
49 

82 

50 

85 

47 

83 
48 

84 
54 

85 
54 

84 
54 

80 
59 

74 
59 

73 
55 

84 
44 

85 
46 

84 
52 

75 
62 

82 

61 

81 

61 

79 
57 

75 
62 

84 
58 

83 
61 

84 
58 

84 
59 

86 
62 

82 
63 

80 

60 

72 
52 

66 

47 

76 
42 

84 
47 

80.9 
54.4 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

84 
56 

84 
54 

82 
51 

81 
52 

85 

61 

85 
57 

87 
58 

87 
60 

87 
57 

82 
65 

70 
61 

80 
56 

87 
48 

85 
53 

86 
59 

73 
66 

82 
64 

83 

61 

81 
58 

80 

63 

96 
60 

85 
64 

86 
65 

87 
64 

90 
64 

89 
65 

81 
62 

69 

54 

71 
50 

81 
48 

88 
51 

82.7 
58.3 

BRAOFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

78 
48 

83 

47 

82 

46 

83 
47 

82 
54 

84 
53 

83 
55 

84 
54 

84 
54 

85 
59 

83 
60 

73 

53 

78 
44 

85 
47 

86 
49 

84 
61 

79 

61 

83 
64 

82 
55 

80 
62 

79 
59 

85 
62 

84 

60 

85 
62 

88 
61 

86 
65 

86 
64 

77 
51 

69 
42 

69 

41 

75 

50 

81.4 
54.5 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

82 
55 

82 
56 

82 
52 

83 
51 

85 
58 

83 
57 

85 
59 

87 
56 

87 
58 

83 
62 

75 
61 

77 

5o 

85 
48 

86 
52 

84 
57 

83 
64 

83 
65 

82 
57 

80 
56 

79 
64 

65 
61 

85 
64 

85 
62 

88 
62 

86 
63 

87 
63 

84 
64 

77 
54 

69 
47 

75 
44 

85 
53 

82.5 
57.5 

CECILIA 

MAX 

Mm 

85 
50 

84 
50 

83 
49 

82 

50 

86 
39 

85 
58 

85 
61 

87 
57 

86 
59 

80 
62 

74 

59 

78 
55 

84 
46 

86 

49 

82 
60 

85 
64 

83 
64 

82 
62 

82 
57 

75 
62 

85 

56 

83 
59 

85 

62 

87 
63 

86 
62 

87 
64 

82 
63 

73 
55 

67 
44 

75 

45 

85 
50 

82.3 
56,6 

CLERMONT  I  SSE 

MAX 

Mm 

85 

54 

84 
55 

83 
52 

83 
SO 

85 
60 

85 
56 

85 
60 

82 
55 

87 
57 

82 

61 

79 
56 

77 
54 

87 
47 

87 
48 

85 
53 

83 
65 

81 
61 

82 
62 

82 
57 

82 
59 

85 
55 

85 
58 

86 
59 

86 
61 

88 
59 

87 
64 

85 
63 

78 
51 

68 

40 

75 

41 

85 
49 

83.0 
55.5 

Glasgow  wkay 

MAX 

Mm 

82 
SO 

82 

47 

82 
48 

82 
50 

84 
59 

83 
55 

85 
58 

86 
59 

85 
59 

80 
63 

70 
62 

76 
56 

83 

46 

85 

50 

84 
58 

78 
62 

80 
65 

81 
63 

80 
58 

77 
63 

81 
59 

83 
63 

83 
62 

87 
62 

87 
61 

86 
66 

81 

64 

74 
55 

68 
48 

76 
47 

83 
52 

81.1 
57.1 

GREENSBURG 

MAX 

Mm 

79 
41 

81 
45 

84 
46 

84 
46 

83 
56 

85 
54 

84 
54 

86 
55 

88 
58 

86 
61 

83 

61 

83 
55 

83 
41 

86 

50 

87 
52 

86 
63 

79 

65 

84 

65 

83 
57 

82 
63 

8  0 
61 

86 
62 

86 

63 

65 

64 

89 
62 

88 
64 

88 
65 

88 
55 

70 
50 

70 
46 

77 
53 

83.3 
55.9 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

85 

57 

84 
55 

83 
54 

84 
54 

87 
64 

85 
60 

85 
63 

88 

59 

84 
61 

78 
63 

77 
56 

76 
53 

86 

47 

88 
52 

85 
60 

82 
66 

82 

60 

84 
64 

82 
60 

79 

61 

89 
57 

87 
62 

88 
62 

89 
63 

89 
65 

90 
66 

84 

63 

76 
54 

68 
42 

77 
44 

88 

52 

83.5 
58.0 

LE1TCHFIELD 

MAX 

Mm 

84 
55 

83 
54 

81 
55 

81 
55 

84 
63 

82 
59 

84 
61 

85 
62 

82 

62 

78 
65 

73 
60 

76 
56 

84 
53 

86 

57 

83 
61 

80 
68 

80 
65 

80 
63 

79 
59 

76 
63 

84 
60 

83 
62 

80 
63 

86 
65 

85 
65 

67 
65 

8  2 
63 

69 
56 

65 
46 

74 
49 

84 
55 

80.6 
59.5 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

87 
61 

85 
62 

82 
60 

85 
59 

88 
58 

87 

65 

85 
68 

87 
62 

86 
65 

78 
66 

78 
66 

78 
60 

87 
56 

89 
60 

64 
62 

82 
69 

83 
69 

85 
63 

84 
61 

77 
61 

87 
61 

87 
66 

89 
68 

90 
66 

91 
69 

90 
68 

81 
65 

68 
56 

67 
47 

75 
54 

83 
58 

83.5 
62.3 

LOUISVILLE  MB  AP 

MAX 

Mm 

84 
60 

83 
58 

81 
53 

82 
53 

84 
64 

83 
61 

84 
65 

86 
60 

83 
60 

77 
64 

75 
57 

77 
57 

85 
51 

85 

55 

82 
57 

80 
69 

81 
64 

83 
61 

80 
61 

75 
60 

84 
58 

84 
61 

85 
64 

86 
63 

88 
64 

87 
65 

79 
62 

65 
53 

67 
43 

74 
47 

84 
52 

81.1 
58.8 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

81 
S3 

82 
54 

81 
50 

88 
50 

88 
49 

85 
64 

86 
65 

86 
55 

85 
59 

82 
62 

78 
59 

76 
55 

84 
44 

85 
47 

83 
56 

82 
62 

82 
63 

83 
60 

80 
56 

79 
61 

83 
56 

84 
60 

84 
59 

87 
61 

85 
58 

86 
63 

8'- 
62 

78 
52 

67 
45 

76 
42 

85 

48 

82.5 
55.8 

SftMi  R*lft»»nc*  Nolet  Following  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MAY  1969 

Station 

Day  oi  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

81 

48 

84 
48 

82 
46 

82 
47 

81 
56 

86 

55 

85 
56 

85 
55 

86 
56 

85 
56 

80 

60 

72 

54 

76 
44 

86 
47 

87 
54 

84 
53 

76 
63 

82 
63 

82 
56 

60 
62 

84 
65 

65 
66 

85 

62 

83 
62 

88 
60 

87 
66 

86 
63 

80 
52 

65 
48 

68 
44 

77 
49 

81.7 
55,4 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

Mm 

82 
52 

84 
57 

83 
55 

82 
53 

81 
64 

85 
61 

85 
62 

86 
60 

87 
64 

83 
65 

78 
59 

78 
53 

78 
46 

87 

51 

86 
59 

85 

68 

82 
65 

82 
65 

84 
58 

84 
63 

78 
59 

86 
60 

86 
62 

64 
65 

88 
65 

87 
66 

86 
64 

79 
55 

64 
46 

66 

46 

76 

56 

82.1 
56.6 

SC0TTSV1LLE  3  SSW 

MAX 

MIN 

85 
5* 

83 
57 

82 
55 

82 
58 

84 
61 

82 
60 

85 
62 

86 
66 

86 
62 

80 
63 

70 
58 

77 
56 

83 
53 

84 
57 

85 

61 

80 
62 

81 
65 

82 
64 

76 
62 

81 
63 

82 
62 

82 
62 

88 
65 

86 
66 

88 
65 

85 

66 

84 
64 

74 
57 

68 

50 

77 
49 

64 
56 

61.8 
60.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 

MIN 

8* 
48 

83 

49 

A3 

50 

83 
51 

84 
58 

84 

56 

85 
58 

87 
58 

85 
60 

82 
62 

68 
62 

77 
56 

85 
46 

87 
50 

85 
58 

83 
63 

80 
66 

82 
63 

83 
57 

79 
63 

85 
59 

85 
62 

85 

63 

90 
62 

88 
61 

87 
66 

79 
64 

74 
54 

69 
49 

76 

4S 

85 
92 

82.4 

97.1 

WOLF  CREEK  0AM 

ft    *    * 

MAX 

MIN 

80 
40 

86 
41 

84 

43 

85 

44 

86 

54 

86 
50 

84 
55 

86 
50 

88 
52 

88 
56 

85 
59 

Tl 

58 

77 
43 

85 

46 

87 
48 

85 
55 

77 
61 

82 
60 

83 
56 

82 
63 

80 
62 

86 
60 

84 

61 

84 
57 

68 
61 

86 
60 

89 
66 

78 
56 

76 
50 

72 
43 

77 
90 

92.9 
59.5 

BLUE  GRASS          03 

8EREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

85 
58 

84 
58 

83 
59 

83 
58 

85 

64 

85 
63 

84 
62 

86 

59 

85 
64 

83 

64 

72 

61 

75 
57 

83 
53 

84 
52 

85 
54 

80 
62 

83 
64 

80 
65 

77 
62 

76 
61 

84 
62 

83 

64 

81 
65 

86 
64 

86 
64 

88 
68 

86 
65 

74 
56 

69 
49 

7* 

44 

82 
92 

81.7 
59.6 

CARROLLTON  LOCK  I 

MAX 

MIN 

85 
51 

84 
54 

S4 
50 

82 
51 

84 
63 

84 

59 

84 
62 

87 
55 

86 
59 

80 
64 

77 
55 

78 
57 

85 
48 

84 
49 

85 
53 

83 

66 

79 
44 

80 
54 

80 
60 

72 
61 

84 
53 

85 

60 

86 
61 

87 
60 

90 
63 

88 
63 

86 
65 

78 
52 

64 
41 

79 

49 

83 

90 

82.2 
55.9 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

83 
54 

83 
55 

81 
50 

81 
47 

79 

57 

83 
57 

84 
59 

86 
54 

86 
58 

81 

60 

74 
49 

75 

50 

62 
44 

84 
50 

85 
59 

81 
66 

77 
53 

82 
49 

80 
59 

67 
58 

83 
57 

83 
56 

66 
58 

85 
56 

68 
62 

86 
63 

77 
56 

64 
48 

62 
34 

72 

44 

62 

49 

80.1 
54,0 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

77 
47 

82 
51 

81 
46 

80 
45 

80 
60 

81 
54 

84 
56 

84 
52 

86 
51 

85 
57 

83 
58 

83 
56 

77 

44 

85 
43 

86 
49 

86 
67 

76 
62 

81 
54 

78 
51 

80 
62 

69 
55 

66 
55 

87 
60 

88 

60 

87 
60 

90 
63 

86 
64 

78 
55 

63 
44 

67 
46 

79 

47 

81.1 
54.0 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

80 
50 

85 
60 

85 
54 

85 
55 

82 
58 

85 

60 

85 
61 

86 
60 

86 
62 

86 
63 

83 

61 

70 
59 

78 
57 

85 

54 

85 
56 

85 

60 

76 
67 

82 
65 

84 
58 

80 
62 

75 
60 

66 
62 

85 

63 

81 
63 

88 
64 

90 
65 

89 
64 

76 
55 

66 
46 

76 

45 

79 
46 

61.9 
59.5 

DIX  DAM 

MAX 

Mm 

82 
56 

83 
52 

82 
56 

82 
53 

83 

61 

85 
59 

84 
61 

87 
58 

83 
58 

83 
53 

71 
60 

77 

58 

64 
53 

85 
53 

86 
56 

84 
64 

82 
66 

81 
63 

79 
58 

77 
63 

85 
59 

86 
61 

84 
64 

88 
63 

89 
64 

88 
67 

67 
64 

75 
56 

67 
47 

79 
48 

89 
94 

82.3 
58.3 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

Mm 

84 
45 

84 
47 

80 
46 

82 
47 

78 
60 

85 
54 

85 
56 

87 
52 

86 
54 

82 
59 

79 
55 

77 
5* 

84 
43 

86 
42 

86 
50 

80 
58 

80 
57 

81 
50 

80 
57 

80 
59 

85 
51 

86 
55 

89 
»7 

87 
59 

89 
58 

89 
62 

81 
65 

75 
49 

.66 
38 

79 

44 

83 

44 

82,4 
52.5 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

82 
52 

82 
53 

81 
48 

82 
48 

81 
56 

84 
57 

85 
56 

86 
56 

87 
57 

85 

59 

72 
58 

75 
55 

63 

45 

65 

44 

88 
50 

81 
44 

81 
62 

82 
53 

77 
61 

75 
60 

82 
57 

86 
57 

85 

60 

87 
61 

88 

46 

90 
63 

61 
65 

72 
S3 

66 
48 

75 
43 

81 

46 

81.5 

54.0 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

mdj 

80 
54 

80 
53 

78 
51 

79 
50 

78 

60 

83 

60 

83 

60 

84 
58 

83 
58 

80 
59 

69 
57 

74 
56 

80 
48 

81 
52 

84 
56 

78 
64 

79 
59 

77 
65 

76 
59 

78 
60 

80 
57 

83 
60 

65 

60 

86 
61 

87 
62 

86 
64 

77 
63 

74 
54 

64 
47 

72 

47 

79 
90 

79.3 
56.9 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

Mm 

81 
43 

85 
48 

64 

49 

82 

50 

83 
54 

83 
56 

85 
58 

85 

54 

87 
57 

87 
59 

83 

58 

74 
57 

78 
47 

85 
49 

86 
52 

85 
55 

76 
64 

82 
58 

76 
59 

81 
62 

70 
57 

86 
58 

85 

61 

87 
64 

90 
63 

90 
64 

68 
64 

80 
55 

63 

44 

66 

44 

79 

44 

81.7 
55.1 

LEXINGTON  we  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
56 

80 
54 

79 
55 

82 
56 

80 
61 

S3 

61 

83 
63 

84 
60 

85 
62 

S3 
62 

70 
58 

75 
55 

84 
51 

85 
53 

84 
58 

76 
63 

80 
64 

80 
61 

78 
59 

70 
61 

82 
57 

84 
59 

85 
63 

86 
63 

89 

64 

89 
66 

77 
59 

61 
51 

65 
44 

72 
45 

91 
90 

79.6 
57.9 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

83 
46 

89 
58 

87 
53 

85 
51 

85 
52 

82 

59 

88 
59 

90 
57 

90 
58 

89 
62 

87 

59 

75 
58 

80 
46 

84 
45 

89 

46 

90 
54 

80 
65 

83 
52 

83 
54 

82 

61 

70 
55 

88 
40 

90 
62 

90 

61 

91 
62 

95 
63 

91 
65 

62 
55 

65 

♦7 

69 
47 

78 
47 

94.2 
94,8 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

82 
55 

82 
55 

80 
54 

82 
54 

82 

61 

84 

60 

83 
61 

85 
59 

86 
61 

84 
63 

69 
60 

74 
58 

81 
51 

81 
52 

86 
56 

82 

65 

80 
66 

79 
59 

75 
61 

75 
61 

80 
59 

83 
59 

82 
64 

84 
63 

86 
64 

86 
64 

85 

65 

73 
55 

64 

48 

72 
46 

78 
92 

80.2 
96.4 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

85 
46 

85 
45 

83 
46 

83 
46 

83 

58 

85 

54 

86 
58 

88 

57 

86 
54 

83 

54 

77 
55 

77 
54 

85 
44 

87 
50 

85 

50 

81 
59 

80 
57 

80 
57 

81 
55 

80 
59 

85 

54 

85 
S5 

67 
56 

87 
57 

69 
59 

69 

60 

82 
63 

78 
50 

67 
38 

7* 
49 

69 
45 

62.6 
92.9 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

78 
52 

84 
54 

82 
53 

82 
52 

82 
58 

84 
59 

84 
60 

84 
59 

84 
59 

81 
61 

83 
60 

71 

58 

76 
50 

84 
57 

85 
59 

66 
66 

79 
64 

84 
62 

80 
57 

78 
61 

77 
60 

84 
63 

84 
63 

83 

63 

67 
64 

88 
65 

87 
64 

75 
54 

69 
45 

67 
4S 

79 
91 

80.  t 
56.0 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

79 

46 

82 
53 

81 
53 

80 
53 

80 
59 

83 
60 

82 
63 

82 
59 

84 
60 

83 

64 

78 
56 

72 
56 

76 
48 

84 
55 

85 
58 

82 
64 

78 
60 

80 
60 

78 
60 

80 
62 

70 
59 

84 
59 

84 
61 

85 
62 

86 
65 

87 
64 

85 
63 

80 
52 

61 
41 

65 
46 

73 
52 

79.6 
57,2 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

82 

40 

85 
49 

85 
48 

83 

48 

82 

50 

84 
57 

85 
58 

85 
55 

87 
54 

85 

58 

81 

54 

77 
56 

76 

48 

84 
49 

85 
43 

85 

53 

85 
60 

79 
53 

82 

55 

82 

61 

70 
53 

85 

57 

86 
59 

67 
59 

68 
60 

90 
62 

89 
63 

60 
53 

74 
40 

65 
40 

76 
44 

82.2 

52.9 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

82 
54 

81 
54 

81 

53 

81 
52 

82 
59 

83 
58 

83 

58 

84 
59 

83 
59 

82 
59 

72 
59 

73 
55 

80 
47 

84 
54 

83 
56 

62 
65 

80 
64 

82 
60 

77 
56 

76 
63 

82 
62 

83 

60 

82 
61 

85 
60 

87 
62 

86 
63 

78 
64 

7* 
50 

67 
47 

74 
44 

80 
51 

80.3 
57.0 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

•    ft    ft 

MAX 

MIN 

78 
49 

82 
56 

82 
55 

80 
57 

80 
60 

79 

61 

84 
63 

83 
61 

82 
62 

84 
63 

81 
53 

73 

54 

77 
52 

83 
54 

83 
56 

85 
61 

79 
59 

79 
55 

80 
58 

80 

57 

65 
57 

84 
59 

84 
62 

87 
61 

86 
64 

87 
63 

86 
63 

76 
49 

65 

39 

65 

45 

79 
93 

79.8 
56.8 

EASTERN             0' 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

81 
46 

87 
46 

87 
47 

87 
47 

86 
46 

82 
46 

88 
52 

85 

56 

87 
56 

89 
58 

85 
58 

75 
53 

75 
44 

82 
41 

83 
41 

89 
51 

84 

63 

82 
50 

82 
50 

79 
59 

73 
54 

83 
54 

82 

54 

91 
57 

87 
60 

90 
62 

90 
63 

76 
53 

63 

40 

68 
43 

79 
44 

82.3 

51.4 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

82 

44 

87 
45 

85 

45 

87 

48 

85 
57 

90 
58 

90 
55 

86 
54 

90 
59 

90 
58 

80 
62 

70 

56 

84 
46 

86 
47 

90 
58 

89 
58 

84 
62 

83 
63 

82 
52 

80 
62 

85 
60 

84 

60 

89 
62 

88 

60 

88 

60 

89 
62 

89 
64 

76 
60 

75 
52 

92 

90 

84.8 

56.0 

BAXTER 

MAX 

Mm 

77 
37 

83 
45 

84 

45 

86 
45 

85 
50 

81 

54 

86 
51 

85 
53 

89 
54 

85 
56 

82 
59 

77 

58 

72 
46 

82 

47 

84 
49 

85 
53 

83 
61 

80 
61 

80 
59 

81 
60 

80 
61 

85 
60 

85 

60 

84 
60 

88 
60 

88 
62 

89 
64 

75 
60 

80 
54 

60 
46 

75 
44 

62.5 

54.1 

BLAINE  2  W 

MAX 

Mm 

85 
32 

85 
38 

82 

42 

85 
46 

85 

48 

86 

85 
52 

86 
52 

88 
55 

87 
58 

81 
57 

74 

53 

74 
42 

82 
40 

84 

40 

88 

50 

88 

80 
52 

81 
53 

78 
58 

75 
55 

85 
53 

87 
55 

76 
58 

88 
60 

85 

60 

88 
62 

89 
52 

70 
48 

68 
39 

75 
49 

82.3 
50.1 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

85 
39 

85 
41 

8' 
41 

85 
42 

82 
47 

85 
57 

84 
46 

86 
54 

86 
52 

82 
55 

76 

59 

72 
57 

80 
46 

82 
42 

81 
46 

83 
53 

80 
60 

75 

60 

80 
57 

75 
57 

82 

60 

83 
57 

84 
58 

85 

58 

89 
58 

83 

62 

87 
61 

79 
57 

70 

50 

7S 

41 

79 
40 

81.5 
92.0 

DEMA 

MAX 

Mm 

89 
58 

90 
51 

87 
46 

87 
54 

89 
48 

85 

54 

87 
55 

89 
57 

88 
56 

85 
56 

77 
63 

74 
58 

60 
48 

89 
46 

85 
52 

87 
69 

85 
56 

89 

58 

91 
61 

81 
58 

84 
59 

86 
59 

87 
61 

90 
61 

92 
63 

89 
65 

80 
68 

77 
61 

75 
48 

80 
45 

62 
51 

85.0 
56.4 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

80 
34 

86 
44 

30 

43 

86 
43 

86 

46 

83 
58 

86 
57 

86 
58 

88 
60 

88 
60 

85 
60 

76 
56 

74 
49 

82 

44 

84 
46 

87 
55 

82 
65 

84 
57 

78 
60 

76 
59 

78 
60 

84 
59 

89 
60 

89 
61 

86 
61 

90 
62 

90 
65 

80 
60 

79 
S3 

71 
44 

80 
48 

83.1 
54.4 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

79 
49 

86 
56 

86 
48 

86 
49 

86 
56 

33 

6  0 

88 
57 

86 
58 

89 
59 

88 
61 

86 
59 

75 

55 

74 
46 

61 
43 

81 
47 

89 
55 

83 
67 

82 
50 

62 

57 

77 
60 

70 
54 

79 
56 

87 
59 

88 
62 

86 
62 

91 
63 

92 
66 

75 
53 

68 
69 

67 

44 

74 
46 

62.1 
55.0 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

86 
42 

86 
44 

85 
44 

85 
47 

84 
56 

87 

5a 

87 
54 

87 
55 

87 

58 

87 
57 

85 
62 

75 
57 

84 
44 

85 

40 

87 
48 

86 
54 

85 
57 

84 
61 

78 
59 

76 
61 

85 
59 

86 
58 

85 
62 

87 
62 

90 
60 

89 

65 

90 
65 

75 
56 

70 

52 

76 
60 

65 

46 

84.1 
54.9 

HYDEN 

MAX 

Mm 

78 
42 

86 
44 

86 
4*. 

86 
46 

86 
50 

84 

60 

85 
54 

85 
56 

8B 
56 

87 
56 

85 
61 

76 
58 

74 

48 

82 
47 

84 
49 

86 
54 

84 
61 

82 
62 

80 

59 

81 
60 

78 
60 

84 
59 

85 
61 

87 
62 

88 
60 

89 

61 

89 
63 

78 

57 

79 
S3 

71 
45 

76 
47 

62.9 
54.7 

JACKSON 

MAX 

Mm 

79 
39 

86 
45 

87 
45 

85 
47 

86 
47 

82 
59 

88 
53 

87 
56 

89 
58 

88 
57 

87 
62 

76 
56 

76 
46 

83 
45 

86 
49 

88 
55 

85 
64 

84 
60 

78 
59 

82 

60 

80 
59 

85 
58 

83 

60 

86 
61 

88 

60 

90 
61 

89 
6  7 

78 
57 

75 
52 

76 

40 

77 
42 

83.9 
94.2 

S«63  R«i*)reuc«  Notaa  Following  Station  Indox 
-    62 


Continued 

Di 

UL 

Y 

TE 

UVD 

PE] 

RA 

TU 

RI 

:s 

KENTUCKY 
MAY  1965 

Station 

Day  of  Month 

0 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

► 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

82 

48 

83 
48 

82 
46 

82 
49 

82 

61 

84 
59 

84 
56 

85 
55 

87 
58 

86 

58 

73 
59 

75 

50 

83 
43 

85 
48 

86 
51 

78 
56 

82 
64 

81 
61 

78 
55 

78 
62 

83 
63 

S3 
63 

84 
60 

87 
58 

87 

59 

86 
62 

78 
61 

76 
51 

69 

47 

75 
41 

81 
50 

81.5 
54,9 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

Mm 

85 
42 

85 

42 

85 
43 

85 
47 

85 
55 

87 
56 

85 
52 

87 
52 

88 
55 

86 
55 

76 
62 

74 
57 

82 

44 

85 

44 

87 
48 

82 
53 

81 
63 

82 
62 

80 
57 

79 
60 

84 
58 

86 
59 

86 
60 

87 
61 

89 
57 

88 
62 

85 

64 

78 
57 

70 
52 

75 
42 

82 
44 

83,1 
53.7 

NC  KEE 

MAX 

MIN 

78 
44 

82 
42 

84 
43 

85 
42 

86 
52 

82 

54 

85 
56 

S3 
52 

86 
54 

•  7 
56 

85 
59 

68 

55 

73 
42 

82 
43 

86 
46 

86 
56 

80 
55 

81 
59 

80 
57 

77 
58 

75 
59 

83 
59 

84 
60 

81 
60 

86 
56 

88 
61 

88 

63 

73 
56 

74 
48 

69 
39 

75 

43 

81,0 
52.5 

NID0LESBOR0 

MAX 

Mm 

T8 

37 

85 
45 

83 
44 

83 
46 

83 
50 

80 
55 

86 
SI 

85 
51 

83 
54 

85 
55 

84 
58 

75 

57 

74 
44 

82 
45 

85 
47 

85 
55 

82 
61 

77 

62 

80 
57 

81 
59 

80 

60 

84 
62 

79 
59 

82 

60 

88 
58 

87 
59 

86 
64 

75 
57 

80 
53 

72 

44 

76 

46 

81.5 
53.4 

NONTI CELLO 

MAX 

Mm 

84 
46 

82 
46 

83 
47 

83 
49 

84 
60 

84 
56 

85 
57 

84 
54 

85 
59 

84 
59 

73 
59 

76 
57 

83 

45 

85 
49 

84 
56 

81 
65 

80 
63 

82 
62 

80 
56 

80 
62 

85 
64 

83 
62 

84 
62 

88 
59 

87 
61 

88 
65 

80 
65 

77 
56 

70 
52 

75 
42 

83 
53 

82.0 
56.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

84 
ST 

83 

56 

82 
49 

82 
48 

83 
62 

85 
58 

85 
56 

86 
54 

86 
57 

84 
60 

70 
60 

75 
53 

83 

47 

86 
49 

86 
53 

83 
63 

82 
60 

82 

80 

79 

84 

85 

84 

88 

90 

90 

88 
63 

75 
52 

70 
48 

75 
41 

82 
48 

82.5 
54.3 

PIKEVILLE 

MAX 

Mm 

90 
45 

89 
46 

91 

46 

90 
50 

85 
55 

89 
62 

86 
59 

90 
57 

90 
59 

86 
59 

78 
64 

75 
58 

84 
51 

86 
48 

91 
50 

86 
56 

86 
62 

80 
61 

81 
60 

82 
61 

84 
62 

89 
59 

89 
62 

89 
62 

92 
63 

91 
66 

82 
66 

81 
63 

74 
56 

79 
46 

83 
48 

85.4 
56.8 

SOMERSET  1  N 

MAX 

Mm 

83 
50 

83 

47 

81 
45 

82 
45 

83 

60 

84 
54 

84 
56 

84 
54 

85 
55 

82 

57 

76 

51 

80 
49 

81 
44 

85 
48 

84 
52 

85 
52 

80 
62 

80 
58 

78 
57 

79 
62 

83 
56 

83 

61 

84 
59 

86 
59 

88 
60 

87 
64 

87 
64 

75 
53 

69 

51 

73 

40 

82 
46 

81.8 
53.9 

STEARNS 

MAX 

Mm 

75 
40 

78 
49 

83 
51 

84 
52 

84 

52 

82 

58 

82 
58 

86 
57 

85 

59 

86 

60 

86 
60 

72 
52 

73 

48 

78 
52 

86 
53 

83 

54 

79 
52 

80 
58 

80 
58 

78 
59 

82 

60 

82 
61 

83 
58 

85 
61 

86 
63 

87 
62 

75 
57 

75 

50 

71 
43 

74 
53 

76 
51 

80.5 
55.2 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

Mm 

82 

34 

88 

40 

88 

42 

88 

44 

87 
44 

83 
54 

86 
52 

87 
55 

89 
55 

89 
57 

85 

60 

76 
52 

75 
43 

83 

40 

85 
40 

89 
47 

85 
59 

84 
53 

80 
56 

78 
56 

78 
59 

84 
S3 

87 
52 

88 
58 

87 
58 

90 
61 

90 
62 

79 
53 

75 
51 

72 
39 

76 
42 

83,6 
50.7 

VANCEBURS 

MAX 

Mm 

88 

51 

89 

50 

84 
45 

85 

44 

81 
55 

87 
57 

86 

56 

89 

54 

89 
54 

86 
57 

72 
65 

76 
52 

84 
43 

86 

41 

88 
46 

81 
56 

83 
66 

82 
57 

80 
59 

79 
58 

83 
51 

88 
54 

91 
58 

91 

60 

92 
58 

89 
62 

86 
65 

77 
52 

68 

46 

76 
42 

83 
43 

83.8 
53.5 

NEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

79 
37 

86 

44 

87 
43 

87 
44 

87 
SO 

84 
57 

87 
53 

85 
54 

89 
55 

88 
56 

88 
58 

74 
54 

75 
42 

84 
41 

86 
45 

88 
52 

83 
60 

84 

54 

80 
60 

82 

60 

79 

57 

85 
55 

88 

57 

85 
61 

89 
61 

91 
63 

90 
65 

89 
63 

88 
48 

70 
42 

84 
45 

84.5 
52.8 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day  Oi  Month 


7 

8 

9 

10 

11 

.25 

.25 

.24 

.22 

.09 

47 

38 

73 

50 

32 

83 

88 

69 

64 

89 

57 

76 

65 

65 

63 

.16 

.35 

.25 

.32 

.11 

59 

6 

49 

57 

34 

.17 

.25 

.17 

.15 

.09 

16 

19 

16 

22 

20 

91 

93 

90 

91 

86 

65 

63 

64 

67 

69 

.25 

.40 

* 

.36 

.06 

29 

35 

44 

15 

48 

91 

92 

• 

90 

86 

65 

65 

65 

62 

.21 

.10 

.16 

27 

16 

33 

34 

32 

92 

92 

95 

69 

89 

60 

60 

62 

62 

62 

.12 

.15 

.16 

.23 

.14 

I 

1 

2 

8 

8 

75 

76 

76 

76 

74 

65 

66 

70 

69 

70 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

.13 

.20 

.13 

.19 

.1« 

.26 

.20 

.27 

85 

35 

40 

35 

36 

44 

45 

38 

8C 

9C 

86 

96 

82 

91 

69 

92 

60 

65 

65 

63 

62 

65 

66 

67 

.10 

.26 

.37 

.13 

.28 

.13 

.27 

.25 

63 

33 

36 

8 

27 

33 

23 

28 

.06 

.14 

.23 

.13 

.13 

. 

.16 

.13 

23 

17 

16 

19 

23 

26 

14 

10 

ec 

72 

89 

90 

92 

96 

96 

90 

67 

69 

65 

69 

60 

69 

73 

69 

.20 

.26 

.13 

.11 

.13 

.24 

.19 

.19 

84 

5] 

32 

21 

41 

27 

13 

26 

8C 

87 

82 

85 

89 

96 

95 

88 

65 

67 

61 

63 

62 

65 

70 

65 

.10 

.16 

.23 

.25 

.05 

6C 

49 

32 

16 

2C 

18 

17 

44 

82 

89 

65 

9C 

86 

90 

96 

95 

62 

65 

63 

64 

66 

56 

66 

67 

.15 

.20 

.13 

.06 

.11 

.15 

.15 

.33 

16 

< 

3 

C 

6 

4 

2 

4 

6! 

70 

68 

65 

67 

66 

70 

71 

57 

65 

60 

60 

61 

62 

66 

65 

"3  „  oi 


WESTERN  01 

NAOISONVILLE    1    SE 


CENTRAL  02 

N0L1N  RIVER  RESERVOIR 

WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  BRASS 
DIX  DAM 


EASTERN 
BUCKH0RN 


DEWEY  DAM 


EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


29 

.29 

29 

60 

76 

81 

61 

56 

10 

.25 

14 

31 

80 

79 

63 

56 

17 

.07 

1 

1 

64 

61 

61 

60 

.17  .24 

61  26 
96  96 
72   72 


.29  .16 

45  49 
98 

67  67 


.03  .45 

54  35 

79  69 

60  51 


.19  .20 
27;  18 
82  92 
55   54 


.16 


.19 


7.32 
1592 
86.4 
61.7 


8.10 
1262 

5.388 

546 
88.7 
65.8 


6.99 
1131 
66.9 
61.9 


6.056 
1012 
88.5 
59.8 

5.05 

173 

67.7 

58.3 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

| 

3 

**  a 

+j 

■ 

Station 

« -a 

9 

§   1 

_  s 

EASTERN  STANDARD  TIME 

Oi 

01 

« 

—  .2  a 

»  s  s 

r*  O 
3  O 

tea 

3  Q. 

at  n 
o 

s 

s 

s 
< 

i  1 

ill 

s    J 

(3J 

1  AM    7  AM    1  PM 

7  PM 

0) 

i 

O 

3 

A 

l 

en 

4 

81 

0 

S  S  2 
o  «  « 

5  0  3 

a.  a  « 

s  8 1 
<  a  s 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

23 

4.0 

7.1 

35++ 

24 

16 

75 

76 

47 

53 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

- 

5.9 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

20 

4.6 

7.9 

35++ 

22 

27 

74 

78 

52 

54 

2 

6 

2 

1 

0 

0 

11 

- 

5.6 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

24 

3.5 

7.0 

23 

N 

29 

75 

81 

54 

54 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

11 

75 

5.8 

8—  R»(4»r»Qc«  Not**  Following  Station  Ind« 
-    63    - 


STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  0AM  I 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 


BARDSTOWN  S 
8ARDWELL  4  E 
BARREN  RIVED  RESERVO 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

9EREA 

BLAINE  2  W 

30NNIEVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRAOFORDSVJLLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHORN 
BURDINE  2  NE 
BURKESV1LLE  2  M 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMP8ELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CECILIA 


iCH 


CLAY 


CLERMONT 


SSE 


CLINTON 
COBB 

college  hill  lock  11 
(covington  wb  airport 
cumberland 

Cumberland  falls  st 
cynthiana 
cynthiana  2 
danville 

DAVELLA 


EDMONTON 
ELIZABETHTOl 
ELKHORN  CI T 
ELKTON  2  S 


COUNTY 


BRECKINRIDGE 

CLINTON 

JEFFERSON 


NELSON 

CARLISLE 

ALLEN 

HARLAN 


MARSHALL 

MARSHALL 

MAO  I  SON 

MADISON 

LAWRENCE 

HART 

WARREN 

WARREN 

MARION 

EDMONSON 


PERRY 
»1KE 


CUMBERLAND 
MC  LEAN 
TAYLOR 
GRAYSON 

03j  CARROLL 

02>  HARDIN 

04  POWELL 

02  BULLITT 

Oil  HICKMAN 


03  BOONE 
Oil  HARLAN 

04  WHITLEY 
03  HARRISON 
03    HARRISON 


2053    0".    MART 


2366|  01  MUHLENBERG 
2391;  02  BRECKINRIDGE  I 
24691  02!  METCALFE 


2541 


01,  TODD 


ALMOUTH  5  WN* 
AR^ERS  1  WNW 
LEM1NGSBURG 
LEMINGSBURG  ; 


2  SW 

FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  5 
GEORGETOWN  WATER  WOI 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  6  N 
GRAYSON  1  S£ 
GREEnSBURG 

GREENS8URG  1  E 
GREENVILLE  2  W 
GREENVILLE  13  SW 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HE10ELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  7  SSW 
HERNDON 


1  2775  03  PENDLETON 

I  2791  03;  BATH 
2903  031  FLEMING 
2906  031  FLEMING 
2953  03  MADISON 
2961  01  CRITTENDEN 


>l  OV  BELL 
I  30281  03!  FRANI 


3041 


PIKE 


■IICKJ 


I  1  I 


HIGH  BRIDGE  LOCK 

HODGENVILLE  NAT  P 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

1RVINGT0N 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 


3052  04  MENIFEE 

12{  02  MONROE 
94j  0i\  SCOTT 
03  03!  HENRY 
41  02  BARREN 
:'  BARREN 


I  32 


52  02' 

95  01, 


RIGG 


15  02  GREEN 

51  01  MUHLENBERG 

1  MUHLENBERG 

3652  01  OHIO 


!  01,  HENOERSON 
:|  01  CHRISTIAN 
J  01  FULTON 


01  CHRIST 
04  LESLIE 

02  BRECKIi 
04  BREATH 
04  LETCHER 
0  3  JES 


03  GARRARD 


37  32 
37  ZO 
37  25 


37  47 
39  04 
36  56 
36  50 
36  23 

36  23 

37  39 
37  48 


82  36 

85  28 

86  57 
66  06 
63  20 
66  52 


37  33  I   86  43 

37  05    B7  00 

3  37  43    86  13  1 


37  41 

65 

■>? 

37  18 

B? 

21 

36  47 

87 

10 

36  43 

84 

29 

36  09 

83 

33 

36  25 

63 

38  25 

63 

45 

37  54 

64 

16 

37  28 

BS 

Ob 

3 

37  36 

2 

36  54 
38  19 

3 

37  15 

3 

37  12 

3 

37  05 

2 

37  32 

37  15 

37  15 

37  33 

37  45 

2 

36  44 

* 

36  34 

37  49 

3 

37  32 

I 

36  51 

37  10 

3 

37  53 

37  10 

4 

37  57 

1 

38  26 

^ 

37  37 

700   6P   6P 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1  i 


850|      SP      SP 

653      7A 

870l      4P 


504l      7A      7A 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
LEE  S.  HAMERSLEY 
ASHLAND  WATER  PLANT 
FELTON  W  PATTON 
ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 
HUGH  L.  JENNINGS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C(  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 

JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  wCBL 
BEREA  COLLEGE 
MRS.  GAYLE  D.  DALE 
RAYMOND  ISON 
I  ODUS  MCDOWELL 
I  JAMES  R.  EOWARDS 
I  FED.  AVIATION  AGENC 


CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MRS.  BARBARA  J.  KING 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ALVA  MC  KINLEY 

I  G.  V.  COX  SR. 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 

I  JOEL  w.  mount: 

'  BERNHEIM  FOUNDATION 


,  ERL    SENS 

MRS    BENN 
I  CORPS   OF 


ENGINEERS 
HER  BUREAU 
TEAKER 
OF  CONS. 


MRS.  EVA  I 


DAVIS 


I  ISHMAEL  HOPKINS.  JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  O.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 
MRS  OALMAS  GIVENS 
LENA  BLAIR 

.  MORAN 


IN. 


/JO/ 


FRANK  H.  LAWSON 
ARNOLD  WAGES 
MRS.  ALMYRTA  B.  I 


'  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KATIE  D.  NEAL 
I  MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  DECKARD 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EMILY  M.  BEAM 


INEZ  E.  HILL 
T  G.  SWANAGAN 


KENNETH  L.  WILKINSON 

C.  R.  LOVELL 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

DAVID  K.  CARSON 

H.    A.    BAILEY 

LEE    J.    HOGSTON 

CORPS   OF    ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

HAROLD    EVERETT 


MRS.    JEAN    B.    ELAM 
FLOYD   G.    RQBBINS 
THOMAS    J.    SHORT 
HOBART     ISON 
HUGH   W.    BUFFIN 
S.    R*    VARABLE 
KENTUCKY    UTILITIES    CO. 


«_» 

U 

z 

8 

OBSERVATION 

6 

g 

U 

u 

TIME  AND 

z 

0 

I 

P 

TABLES 

STATION 

| 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

Q 

:l 

O 

z 
0 

i 

1 

i 

l{ 

D 

2 

£ 

S 

£ 

Is 

LEITCHFIELD 

-703 

02 

GRAYSON 

3 

37 

29 

86  18 

642 

6P 

SA 

CLYOE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

-7-6 

03 

FAYETTE 

A 

36 

02 

8*  36 

966 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

47^5 

02 

CASEY 

3 

37 

21 

84  55 

767 

7A 

C 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

6025 

03 

JESSAMINE 

* 

45 

8*  35 

521 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

60*8 

04 

GREENUP 

36 

82  52 

537 

It 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

mi 

HENRY 

* 

36 

26 

64  56 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

-ae„ 

CLARK 

51 

84  02 

773 

c 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

W93 

LAUREL 

; 

37 

oa 

84  06 

1255 

c- 

LONDON  WATER  PLANT 

LONDON  FAA  AP 

68)91 

0* 

LAUREL 

2 

05 

84  05 

1190 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4946 

0* 

LAWRENCE 

1 

38 

07 

62  36 

662 

7A 

c 

LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

6949 

02 

JEFFERSON 

1 

36 

14 

85  46 

462 

mi: 

MID 

c 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

6954 

02 

JEFFERSON 

11 

85  44 

MID 

MiO 

C   HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

02 

JEFFERSON 

36 

85  48 

403 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

BALLARD 

88  50 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

8002 

02 

BARREN 

53 

86  02 

c 

wlLLARD  E.  FOSTER 

MAD1SONVILLE  1  SE 

9061 

01 

HOPKINS 

3 

37 

87  29 

7A 

7a: 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

02 

EDMONSON 

3 

11 

86  05 

800 

SP 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

9111 

04 

CLAY 

06 

63  43 

850 

w 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171 

04 

FLOYD 

1 

37 

82  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLAT1SH 

MAYFIELD 

5230 

01 

GRAVES 

6 

36 

** 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

92*3 

03 

MASON 

7 

3B 

38 

83  45 

595 

C  H 

MAYSVILLE  UTILITY  COMM 

MC  KEE 

5291 

0  4 

JACKSON 

2 

37 

1000 

b" 

8A 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

5 

36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T.  5YDNOR 

MET* 

mo 

PIKE 

37 

82  27 

730 

C 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

M1D0LES80R0 

93*9 

BELL 

4 

36 

1135 

C  M 

mrs  Ruth  l  Conner 

MIDWAY 

5407 

03 

WOODFORD 

36 

84  41 

770 

7A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERS3URG  2  N 

5430i  03 

3B 

84  09 

810 

C 

BLUE  STAR  NURSERY 

M1LLERST0WN 

5438 

02 

GRAYSON 

3 

37 

86  03 

588 

OVA  M.  LAWLER 

MONTI  CELLO 

952' 

WAYNE 

2 

50 

84  50 

928 

9P 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

55S5 

06 

ROWAN 

5 

38 

11 

63  26 

750 

C 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

03 

MONTGOMERY 

9 

38 

0* 

83  56 

910 

SP 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

04 

ROCKCASTLE 

i 

37 

21 

84  20 

116 

5P 

IP 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

02 

HART 

3 

37 

85  53 

610 

7A 

c 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

5694 

01 

CALLOWAY 

36 

88  19 

520 

9A 

BA 

JOHN  E.  SCOTT 

NOL1N  RIVER  RESERVOIR 

9834 

02 

EDMONSON 

3 

37 

86  15 

TA 

» 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  MILL  2  WNW 

6013 

04 

CARTER 

38 

83  12 

695 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

7 

37 

87  47 

533 

8A 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

'•«i 

CLAY 

37 

83  39 

741 

7A 

ALEX  DAVIOSON 

OWENSBORO  2  W 

6091 

01 

DAVIESS 

37 

67  09 

420 

7* 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

f.0  96 

01 

DAVJESS 

7 

37 

*7 

87  07 

40* 

64 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6  106 

03 

OWEN 

4 

36 

32 

64  50 

820 

4P 

*P 

ALGER  A  REDMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

9110 

01 

MC  CRACKEN 

37 

68  46 

394 

NM 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

01 

MC  CRACKEN 

06 

68  37 

340 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WPAD 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117  01 

MC  CRACKEN 

37 

06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PAOUCAM 

PA1NTSVILLE  1  S 

6136 

04 

JOHNSON 

1 

48 

82  49 

620 

7A 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6195 

01 

MUHLENBURG 

3 

16 

86  59 

402 

7A 

TVA-764 

PIKEVILLE 

fibi 

PIKE 

1 

29 

82  31 

666 

7P 

7P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  I  SE 

t^ec 

01 

CALDWELL 

07 

87  52 

497 

4P 

4P 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

04 

ESTILL 

37 

*0 

83  57 

634 

flA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6009 

03 

MADISON 

* 

37 

** 

6*  18 

1122 

M 

6A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

ten 

01 

OHIO 

3 

37 

13 

86  5* 

401 

7. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

Moa 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37 

37 

86  30 

554 

7A 

7A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUSSELLVILLE 

70*9 

01 

LOGAN 

36 

52 

86  53 

7A|  7A 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SAOIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38 

23 

84  33 

850 

c 

CLEM  FIGMTMASTER 

7098 

02 

MAR I ON 

37 

39 

85  21 

743 

c 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

03 

WOOOFORD 

37 

56 

64  49 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

04 

MAGOFFIN 

5 

37 

83  05 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7  134 

04 

MAGOFFIN 

5 

37 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

0  2 

ALLEN 

3 

36 

86  13 

850 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

02 

ALLEN 

3 

36 

44 

86  13 

760 

7A 

c 

MRS.  1DELL  F.  0EER1NG   1 

SEBREE 

723* 

01 

WEBSTER 

3 

37 

36 

B7  32 

360 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

73^4 

03 

SHELBY 

1 

13 

85  16 

641 

7* 

74 

VIRGIL  0.  CROUCH 

SHEPHERDSVlLLE 

7334 

02 

BULLITT 

38 

00 

65  43 

430 

6A 

HENRY  M  WATERS 

SM1THFIEL0  4  S 

7473 

02 

SHELBY 

I 

38 

20 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist.   c/o  Agronomy  Department.   Agricultural  Science  Center,    University  of  Kentucky, 
Lexington,  Kentucky    40506.   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a,  m. ,   C.  S,  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

E-TTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  m  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Rainfall  was  spotty,  totals  ranging  from  about 
3  inches  below  average  to  more  than  4  inches 
above  average.  In  the  extreme  northern  Blue 
Grass,  it  was  the  driest  June  in  21  years.  At 
one  location  in  the  extreme  north-central  section 
it  was  the  wettest  June  in  more  than  24  years. 

Temperatures  for  the  month  as  a  whole  ranged 
from  near  average  in  the  extreme  northern 
counties  to  2°  or  more  below  average  over 
much   of   the    State.    Statewide  the  coolest  tem- 


peratures occurred  on  the  19th,  and  the  warmest 
on  the  29th. 

The  number  of  days  with  thunderstorms  ranged 
from  4  to  12.  In  general,  this  was  below  long- 
period  averages  for  the  month.  The  most  exten- 
sive activity  occurred  on  the  2d.  A  man  was 
killed  by  lightning  in  Butler  County.  A  variety 
of  damage  due  to  wind,  rain,  and  lightning 
occurred   at  scattered  locations  over  the  State. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 
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2 
1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.82 

6.86 
4.83 
5.05 
4.24 

1.30 
.85 
3.12 
2.29 
1.43 

7 
30. 
11 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
•> 
i 
3 
3 

WOLF  CREEK  DAM 

83.6 

59.0 

71.3 

92 

10 

69 

19 

7 

1 

0 

0 

0 

3.93 

1.44 

7 

.0 

0 

4 

1 

DIVISION 

72.7 

•  1.5 

3.92 

•   .40 

.0 

«   *   * 
BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

84.0 
83.2 
83.7 
84.0 
82.5 

62.7 

61.3 
60.0 
58.4 
61.0 

73.4 
72.3 

71.9 
71.2 
71.8 

•   .3 

.1 

90 
91 
93 
93 
89 

27. 

29 

29 

30 

30 

49 

48 
46 
43 

30 

18 
18 
19 
19. 

18 

3 
2 
0 
8 
10 

2 

4 

3 
3 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

2.04 

3.90 

.93 

2.66 
3.24 

•  2.80 

•  .24 
.  2.94 

-  1.45 

.78 

2.11 

.33 

1.98 
1.15 

29 

30 
29 

7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
3 
3 

6 

1 
2 
1 
1 
2 

0 

1 

0 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 

84.5 
83.8 

83.2 

81.0M 
83.3 

62.5 

57.0 
58.4 
59.7 
59.7 

73.3 

70.4 
70.8 
70. 4M 
71.5 

.  1.6 
•  2.2 

90 
92 
91 
90 
91 

29. 
29 
23 
29 

30 

31 
41 
44 
47 
49 

18 
18 
18 
1 
18 

1 
14 

4 
9 
4 

2 

4 
2 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.60 
2.46 
3.42 
1.99 
4.28 

-  1.97 

-  1.07 

.21 

.38 

.65 

1.04 

.77 

2.43 

7 
23. 
30 
30 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
7 

4 
5 

1 
2 
2 

2 
2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

81.5 

86.0 
81.0 
84.5 
83.0 

61.0 
58.9 
61.7 
57.8 
61.1 

71.3 

72.5 
71.4 
71.2 
72.1 

•  2.3 
.2 

88 
93 
88 
91 
91 

28. 

30 
22 
27 
28 

51 

49 
52 

45 

50 

19. 

IB 

19. 

19 

19 

B 

1 
7 
3 
8 

0 
9 
0 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3,28 

2.44 
2.35 
1.83 
1.58 

>  1.44 
-  1.74 
•  2.18 

1.74 

1.09 

.74 

.90 

1.10 

6 
3 

24 
30 

7 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

6 

4 

3 

1 
2 

1 
1 
1 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

82.5 

84.2 
80.9 
81.8 

60.3 
58.5 
60.1 
39.7 

71.6 

71.4 
70.5 
70.8 

.  1.8 

•  1.4 

•  2.7 

91 
92 
86 
91 

30 
29. 
29. 
30 

50 
47 
50 
50 

19 
19 
19 
19. 

3 

4 
6 
9 

2 
6 
0 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.04 
2.26 
3.80 
1.53 

•  2.40 

•  1.91 

.  2.72 

1.07 
.79 

1.05 
.52 

7 
30 
16 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
7 
4 

1 

2 
3 
1 

0 

DIVISION 

71.6 

-  1.8 

2.51 

-  1.93 

.0 

•    #    * 
EASTERN             0* 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

83.3 

83.  9M 
81.3 
81.5 
81.6 

56.5 

60.  2M 
58.8 
53.6 
56.7 

69.9 
72. 1M 
70.2 
67.6 
69.2 

-  3.8 

93 
90 
90 
90 
88 

2 
29. 
11 
24 
27. 

46 

48 
48 
43 
45 

19. 

19 

19 

19 

19 

18 
5 

8 
36 
10 

6 
5 
I 
1 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.01 
4.68 
1.94 
3.59 
4.56 

•   .85 

1.35 

1.80 

.52 

.90 

1.29 

3 

4 

7 

12 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 
6 
7 
8 

3 
<• 
2 
3 

4 

l 
l 

0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCKY 
JUNE    1965 


Temperature 

Precipitation 

6.1 

■  g 

>  A 

8,1 

M 

>  a 

■ 
a 

i 
g 

|z 
II 

J3 

• 

• 
1 

2 

a 

■ 
a 

8 

& 
a 

No.  of 

Days 

a 

•1 
|z 

fl 

On 

>• 
a 
* 
I 
t5 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day* 

Sutton 

Max. 

Mln. 

a 

0 

H 

•S-o 

8 

Z   0 

• 
a 

• 

s 

0 

I 

i 

j 

il 

si 

°    0 

Si 

■li 

0 

DEMA 

DEWEY   DAM 

62.6 

57. 9 

70.3 

89 

29* 

47 

14 

11 

0 

0 

0 

0 

4.02 

1.88 

30 

.0 

0 

2 

2 

GRAYSON    1    SE 

82.1 

58.5 

70.3 

91 

30* 

46 

18 

18 

4 

0 

0 

0 

4.26 

1.48 

24 

.0 

0 

t. 

1 

HEIDELBERG   LOCK    14               19 

83.9 

59.2 

71.6 

90 

28* 

46 

19 

4 

I 

0 

0 

0 

2.91 

•    1.48 

1.00 

30 

.0 

0 

i 

1 

MYDEN 

82.3m 

38.  2M 

70.3m 

90 

28* 

49 

19 

7 

2 

0 

0 

0 

2.19 

.65 

16 

.0 

0 

2 

0 

JACKSON 

82.7 

58.0 

70.4 

89 

29* 

49 

19. 

10 

0 

0 

0 

0 

4.11 

1.66 

7 

.0 

0 

3 

2 

LONDON    FAA    AP 

80.  T 

59.8 

70.3 

87 

29* 

48 

19 

8 

0 

0 

0 

0 

2.89 

.93 

7 

.0 

0 

2 

0 

MANCHESTER   *   SE 

82.8 

57.8 

70.3 

88 

28. 

47 

19 

4 

0 

0 

0 

0 

2.66 

.64 

7 

.0 

0 

2 

0 

MC   KEE 

81.6 

56.4 

69.0 

90 

28 

45 

19 

20 

1 

0 

0 

0 

3.53 

1.18 

30 

.0 

0 

2 

2 

MIDDLESBORO 

81.6 

59.1 

70.4 

90 

30 

47 

19 

6 

1 

0 

0 

0 

2.52 

.72 

4 

.0 

0 

3 

0 

monticello 

82.9 

61.0 

T2.0 

91 

29 

48 

19. 

3 

1 

0 

0 

0 

2.65 

.69 

7 

.0 

0 

2 

0 

MOUNT   VERNON 

84.1 

60.6 

72.4 

90 

27. 

46 

18 

* 

2 

0 

0 

0 

2.26 

1.02 

7 

.0 

0 

1 

1 

PIKEVILLE 

84.6 

60.4 

72.5 

92 

28. 

51 

19 

3 

5 

0 

0 

0 

3.23 

-    1.17 

1.55 

30 

.0 

0 

1 

1 

SOMERSET   2   N 

82.5 

59.8 

71.2 

89 

29 

46 

19 

7 

0 

0 

0 

0 

4.78 

1.03 

12 

.0 

0 

4 

1 

STEARNS 

80.6 

60.6 

70.6 

89 

30 

49 

20 

7 

0 

0 

0 

0 

4.11 

1.15 

8 

.0 

0 

10 

2 

1 

TOMAHAWK    1   WSW 

83.0 

54.7 

68.9 

90 

29. 

43 

19. 

20 

4 

0 

0 

0 

2.48 

.73 

30 

.0 

0 

1 

0 

VANCEBURG 

84.5 

55.6 

70.1 

93 

30 

42 

18 

15 

4 

0 

0 

0 

2.73 

-    1.57 

1.71 

3 

.0 

0 

1 

l 

WEST    LIBERTY 

83.8 

56.0 

69.9 

90 

29. 

45 

19. 

12 

2 

0 

0 

0 

2.60 

.81 

3 

.0 

0 

2 

0 

WILLIAMSBURG   2 

83.4 

60.8 

72.1 

•   2.2 

93 

27 

48 

19 

3 

* 

0 

0 

0 

4.79 

.87 

1.02 

8 

.0 

0 

10 

3 

l 

DIVISION 

70.5 

-    2.8 

3.33 

-       .94 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,       96'    ON    THE    29TH    AT    OWENSBORO    2    W 

LOWEST    TEMPERATURE,  41°    ON    THE    18TH    AT    FALMOUTH    5   WNW 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       8.35    INCHES    AT    HICKMAN    1    E 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,        .63    INCH    AT    JEREMIAH 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       3.12    INCHES    ON    THE    11TH    AT    ROUGH    RIVER    DAM 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

JUNE  1965 

3 

Day  ol  Month 

Station 

O 

1 

1 

1 

1     1 

1 

H 

12 

3 

4  1 

5  |  6 

7  1 

8   1 

9 

10   11 

12 

13 

14   15 

16  |  17  |  18 

19  |  20   21 

22   23 

24 

25  |  26  1  27 

28   29 

30 

31 

■   •   • 

WESTERN             01 

BABOwELL  *  E 

A.  33 

T     .36 

T 

•  55 

1.16 

.73 

•  3T 

.13 

T     T 

.01 

.16 

.OA 

T     .30 

.32 

BEAVER  0»h 

3.20 

.98 

.72 

.43 

.22 

.60 

.03 

T 

.03 

.17 

BENTON  2 

A. It 

.02   .A3 

.Al 

.04 

.61 

.02 

1.30 

.02   .04 

.02   .30 

.02   .03 

.27 

.04 

■  01 

.18 

CALHOUN  LOCK  2 

A. At 

.03 

.69 

1.10 

T 

1.16 

.36 

.60 

.09 

.63 

COBB 

3.3« 

l.AO 

.43 

1.31 

.05 

.11 

.08 

DUNDEE  *  ESE 

A. S3 

.70 

•  20 

2.20 

•  2a 

.72 

.13 

.05 

.07 

.36 

OUNMOR 

3.7A 

.06 

.60 

•  03 

.85 

.06 

.70 

.54 

.05 

.07 

.02 

.73 

.03 

ELKTON  2  S 

5.62 

T 

1.02 

•  45 

.73 

.47 

.69 

•  Tt 

.02 

T 

.20 

.10 

1.62 

.11 

FOROS  FERRY  OAH  SO 

3.31 

T 

1.90 

.08 

.80 

.22 

.45 

.27 

.20 

.21 

.05 

.35 

.36 

FRANKLIN  1  E 

3.6A 

.83 

.39 

.94 

1.23 

.21 

GOLDEN  POND  a  N 

3.39 

1.40 

T 

.30 

1.10 

.09 

.30 

GREENVILLE  2  N 

3.70 

.09 

.79 

1.06 

.32 

.12 

.03 

.72   .03 

.06 

.22 

.25 

HARTFORD  6  NX 

A. 17 

1.63 

T 

.06 

•  9T 

.32 

.38 

T 

.12 

.67 

HENDERSON  T  SSH 

3.21 

T     .93 

.01 

.62 

.29 

.15 

T    .14 

.38 

.05 

T 

.23 

.02 

.ST 

HICKMAN  1  E 

1.3? 

T     T 

T 

1.30 

2.50 

.60 

1.33 

1.10 

T 

7     .03 

•  32 

,70 

.25 

HOPKINSVILLE 

3.76 

.06 

1.83 

.08 

.41 

T 

.82 

T 

.01 

.08 

,A9 

LOVELACEVILLE 

6.03 

.68 

•  25 

1.23 

1.12 

.55 

.64 

.07 

•  23 

•3a 

•  55 

.13 

MAD1S0NVILLE  1  SE 

2.96 

.03 

.80 

•  62 

.32 

.52 

•  32 

T 

.17 

T 

.16 

HATFIELD 

2.97 

.16 

.80 

.21 

.80 

.40 

.23 

•  12 

•  01 

.07 

.IT 

HURRAY 

2.37 

T 

.62 

•  06 

.36 

.48 

•  54 

.01 

.25 

.03 

OLNEY 

3.S6 

.30   .01 

1.43 

•  07 

.37 

.02 

.89 

.03 

.0' 

T 

T 

.30 

.10 

OwENSBORO  2  « 

5.36 

.07 

l.OA 

.03 

1.54 

.20 

.87 

.23 

T 

T 

.7A 

.66 

0WENS80R0  DAM  A6 

6.26 

.03 

1.09 

.01 

1.78 

.19 

1,06 

.26 

.01 

T 

1.02 

.79 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

7.39 

T   2.63 

.16 

•  01 

2. la 

T 

.80 

.07   ,05 

,01 

T     .17 

1.01 

T 

.30 

PADUCAH 

6. OB 

2.19 

T 

•  «5 

.60 

.02 

.50 

.12 

1.30 

.AO 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

A. 19 

1.20 

.13 

1.25 

.03 

.40 

.70 

.06 

.20 

.20 

PRINCETON  1  SE 

3.77 

1.56 

.13 

1.34 

.02 

•  33 

.25 

.12 

ROCHESTER  LOCK  3 

3.52 

l.OA 

.16 

1.12 

.23 

.33 

.02 

.OA 

.36 

.22 

RUSSELLVILLE 

A. 32 

.06 

.75 

.11 

T 

.78 

•  Al 

.37 

.11 

.13 

.03   .26 

.17 

1.12 

SEBREE 

3.63 

.03 

.68 

•  69 

.74 

■  22 

.54 

.03 

.07 

.26 

.33 

UNIONTOWN  DAH  A9       // 

3.35 

.03 

1.00 

.01 

1.07 

■  11 

.23 

.08 

T 

T          .17 

.SA 

.31 

CENTRAL             02 

AOOISON  DAM  AS         // 

a. 13 

.63 

•  7A 

1.29 

1.50 

1.29 

.45 

.02 

•  02 

1.87 

.08 

.24 

ALBANY  A  N 

A. 27 

.26 

1.59 

.13 

.24 

.36 

■  It 

.51 

,06 

.80 

ANCHORAGE 

2. at 

•01   .05 

T     .65 

.32 

.03 

.01   .27 

.63 

•OS   .74 

.10 

BARDSTOHN  S  J  PREP  SCH 

3.19 

.01 

.13 

.12   .16 

.56 

.33 

.36 

.02 

•  OA 

.29 

.59 

.36 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

3.  A3 

.70 

T 

1.00 

T 

,08 

.15 

.K 

1.00 

■40 

T 

BONNIEVILLE  A  N 

3.67 

.56 

.OA 

•  2A 

1.26 

.35 

T 

•  A6 

.10 

.35 

.53 

BOWLING  GREEN 

2.A1 

.60 

.70 

.05 

.03 

.21 

.73 

.09 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

2. as 

.01   .83 

.01 

T 

.76 

.06 

.02 

.01 

T 

T 

.21 

.70 

T 

.Z2 

BRADFORDSVILLE 

3.12 

.17 

T 

T     .76 

1.00 

.22 

T 

T 

.33 

.13 

.47 

BROWNSVILLE 

A. 31 

.OA 

.AA 

.33 

1.03 

.52 

T 

.27 

T 

.16 

.99 

.02   T 

.67 

BURKESVILLE  2  w 

6.10 

.10 

.12 

.16 

1.29 

.27 

.67 

1.23 

.75 

1.51 

CAMPBELLSV1LLE 

3.65 

.02 

.88 

T 

.02   .32 

•  AA 

.03 

.10 

.02 

.A3 

.07 

T 

,06 

.14 

1.10 

CANEYVRLE 

2.87 

.02 

.29 

T 

.84 

.03 

.63 

.OA 

.12 

.29 

.39 

CECILIA 

'.05 

.03   .91 

.2A 

.OA 

.25 

.59 

•  6A 

.27 

.19 

,31 

.07 

.51 

CLERMONT  I  SSE 

3.27 

T     T 

.19 

T     .09 

1.10 

.23 

T 

.04 

.16 

T 

.22 

.24 

.02 

.98 

EDMONTON 

5.23 

.92 

.72 

.55 

.03 

.15 

1.9A 

.30 

.60 

GAMALIEL  1  S 

2. A3 

.18 

T 

T 

.A2 

T 

.25 

.62 

.32 

.36 

.28 

T 

GLASGOW 

5.29 

.52 

•  A3 

1.20   .26 

.65 

.03 

.17 

.07 

.66 

.97 

.35 

GLASGOW  WKAY 

A. 21 

T 

.47 

1.05 

.55 

.11 

T 

.29 

.76 

.02 

.13 

.A3 

T 

.40 

GLENOALE  1  E 

5.A7 

T 

1.75 

.90 

.49 

T 

.27 

.95 

1.11 

GREENSBURG 

5.66 

2.19 

■  •5 

.04 

.03 

T 

.72 

.2A 

1.61 

GREENSBURG  1  E 

5.93 

1.90 

•  93 

.08 

.08 

.65 

.24 

1.85 

IRVtNGTON 

6,08 

•03   .1A 

,8B 

.31   .'0 

.16 

.70 

.62 

T 

T 

1.60 

•  3A 

.60 

LEITCHFIELD 

1.87 

.20 

.18 

.56 

.11 

.07 

.02 

T 

.08 

.40 

•  03 

.20 

LIBERTY 

3.77 

.70 

.01 

l.AA 

.01 

.16 

.61 

1.50 

.03 

.22 

.89 

LOUISVILLE 

A. 13 

1.28 

.23 

1.30 

,40 

T 

T     .78 

.12 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

2.27 

T     T 

1.01 

.07 

T 

T 

T     T 

T     .72 

T 

.36 

.11 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.8a 

1.05 

■  2A 

T 

.32 

.08 

.15 

MAMHOTH  CAVE  PARK 

A. 82 

T     T 

■  41 

.23 

T 

1.30 

T 

.99 

.AC 

.15 

T 

.48 

■  16 

.60 

MILLERSTOWN 

A. 69 

.A8 

.32 

.92 

1.T3 

.27 

.78 

.19 

MUNFORDVILIF. 

A. 97 

2.A0 

.33 

1.10 

.05 

T 

.42 

.10 

.55 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

A. 86 

T 

.85 

.48 

T 

.81 

.81 

.04 

.17 

T 

.25 

.60 

T 

.85 

ROUGH  RIVER  DAM 

A. 83 

.70 

.51 

.40 

3.12 

.10 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

5.05 

.52 

.92 

.28 

.10 

2.25 

.23 

.32 

.37 

SCOTTSVILLE  2  SW 

A. 28 

.5' 

.71 

.02 

.03 

.02 

•  96 

1.30 

.41 

T 

.29 

SHEPHERDSV1LLE 

3.71 

T 

.15 

.05 

1.60 

.18 

T 

.87 

T 

,40 

.26 

.20 

SUHMER  SHADE 

A.2A 

T 

.18 

.58 

.03   .90 

.20 

T 

.15 

1.4! 

•  OA 

.33 

.SB 

WOLF  CREEK  DAM 

3.95 

.19 

.14 

l.AA 

.04 

.65 

.OA 

.0! 

.63 

T 

.79 

WOODBURY  LOCK  A 

3.33 

.03 

.37 

.01 

.4B 

.34 

.28 

.49 

T 

.05 

.0! 

.13 

.89 

.02 

.22 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

2.0A 

T 

.04 

.16 

.11 

.26 

.03 

.a: 

.10   7 

T 

.76 

.11 

BEREA 

1.88 

.CA 

.08 

.35 

.19 

.52 

T 

.70 

CARROLLTON  LOCK  1 

3.90 

T 

.21 

.95 

•  36 

.07 

.13 

.05 

.02 

2.11 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

.93 

.01   T 

T 

.26 

.01 

.01 

T     .01 

T     .01 

T 

T    .33 

.11 

CYNTHIANA 

2.79 

.09 

2.18 

.10 

T 

.25 

T 

.17 

CYNTHIANA  2 

2.66 

•  04 

1.9a 

.10 

.10 

.22 

.22 

DANVILLE 

3.2A 

T 

.55 

1.15 

■  02 

.41 

•  A3 

.32 

.03 

.33 

OIK  DAM 

1.60 

.58 

T 

.09 

.36 

•  03 

.24 

.12 

.IB 

FALMOUTH  S  WNW 

2.A6 

.23 

.65 

.03 

.02 

.12 

.16 

.63 

.02 

.11 

.45 

FARMERS  1  WNW 

3.A2 

.83 

•  A9 

.16 

.21 

.03 

T 

.06 

■  41 

.11 

l.OA 

FLEMINGSBURG 

2.59 

.79 

.62 

.13 

.03 

1.00 

FLEM1NGSBURG  2 

1.99 

T 

.54 

.26 

.22 

.03 

T 

,02 

.09 

.06 

.77 

FORD  LOCK  10 

A.2A 

.A9 

T     T 

1.86 

.84 

T 

T 

.72 

T 

.18 

T 

7 

.15 

FRANKFORT  LOCK  A 

A, 28 

T 

.02 

.35 

.06 

2.43 

.15 

T 

.11 

1.16 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

A. 85 

.25 

1.39 

.10 

1.28 

.54 

.29 

.50 

GEST  LOCK  3 

2.01 

.52 

.03 

.09 

.13 

1.20 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.39 

1.10 

.03 

.09 

.31 

.30 

.11 

.26 

.19 

KEENE  1  SSk 

2.AA 

.70 

.76 

.28 

.46 

■  2A 

LA  GRANGE  2  NNW 

A. 13 

T     T 

.10 

.90 

.30 

.22 

.01 

.02   .20 

.23 

2,00 

.15 

LANCASTER 

2.97 

1.30 

* 

.34 

.63 

,A8 

LEIINGTON  WB  AIRPORT     R 

3.28 

.31 

1.7A 

.18 

T 

.33 

T 

.01 

.OA 

.38 

.29 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

1.59 

.02 

.92 

.20 

.18 

.03 

■  2A 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.70 

.53 

.01 

.03 

T 

.08 

.33 

.70 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

2.AA 

1.09 

•  A8 

.07 

T 

T 

.08 

.72 

MIDWAY 

3.58 

.12 

2.42 

.09 

.15 

7 

.21 

.59 

MOUNT  STERLING 

2.33 

.19 

T 

.02   .08 

.02 

•  35 

.03 

.11 

.TA 

.40 

.35 

OwENTON  2  S 

1.83 

.01 

.07 

.46 

.02 

.01 

T 

.02   T 

.10 

.24 

.90 

RICHHONO 

1.3a 

.02 

T 

1.10 

.08 

T 

•  03 

T 

.10 

.01 

,2A 

SALVISA  LOCK  6 

3.66 

.24 

T 

1.11 

.02 

.95 

.33 

.08 

.18 

.55 

SHELBYVILLE 

2.0A 

.28 

T 

1.07 

T 

.30 

T 

.03 

,3A 

SPRINGFIELD 

6.09 

.40 

1.75 

2.52 

.39 

.07 

.96 

TATLORSVILLE 

A. 50 

.07 

.93 

.05 

.77 

.21 

•41 

.03 

2.02 

TTRONE  LOCK  5 

2.39 

.10 

.85 

T 

.02 

.3? 

.15 

T 

.02 

.88 

VALLET  VIEW  LOCK  9 

1.63 

T 

T 

1.01 

.06 

T 

T 

.05 

.IB 

.05 

.13 

.17 

VANBUREN 

3.22 

.10 

•  99 

.30 

.23 

.26 

1.32 

■  following  Station   lnd»x 


DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day 

of  Month 

Station 

O 

1     1 

f- 

1  |  2  | 

3 

4  1 

5  | 

6 

7  | 

8  | 

9 

10    11 

12 

13 

14  J  15 

16 

17   18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28   29 

30 

31 

WARSAW  MARYLAND  DAM 

2.26 

.27 

T 

.13 

.71 

.06 

T 

.30 

T 

.79 

WAYNESBURQ  7  NE 

3, SO 

.43 

.16 

.15 

.90 

.65 

T 

1.05 

.46 

WILLIAMSTOWN  3  Nk 

1.53 

T 

.'2 

.30 

.04 

T 

.01    .04 

.19 

■43 

EASTERN             04 

ASHLAND 

3.01 

1,35 

.04 

.13 

.22 

.07 

.56 

.06 

.58 

eARBOURVILLE 

*.  t> 

.63 

1.80 

T 

.17 

.60 

.11 

.19 

T 

.60 

•  44 

.14 

BAXTER 

1.94 

.10 

.08 

.52 

.10 

.02 

.42 

.04 

T 

.51 

.03 

T 

.12 

BLAINE  2  w 

3.59 

.74 

.43 

.27 

.90 

.38 

T 

.32 

.55 

BUCKHORN 

2.67 

T 

.05 

1.43 

.17 

.41 

.05 

.23 

.07 

.05 

.11 

.10 

BUROINE  2  NE 

2.93 

.56 

.18 

.47 

.10 

1.60 

CLAY  CITY  1  WNW 

2.99 

.37 

1.12 

.05 

.13 

.12 

.20 

.10 

.05 

T 

.85 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

2.52 

.08 

1.55 

T 

T 

T 

T 

.14 

T 

.16 

.59 

CUMBERLAND 

'.56 

.15 

.02 

.95 

•  05 

.02 

.02  1.29 

.11 

.89 

.11 

T     .51 

.06   .04 

.32 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.95 

.09 

.24 

.02 

1.25 

.02 

1.30 

.12 

.06 

.30 

.01 

.16 

.02 

.01 

.35 

DEMA 

DEWEY  DAM 

A.02 

1.05 

.20 

.25 

.40 

.24 

1.86 

ELKHORN  CITY 

3.30 

.40 

.15 

.15 

.45 

1.05 

.90 

FOURMILE  ky  util  park 

3.10 

.87 

.56 

.58 

.39 

.15 

.03 

.39 

.03 

.07 

.03 

FREEBURN  2  SW 

3.62 

1.13 

•  04 

.08 

.61 

.38 

.28 

.10 

.05 

.95 

FRENCHBURG 

3.37 

.02 

.45 

1.30 

.10 

.23 

.28 

.14 

.05 

.05 

.75 

GRAYSON  1  SE 

4.26 

.74 

.01 

.71 

.09 

.21 

.01 

.33 

.02 

1,48 

.15 

.51 

HAZARD  WATER  WORKS 

3.40 

.26 

.32 

.14 

.76 

.59 

.12 

.65 

.56 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

2.91 

.05 

.68 

.40 

•  64 

.14 

T 

1.00 

HYDEN 

2.14 

.03 

.03 

.14 

.28 

.30 

.01 

.65 

.07   T 

.10 

.58 

JACKSON 

4.11 

1.04 

1.66 

.25 

.03 

.54 

T 

.22 

.02 

.04 

.23 

T 

.08 

JEREMIAH 

.63 

.07 

T 

.13 

.06 

•  14 

.07 

,06 

.10 

LLOYD  GREENUP  DAM 

3.37 

1.98 

T 

1.00 

.08 

■  04 

T 

.13 

.14 

LONOON  FAA  AP 

2.89 

.07 

.08 

T 

.16 

.93 

.15 

.36 

.56 

T 

T 

T     .29 

.18 

.08 

LOUISA  2 

3.23 

1.81 

.49 

.05 

.03 

.27 

.18 

.08 

.32 

MANCHESTER  4  SE 

2.66 

.64 

.22 

,2Z 

.34 

.56 

.22 

.46 

MARTIN 

4.12 

1,13 

.34 

.35 

T 

T 

.30 

2.00 

MC  KEE 

3.53 

.04 

.04 

1.10 

•  42 

,06 

.17 

.40 

T 

T 

.12 

1.18 

MIDDLES80R0 

2.52 

.23 

.72 

.01 

.02 

.65 

.17 

.51 

.07 

.0! 

.04 

.05 

MONTICELLO 

2.65 

.15 

.23 

T 

.69 

.15 

.02 

.2- 

.02 

T 

.59 

.21 

.15 

.20 

MOUNT  VERNON 

2.26 

.17 

.04 

1.02 

.02 

.10 

.27 

.15 

T 

.02   .12 

.35 

ONEIDA 

2.37 

.26 

.93 

.23 

.14 

.27 

.03 

.32 

.10 

.01 

PAINTSvILLE  1  S 

4.42 

.93 

T 

.18 

1.16 

.48 

.37 

1.30 

PIKEVILLE 

3.23 

.38 

.45 

T 

.05 

.02 

T 

.01 

.08 

.31 

.33 

.05 

1.55 

RAVENNA  LOCK  12 

1.91 

.10 

T 

.45 

.37 

.16 

.23 

.16 

.37 

.01 

.01 

.05 

SALYERSVILLE  2  SE 

2.49 

.52 

.03 

.14 

.42 

.1! 

•  04 

1.21 

SOMERSET  2  N 

4.78 

.19 

.30 

.03 

.32 

.04 

.85 

1.03 

.01 

.83 

.20 

T     T     T 

.78 

.2C 

STEARNS 

4.U 

.11 

.14 

.46 

1.15 

.15 

T 

.48 

.45 

•  1C 

•  10 

.97 

TILFORD 

4.21 

.28 

.37 

.04 

2.50 

.02 

.37 

•  07 

,2( 

.03 

•331 

TOMAHAWK  1  WSW 

2.48 

.15 

.19 

T 

.13 

.40 

.31 

.31 

.73 

VANCEBURG 

2.73 

.03 

1,71 

.04 

•  04 

.36 

.04 

.16   .35 

WEST  LIBERTY 

2.60 

.81 

.45 

.15 

T 

.07 

.26 

.06   T 

.78 

WILLIAMSBURG  2 

4.79 

.21 

.28 

.07 

1.02 

.47 

.11 

.96 

.40 

.08 

.10   .16 

.93 

WILLOW  LOCK  13 

1.76 

T 

.38 

.32 

.20 

.41 

T 

■  45 

■  following  Station    Indu. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE  1965 


Day 

of  Month 

• 

Station 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•   «   * 
WESTERN             01 

BAKUWELL  <•  E 

MAX 

85 

91 

Sft 

85 

89 

8ft 

80 

85 

89 

91 

86 

87 

86 

81 

78 

79 

81 

79 

83 

86 

89 

90 

84 

85 

83 

90 

87 

90 

93 

87 

85,6 

min 

62 

6* 

6ft 

65 

68 

65 

62 

64 

64 

69 

65 

65 

68 

66 

59 

57 

61 

58 

51 

53 

61 

68 

67 

61 

57 

54 

71 

66 

70 

68 

63.1 

9EAVER  DAM 

MAX 

87 

89 

86 

85 

90 

87 

82 

85 

87 

90 

87 

86 

85 

83 

76 

80 

80 

79 

84 

84 

88 

90 

86 

85 

82 

89 

88 

90 

91 

88 

85.6 

MIN 

63 

6ft 

62 

66 

64 

65 

62 

62 

62 

65 

65 

67 

59 

59 

58 

58 

55 

52 

50 

52 

58 

66 

70 

68 

59 

62 

65 

64 

64 

67 

61,8 

BENTON  2 

MAX 

85 

88 

90 

88 

89 

8ft 

82 

86 

87 

90 

87 

86 

87 

81 

79 

79 

81 

79 

8ft 

86 

88 

90 

88 

86 

82 

90 

86 

92 

92 

90 

86.1 

min 

59 

62 

63 

65 

66 

65 

62 

63 

62 

66 

64 

65 

62 

65 

64 

58 

56 

56 

49 

53 

59 

65 

68 

66 

57 

52 

67 

66 

69 

69 

62.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

85 

90 

86 

86 

89 

80 

81 

S6 

88 

90 

84 

85 

84 

79 

77 

81 

80 

79 

83 

85 

89 

90 

88 

82 

80 

90 

89 

92 

93 

86 

85,2 

Mm 

67 

65 

63 

67 

70 

63 

62 

64 

63 

68 

67 

67 

63 

64 

58 

61 

62 

58 

55 

58 

62 

69 

69 

63 

60 

58 

71 

71 

74 

68 

64.3 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

86 

8ft 

89 

89 

87 

88 

86 

80 

80 

88 

89 

83 

87 

88 

86 

78 

79 

81 

79 

83 

Sft 

87 

94 

92 

86 

83 

90 

88 

90 

94 

85,9 

Mm 

64 

66 

62 

65 

67 

71 

62 

63 

64 

66 

66 

65 

61 

64 

59 

58 

57 

58 

49 

53 

59 

64 

63 

68 

60 

52 

66 

67 

68 

68 

62.5 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

82 

86 

86 

84 

86 

86 

80 

84 

86 

89 

85 

87 

84 

80 

73 

78 

80 

78 

82 

82 

85 

86 

84 

85 

80 

88 

85 

88 

91 

85 

83.8 

Mm 

6ft 

6ft 

6ft 

67 

65 

65 

62 

60 

60 

64 

66 

63 

62 

60 

61 

59 

57 

56 

51 

55 

62 

68 

70 

69 

59 

63 

69 

68 

70 

67 

63.0 

HENDERSON  7  SSM 

MAX 

8ft 

88 

86 

84 

89 

83 

79 

85 

88 

90 

87 

86 

80 

77 

78 

80 

80 

80 

84 

85 

87 

89 

83 

83 

80 

88 

69 

91 

92 

87 

84.7 

Mm 

65 

66 

62 

65 

67 

65 

61 

63 

63 

66 

66 

68 

62 

58 

58 

58 

57 

54 

51 

58 

64 

69 

70 

66 

57 

56 

69 

67 

72 

67 

63.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 

87 

91 

91 

88 

89 

86 

82 

85 

90 

92 

86 

87 

86 

80 

78 

80 

82 

80 

84 

86 

90 

91 

88 

85 

84 

91 

89 

93 

93 

87 

86,7 

Mm 

64 

65 

65 

66 

70 

66 

62 

65 

65 

69 

67 

67 

67 

65 

60 

60 

60 

62 

52 

56 

63 

71 

68 

65 

62 

57 

71 

68 

69 

67 

64,5 

HOPKINSVILLE 

MAX 

87 

85 

89 

89 

87 

89 

85 

81 

85 

88 

90 

81 

87 

89 

80 

75 

80 

82 

82 

85 

85 

87 

89 

80 

87 

83 

90 

86 

90 

93 

85.5 

min 

63 

65 

63 

66 

68 

70 

63 

64 

63 

65 

68 

66 

64 

65 

59 

60 

59 

58 

53 

56 

61 

64 

66 

68 

62 

59 

63 

67 

69 

70 

63.6 

LOVELACEVILLE 

MAX 

87 

90 

88 

87 

90 

87 

89 

90 

87 

90 

88 

88 

85 

81 

79 

82 

83 

81 

85 

86 

89 

89 

83 

85 

83 

91 

88 

91 

92 

87 

86.7 

Mm 

61 

66 

63 

66 

69 

67 

69 

70 

69 

71 

67 

64 

62 

67 

60 

59 

60 

55 

52 

55 

63 

68 

68 

67 

58 

55 

71 

66 

70 

68 

64,2 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

83 

83 

87 

85 

88 

85 

81 

84 

87 

90 

88 

86 

85 

82 

77 

79 

80 

79 

83 

83 

86 

88 

86 

84 

82 

88 

88 

90 

91 

89 

84,9 

MIN 

63 

67 

63 

66 

66 

66 

61 

63 

64 

66 

65 

68 

61 

60 

61 

58 

58 

53 

52 

55 

65 

69 

70 

70 

58 

51 

66 

67 

71 

68 

63.0 

MAYFIELD 

MAX 

86 

88 

88 

87 

88 

83 

80 

85 

89 

90 

86 

88 

87 

81 

79 

80 

81 

80 

83 

84 

88 

89 

85 

87 

84 

90 

64 

90 

91 

86 

85.6 

Mm 

6* 

65 

6* 

65 

70 

66 

62 

64 

65 

68 

67 

66 

65 

66 

59 

59 

60 

60 

53 

55 

62 

70 

68 

66 

60 

57 

69 

68 

70 

67 

64,0 

MURRAY 

MAX 

85 

85 

87 

86 

85 

87 

86 

80 

84 

86 

88 

83 

91 

87 

79 

77 

79 

81 

80 

83 

84 

86 

88 

76 

86 

84 

88 

85 

89 

90 

84,5 

Mm 

63 

66 

6ft 

66 

69 

71 

62 

63 

64 

67 

67 

67 

66 

67 

59 

59 

60 

61 

34 

57 

62 

68 

67 

67 

62 

56 

67 

67 

69 

69 

64,2 

OWENSBORO  2  H 

MAX 

86 

87 

85 

85 

88 

Sft 

79 

S3 

86 

90 

90 

88 

86 

82 

79 

82 

82 

82 

85 

84 

88 

89 

86 

84 

84 

89 

88 

92 

96 

87 

85.9 

Mm 

6* 

64 

6ft 

65 

67 

67 

62 

62 

62 

67 

66 

70 

63 

61 

60 

59 

60 

57 

53 

54 

63 

63 

70 

66 

60 

57 

68 

67 

71 

66 

63.3 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

85 

90 

86 

84 

89 

78 

80 

84 

89 

90 

83 

84 

85 

80 

76 

80 

80 

78 

82 

84 

88 

90 

77 

85 

82 

88 

65 

89 

92 

86 

84.3 

Mm 

67 

63 

65 

66 

70 

63 

62 

66 

65 

70 

67 

68 

65 

67 

60 

59 

62 

59 

55 

61 

67 

72 

68 

65 

60 

57 

72 

70 

73 

69 

65.1 

PADUCAH 

MAX 

85 

89 

88 

87 

88 

88 

81 

84 

86 

89 

86 

86 

86 

83 

80 

80 

81 

81 

82 

85 

88 

89 

89 

84 

83 

89 

88 

91 

91 

90 

85.9 

Mm 

65 

69 

62 

65 

68 

66 

62 

65 

63 

68 

66 

66 

63 

67 

59 

59 

61 

58 

53 

55 

66 

72 

67 

68 

60 

55 

71 

66 

72 

68 

64,2 

PRINCETON  I  SE 

MAX 

83 

89 

88 

87 

91 

87 

81 

84 

87 

89 

89 

86 

86 

83 

78 

78 

81 

81 

83 

84 

86 

88 

86 

84 

82 

88 

89 

90 

91 

90 

85.6 

Mm 

65 

66 

63 

66 

64 

66 

61 

64 

63 

68 

66 

66 

63 

63 

59 

57 

58 

57 

51 

55 

62 

68 

68 

68 

59 

54 

74 

68 

71 

68 

63.4 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

87 

8ft 

88 

86 

85 

87 

85 

80 

85 

87 

90 

87 

86 

85 

81 

71 

78 

80 

80 

85 

86 

85 

87 

80 

65 

81 

88 

86 

88 

91 

84.5 

Mm 

58 

63 

62 

63 

65 

69 

62 

61 

62 

64 

65 

66 

59 

57 

59 

57 

55 

51 

50 

53 

60 

66 

67 

67 

57 

51 

58 

64 

68 

65 

60.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 

87 

85 

88 

89 

85 

87 

85 

81 

84 

88 

90 

82 

87 

86 

80 

75 

78 

81 

79 

83 

83 

85 

88 

82 

86 

81 

86 

84 

87 

91 

84.4 

ft    «    ft 

Mm 

56 

66 

64 

64 

67 

68 

64 

64 

64 

65 

67 

68 

62 

62 

60 

59 

54 

54 

50 

55 

60 

66 

68 

67 

59 

56 

60 

69 

69 

67 

62,5 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

86 

78 

75 

80 

80 

80 

84 

84 

86 

90 

84 

81 

81 

88 

89 

90 

87 

80 

Mm 

61 

64 

60 

59 

63 

64 

62 

63 

65 

64 

64 

65 

56 

52 

55 

56 

54 

49 

50 

50 

63 

64 

64 

67 

54 

53 

64 

69 

67 

67 

60.3 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

87 

86 

80 

83 

85 

82 

82 

S3 

85 

90 

88 

86 

85 

81 

75 

77 

78 

79 

84 

85 

86 

90 

89 

89 

81 

89 

90 

89 

89 

84 

84.6 

Mm 

61 

63 

62 

61 

65 

66 

63 

63 

65 

65 

65 

68 

57 

56 

57 

60 

55 

50 

50 

53 

64 

64 

68 

68 

57 

53 

62 

68 

70 

66 

61.5 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

85 

86 

89 

86 

85 

86 

83 

81 

84 

87 

89 

82 

85 

82 

31 

66 

75 

78 

77 

82 

83 

86 

88 

86 

85 

82 

87 

87 

89 

92 

83.8 

Mm 

6ft 

66 

6ft 

68 

66 

67 

65 

64 

65 

65 

67 

67 

62 

62 

62 

57 

54 

53 

51 

54 

60 

64 

69 

68 

62 

55 

68 

68 

67 

68 

63.1 

BONNIEVILLE  ft  N 

MAX 

85 

88 

82 

83 

84 

82 

80 

83 

85 

88 

84 

84 

82 

74 

68 

74 

76 

78 

79 

82 

S6 

68 

84 

82 

82 

86 

86 

87 

90 

85 

62.6 

Mm 

57 

58 

61 

62 

61 

64 

63 

63 

65 

69 

65 

64 

54 

56 

56 

60 

52 

55 

56 

55 

69 

59 

64 

61 

59 

50 

59 

62 

65 

66 

60.3 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

86 

88 

85 

83 

87 

84 

81 

8ft 

89 

91 

85 

86 

87 

82 

67 

76 

78 

78 

85 

85 

88 

90 

89 

88 

81 

88 

87 

88 

93 

89 

84.9 

Mm 

6ft 

64 

63 

67 

65 

65 

65 

64 

65 

66 

67 

66 

61 

61 

60 

61 

54 

54 

52 

55 

61 

64 

66 

69 

61 

58 

68 

67 

68 

67 

62,9 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

83 

85 

85 

83 

82 

82 

83 

81 

83 

85 

88 

82 

85 

63 

79 

65 

75 

79 

79 

83 

82 

85 

87 

85 

84 

82 

88 

88 

88 

90 

63.0 

Mm 

56 

61 

62 

61 

63 

66 

A3 

64 

62 

63 

65 

61 

55 

51 

58 

58 

52 

42 

45 

50 

59 

59 

64 

68 

54 

50 

64 

62 

68 

66 

59.1 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

87 

86 

Sft 

85 

84 

84 

82 

85 

85 

90 

88 

86 

86 

84 

78 

76 

79 

78 

84 

82 

86 

88 

85 

85 

83 

87 

89 

88 

90 

85 

84.6 

Mm 

58 

6ft 

62 

63 

64 

64 

63 

65 

69 

65 

67 

67 

58 

56 

57 

60 

52 

51 

50 

53 

61 

62 

65 

67 

57 

56 

65 

67 

68 

65 

61.2 

CECILIA 

MAX 

87 

87 

81 

82 

83 

85 

80 

82 

85 

88 

86 

84 

82 

79 

72 

78 

77 

78 

83 

83 

88 

89 

85 

82 

79 

87 

87 

88 

91 

85 

83.4 

Mm 

60 

62 

63 

62 

63 

65 

63 

63 

63 

64 

65 

67 

58 

56 

56 

60 

53 

53 

»9 

53 

60 

63 

65 

67 

57 

53 

62 

66 

68 

66 

60.8 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

87 

85 

81 

82 

83 

82 

80 

82 

85 

87 

87 

87 

86 

83 

78 

80 

80 

80 

8ft 

84 

67 

89 

86 

88 

82 

87 

87 

88 

89 

83 

84.3 

Mm 

61 

63 

60 

61 

63 

66 

63 

63 

62 

64 

62 

67 

55 

54 

56 

56 

52 

47 

48 

52 

65 

61 

66 

66 

55 

50 

64 

65 

67 

65 

60.0 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

85 

86 

84 

83 

85 

82 

81 

82 

84 

86 

81 

81 

82 

79 

74 

73 

75 

74 

80 

81 

84 

86 

84 

82 

79 

86 

85 

86 

88 

84 

82.1 

Mm 

62 

6ft 

63 

63 

65 

66 

64 

64 

65 

64 

66 

66 

59 

58 

56 

60 

55 

53 

50 

53 

62 

66 

68 

67 

59 

56 

57 

67 

68 

67 

61.8 

GREENSBURG 

MAX 

86 

88 

89 

85 

86 

85 

85 

84 

85 

88 

91 

86 

86 

85 

84 

65 

76 

80 

80 

84 

84 

88 

90 

86 

86 

84 

90 

90 

89 

91 

85,2 

Mm 

57 

60 

62 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

68 

67 

59 

57 

60 

58 

53 

53 

50 

54 

58 

62 

64 

69 

59 

54 

60 

67 

68 

67 

61.4 

IRVINGTON 

MAX 

88 

87 

82 

84 

88 

86 

83 

85 

86 

90 

87 

87 

83 

78 

75 

80 

79 

79 

84 

84 

87 

90 

86 

82 

81 

89 

89 

90 

91 

84 

84,8 

Mm 

6ft 

65 

61 

61 

65 

64 

63 

63 

62 

65 

65 

68 

59 

54 

59 

56 

56 

52 

49 

54 

64 

67 

69 

68 

56 

52 

68 

66 

66 

67 

61.6 

LEIKHFIELD 

MAX 

85 

86 

81 

84 

85 

82 

78 

81 

83 

86 

83 

83 

82 

77 

70 

76 

77 

76 

81 

81 

85 

88 

84 

82 

78 

86 

86 

86 

86 

90 

82.3 

Mm 

Aft 

65 

64 

63 

63 

65 

63 

65 

64 

67 

65 

69 

62 

59 

57 

62 

58 

55 

59 

58 

63 

67 

70 

67 

59 

59 

67 

68 

70 

70 

63.6 

LOUISVILLE 

MAX 

89 

85 

78 

83 

81 

83 

81 

82 

85 

88 

87 

89 

83 

79 

77 

81 

81 

82 

86 

86 

89 

92 

86 

83 

82 

90 

91 

91 

90 

83 

84.8 

Mm 

62 

68 

65 

64 

65 

68 

65 

68 

68 

69 

69 

71 

65 

59 

60 

61 

62 

59 

61 

6ft 

70 

72 

71 

70 

64 

60 

72 

72 

71 

70 

66.2 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

85 

88 

79 

83 

Sft 

81 

79 

83 

as 

87 

85 

88 

82 

78 

77 

80 

80 

80 

84 

85 

87 

92 

84 

83 

80 

88 

89 

90 

91 

84 

84.0 

Mm 

63 

65 

61 

61 

6ft 

65 

64 

65 

66 

66 

66 

64 

62 

55 

58 

60 

57 

54 

53 

57 

66 

68 

68 

65 

58 

57 

68 

69 

70 

68 

62.8 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

85 

87 

85 

83 

8ft 

82 

82 

82 

85 

88 

86 

83 

83 

81 

75 

72 

77 

76 

80 

83 

84 

86 

83 

85 

83 

86 

85 

85 

89 

69 

63.1 

Mm 

59 

63 

60 

63 

64 

65 

62 

61 

62 

63 

63 

64 

56 

58 

55 

58 

50 

48 

47 

50 

58 

62 

65 

66 

55 

51 

64 

65 

64 

60 

59.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE  1965 


Slattern 

Day  oi  M 

onth 

• 
■1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft 

> 

< 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

86 
59 

85 
63 

88 
62 

84 
65 

86 
65 

86 
68 

84 
64 

80 
63 

64 
63 

86 
65 

69 
64 

83 
62 

84 
58 

63 

61 

79 
62 

67 
58 

76 
54 

78 
50 

78 
49 

84 
48 

83 
62 

86 

64 

89 
67 

84 
66 

85 

61 

79 
53 

88 
62 

86 

68 

88 
67 

65 

83.4 
61,3 

ROUGH  RIVER  DAW 

MAX 

Mm 

88 
53 

85 
66 

87 
62 

86 
64 

86 
65 

87 
68 

84 

64 

82 
65 

85 

63 

87 
67 

90 
65 

86 
67 

87 
59 

64 
58 

80 
58 

72 
57 

80 
56 

79 

51 

80 
49 

84 
54 

84 
66 

85 
69 

86 
72 

80 
67 

85 
61 

82 

54 

89 
66 

88 
69 

89 

70 

92 

67 

84,7 
62.4 

SCOTTSVILIE  3  SSM 

MAX 

Mm 

85 

64 

87 
63 

83 
63 

81 
65 

85 

65 

80 
64 

82 
63 

83 
64 

86 
64 

86 
65 

65 

67 

83 
66 

65 

64 

82 
61 

74 
58 

71 
57 

77 
56 

74 
58 

80 
58 

62 
59 

65 
61 

68 
64 

85 
67 

82 

68 

80 
62 

86 
61 

85 
66 

88 
67 

90 
68 

85 
67 

82.9 
63.3 

SUMHER  SHADE 

MAX 

Mm 

87 
60 

88 
64 

85 
63 

81 
65 

82 
64 

82 

65 

80 
64 

84 
62 

86 
65 

88 

62 

61 
65 

83 
66 

86 
59 

80 
59 

75 

56 

72 
61 

77 
53 

76 
52 

82 
50 

82 
53 

63 
59 

87 
64 

85 

65 

84 
63 

81 
60 

87 
58 

87 
62 

88 

66 

90 
69 

85 

67 

83.1 
61,4 

WOLF  CREEK  DAM 
«    •    • 

MAX 

Mm 

85 
52 

87 
54 

88 
61 

85 

60 

86 

60 

82 
59 

67 
66 

82 
63 

85 

60 

86 
61 

89 

64 

83 

65 

78 
65 

67 
55 

78 
61 

66 

60 

70 
54 

78 

51 

76 
49 

62 
51 

83 
54 

86 
57 

88 
59 

87 
67 

85 
54 

83 
51 

87 
60 

86 

67 

88 
63 

92 
66 

83.6 
59.0 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

85 

61 

87 
68 

81 
62 

62 
62 

85 
65 

85 
66 

62 
63 

83 
66 

85 
65 

87 
67 

65 
66 

90 
67 

86 
58 

60 
54 

77 
56 

71 
59 

77 
52 

75 
49 

83 
58 

63 
57 

65 
64 

88 
68 

86 
69 

85 

68 

83 

58 

89 
59 

90 
68 

89 
69 

68 
68 

86 
69 

64,0 
62,7 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

S6 
59 

88 
69 

84 
61 

80 
56 

88 

61 

80 
67 

76 
64 

82 

65 

83 
65 

82 
65 

86 

64 

85 
68 

86 
57 

76 
52 

74 
55 

76 
58 

77 
53 

77 
48 

84 
56 

85 
55 

86 
67 

90 
66 

82 

67 

81 
67 

80 
51 

68 
51 

90 
66 

90 
66 

91 
68 

78 
72 

83.2 
61,3 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 

59 

86 

67 

72 

58 

81 
55 

87 
62 

81 
63 

80 
62 

82 
64 

64 
64 

89 
62 

89 
62 

89 
60 

79 
59 

77 
57 

77 
55 

79 
57 

78 
52 

79 
51 

85 

46 

86 

50 

87 
65 

89 

64 

85 
65 

82 

63 

80 
57 

87 
58 

90 
67 

90 
64 

93 
66 

81 
66 

83.7 

60.0 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

83 

5* 

86 
62 

87 
65 

74 
55 

82 
60 

87 
64 

83 
63 

80 
64 

83 
64 

85 

61 

89 
62 

88 

66 

87 
55 

80 
55 

75 
55 

72 
57 

75 
48 

80 
45 

79 
45 

85 
49 

65 
59 

86 

61 

91 
65 

88 

68 

82 
47 

81 
49 

90 
58 

92 

62 

90 
67 

93 
68 

84.0 
58.4 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

83 

59 

86 

65 

87 
62 

81 
60 

82 
62 

87 
64 

84 
63 

76 
64 

82 
65 

85 
66 

85 

66 

85 
66 

83 
57 

82 
55 

78 
56 

63 
56 

71 
53 

77 
50 

75 
53 

61 
57 

83 

60 

83 
65 

88 
66 

88 
68 

64 
55 

80 
55 

88 
59 

88 
66 

88 
68 

89 
66 

82.5 

61.0 

DIX  0AM 

MAX 

Mm 

87 

61 

86 

64 

85 
61 

63 
63 

87 
65 

87 
65 

85 
63 

82 

67 

85 
66 

88 
67 

86 

66 

66 
68 

87 
59 

60 
57 

77 
58 

71 
60 

76 
S3 

77 
51 

83 
53 

64 

56 

86 
62 

89 
65 

88 

67 

84 
68 

83 
56 

90 
59 

89 

67 

89 
67 

90 
71 

83 
68 

84,5 
62,5 

FALMOUTH  5  WNM 

MAX 

Mm 

86 
58 

87 
66 

82 
60 

60 
50 

67 
59 

83 
63 

79 
63 

83 
63 

84 
62 

89 
60 

86 
60 

87 
64 

82 

54 

75 
49 

74 
49 

77 
52 

78 
47 

78 
41 

85 

44 

86 
47 

87 
60 

90 
59 

86 

64 

82 
66 

60 
48 

88 
47 

91 
62 

90 
60 

92 

67 

81 
65 

83.8 
57.0 

FARMERS  1  MNM 

MAX 

Mm 

87 
52 

89 
62 

74 
65 

78 
56 

84 
61 

■4 
61 

78 
63 

83 

65 

84 
60 

69 
63 

82 
66 

86 
67 

83 
53 

61 
52 

79 
50 

71 
58 

78 
51 

77 
44 

83 

46 

86 
50 

88 
57 

90 
60 

91 
65 

81 

61 

79 
54 

86 
53 

86 

61 

89 
63 

86 
68 

80 
65 

83.2 
56.4 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

Mm 

84 
47 

85 

54 

74 
62 

79 
56 

62 
63 

82 
63 

76 
62 

80 
66 

63 

87 
64 

85 

66 

83 

68 

60 
59 

74 
52 

70 
54 

70 
57 

75 
53 

74 
51 

82 
49 

83 

54 

65 
62 

88 

66 

85 
62 

78 
67 

77 
54 

85 
58 

88 
65 

89 
65 

90 
66 

78 
64 

81.0 
59.7 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

84 
52 

86 
62 

87 
63 

75 
58 

79 
59 

87 

64 

61 
64 

80 

65 

84 
64 

86 
64 

90 

64 

67 
67 

87 
56 

60 
53 

75 
55 

70 
58 

75 
53 

79 
49 

78 
50 

85 

53 

64 
57 

87 
62 

89 
65 

85 

67 

82 
52 

79 
53 

89 
59 

89 
65 

89 
68 

91 
69 

83.3 
59.7 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
61 

86 
64 

75 

60 

79 
58 

87 
65 

83 

64 

79 
64 

81 
66 

83 

65 

87 
66 

83 

65 

64 
64 

79 
58 

74 
55 

64 
54 

72 
57 

76 
53 

75 
51 

81 
51 

82 

57 

84 
62 

88 
64 

66 
67 

82 

61 

79 
55 

87 
58 

88 
65 

88 
67 

87 
68 

79 
65 

81.5 
61,0 

MAYSVILLE  MATER  PLANT 

MAX 

Mm 

85 

50 

89 

57 

89 
62 

71 
56 

85 
57 

89 
62 

86 
62 

83 

64 

87 
64 

86 
65 

93 
66 

90 
68 

89 
59 

83 

56 

80 
55 

78 
57 

77 
53 

61 
49 

79 
51 

79 
53 

89 
53 

90 
65 

91 
64 

92 
68 

83 
51 

83 

52 

91 
54 

92 
63 

94 
67 

95 
65 

86,0 
58.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

86 
58 

86 

66 

77 
64 

76 
58 

82 
65 

80 
62 

80 
62 

80 
66 

81 
64 

85 

67 

84 
65 

83 

67 

82 

60 

76 
54 

72 
54 

69 
57 

74 
54 

74 
52 

80 
52 

83 
58 

85 
63 

86 
66 

67 
68 

85 
68 

77 
55 

83 
59 

86 
64 

87 
67 

87 
69 

76 

68 

61.0 
61,7 

OMENTON  2  S 

MAX 

Mm 

85 

53 

87 
65 

85 

63 

83 

56 

88 
59 

86 
64 

79 
62 

61 
62 

63 
60 

90 
59 

88 
60 

87 
63 

83 
55 

61 
50 

75 
53 

78 
56 

76 
53 

79 
46 

84 
45 

65 
48 

67 
59 

90 
60 

89 
62 

82 
65 

82 
52 

90 
50 

91 
61 

90 
60 

90 
65 

80 
67 

84,5 
57.6 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

82 
60 

84 
64 

86 

61 

82 

60 

80 
62 

86 
63 

85 

63 

78 
65 

62 
63 

64 
65 

68 
65 

85 
66 

85 

57 

81 
55 

76 
57 

64 
58 

71 
54 

78 
52 

76 

50 

84 
54 

84 
60 

87 
64 

89 
66 

89 
68 

84 
55 

60 
59 

88 

66 

91 
65 

90 
68 

90 
69 

83.0 
61.1 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

82 

59 

85 
64 

86 
60 

75 
58 

80 
59 

85 

66 

80 
62 

79 
63 

80 
65 

83 
65 

87 
63 

86 
67 

85 

59 

80 
54 

75 
52 

70 
56 

75 
55 

77 
52 

79 
50 

84 
55 

83 
61 

87 
64 

90 

67 

85 

66 

81 
55 

79 
55 

87 
62 

89 
65 

89 
68 

91 
62 

82.5 

60.3 

MARSAM  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

84 

50 

87 
57 

67 
67 

73 
58 

80 
58 

89 
63 

83 

63 

61 
63 

83 
64 

84 
64 

90 
62 

89 
64 

86 
59 

79 

54 

76 
56 

76 
56 

78 
54 

78 
48 

76 
47 

64 
49 

65 
51 

89 
64 

91 
64 

86 
66 

86 
50 

80 
49 

90 
58 

92 

66 

92 
65 

91 
65 

84.2 

58.5 

MAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

85 
56 

85 

63 

81 
60 

80 

60 

81 
62 

82 

61 

78 
63 

80 
64 

82 
62 

86 
63 

62 
64 

62 

65 

81 
61 

76 
54 

72 
56 

68 
58 

75 
53 

73 
52 

80 
50 

80 
53 

60 
58 

85 

60 

64 
64 

82 

67 

80 
56 

86 
56 

86 
64 

84 
64 

66 
68 

82 

65 

80.9 
60.1 

MILLIAMSTOMN  3  NM 
ft    ft    * 

MAX 

Mm 

80 
60 

84 
65 

84 
60 

68 
53 

78 
55 

85 
64 

80 
62 

78 
63 

80 

64 

83 

63 

88 
65 

86 

65 

86 
57 

76 
52 

74 
52 

73 
55 

75 
54 

78 
50 

78 
50 

85 
56 

83 
62 

85 
64 

87 

67 

84 
65 

61 
53 

79 
56 

87 
60 

89 
66 

86 
65 

91 
67 

81.6 
59.7 

EASTERN            04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

82 

46 

93 
53 

88 
50 

68 
51 

79 
56 

86 
60 

88 
63 

76 
64 

84 
61 

84 
63 

68 
63 

91 
65 

87 
55 

79 
50 

77 
51 

73 
58 

72 
55 

76 
46 

75 

46 

83 
47 

86 
54 

86 
60 

91 
64 

89 
67 

76 
49 

80 
52 

86 
56 

90 
58 

91 
66 

91 
65 

83.3 
56.5 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

85 

52 

88 

56 

90 
63 

63 
59 

85 
62 

85 
63 

84 
64 

85 
63 

85 
62 

90 
63 

90 
67 

85 
65 

85 

65 

76 
55 

75 
59 

70 
62 

75 

60 

75 
51 

76 
46 

85 
50 

85 
56 

88 
59 

90 

61 

85 
68 

82 

57 

88 
62 

68 
63 

90 
65 

84 
66 

83.9 
60.2 

BAXTER 

MAX 

Mm 

81 
49 

83 
52 

85 
58 

82 
60 

82 

62 

81 
60 

66 
66 

74 
63 

62 
61 

63 
62 

90 
65 

82 
65 

62 
63 

85 
56 

60 
59 

69 
60 

69 
60 

75 
50 

72 

48 

78 
49 

83 
55 

83 

57 

85 
60 

85 
62 

81 
58 

62 
55 

86 
57 

86 
63 

86 
65 

85 
65 

81.5 

58.8 

BLAINE  2  M 

MAX 

Mm 

80 

45 

86 
45 

68 
50 

66 
55 

78 
55 

84 
57 

86 
60 

73 

60 

82 
58 

83 
58 

88 

60 

86 

65 

65 
54 

80 
45 

75 
46 

70 
50 

68 
52 

75 
45 

75 

43 

82 
44 

65 
55 

86 
56 

68 

57 

90 
62 

78 
49 

79 
48 

85 

50 

88 

60 

88 
62 

85 
61 

81.5 
53.6 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

83 

49 

85 
51 

62 

60 

60 
59 

81 
60 

86 
56 

77 
61 

82 
61 

82 
58 

88 
59 

61 
62 

83 
63 

64 
62 

78 
53 

70 
57 

67 
57 

73 
59 

75 
48 

78 
45 

83 
46 

84 
52 

86 
58 

85 

57 

80 
63 

84 
55 

86 
52 

86 
57 

86 
58 

87 
62 

84 

61 

61.6 
56,7 

DEM* 

MAX 

Mm 

DEMEY  DAM 

MAX 

Mm 

82 
52 

86 
53 

66 
52 

77 
62 

80 
59 

84 
63 

67 
63 

76 
64 

85 

63 

84 
64 

87 
65 

88 
64 

84 
62 

61 
47 

77 
48 

70 
56 

69 
55 

76 
51 

74 
50 

88 
60 

65 
55 

66 
56 

86 

60 

86 
62 

80 
54 

80 
51 

66 
55 

89 
62 

89 
63 

85 
65 

82,6 
57.9 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

81 
50 

87 
56 

86 
64 

67 
55 

78 
56 

85 
63 

65 
63 

76 
65 

84 
61 

84 

64 

89 
66 

86 
67 

65 
56 

78 
52 

76 

51 

72 

57 

70 
53 

75 
46 

75 
47 

62 
52 

87 

60 

88 
62 

91 
66 

91 
67 

74 
52 

78 
52 

84 
58 

87 
63 

90 
66 

91 
66 

82.1 
58.5 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

Mm 

87 
58 

88 
55 

68 
63 

82 
63 

65 
63 

85 
63 

83 

65 

84 
65 

65 

60 

90 
62 

63 
65 

83 

68 

62 
61 

85 
50 

77 
53 

69 

60 

77 
55 

76 
48 

82 

46 

81 
49 

85 
62 

90 
59 

68 
63 

66 
66 

82 

54 

85 
49 

87 
59 

90 
60 

88 

63 

85 
69 

83.9 
59.2 

HYDEN 

MAX 

Mm 

82 

51 

86 
54 

87 
59 

84 
60 

84 
60 

64 
61 

66 
63 

72 
64 

65 

61 

84 
62 

90 
65 

81 
65 

65 
63 

83 
55 

76 
54 

67 
56 

69 
58 

77 
52 

75 

49 

81 
50 

84 
54 

85 
58 

87 
56 

82 
54 

90 
56 

87 
65 

86 
65 

82.3 

58.2 

JACKSON 

MAX 

Mm 

82 

49 

87 
55 

88 
56 

81 
60 

82 
61 

63 
61 

86 

65 

74 
65 

85 

60 

85 
62 

89 
65 

64 

67 

83 
64 

82 
51 

76 
52 

69 
55 

69 
55 

76 

51 

75 
49 

62 
50 

84 
56 

86 
57 

69 
59 

89 
63 

82 
53 

81 
51 

86 
57 

89 
62 

89 

65 

85 

65 

82,7 

58.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JUNE  1965 

Station 

Day 

of  Month 

o 
a 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LONDON  FA*  AP 

MAX 

MIN 

95 
93 

85 

58 

82 

60 

82 
62 

82 
65 

84 
58 

70 
64 

81 
64 

82 
61 

86 
61 

80 
65 

77 
66 

82 
62 

78 
57 

64 
59 

67 
61 

74 
56 

74 
50 

80 
48 

82 
52 

83 
56 

86 
59 

86 
62 

80 
65 

81 

59 

85 
57 

87 
61 

87 
63 

87 
66 

83 
62 

80.7 
59.8 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

MIN 

85 
SO 

87 
53 

84 
61 

84 
60 

84 
59 

85 

61 

79 
63 

83 

63 

83 
59 

88 
61 

85 

64 

83 
66 

83 

64 

79 
52 

75 
55 

69 
60 

76 
56 

74 
49 

81 

47 

83 
49 

85 
53 

88 
56 

87 
59 

82 
66 

80 
54 

87 
51 

88 
56 

88 
39 

86 
63 

84 
64 

82.8 
57,8 

HC  Kit 

MAX 
MIN 

49 

86 
52 

87 
60 

80 
61 

81 
60 

86 
60 

85 

61 

74 
63 

82 
53 

83 

59 

89 
62 

80 
65 

81 
58 

82 
48 

78 
52 

63 
58 

66 
S3 

71 
46 

75 
45 

80 
49 

83 
53 

85 
56 

87 
60 

87 
62 

82 

54 

80 
49 

66 
56 

90 
59 

88 
65 

89 
65 

81.6 
56.4 

MIDDLE5BORO 

MAX 

MIN 

61 
S2 

83 

54 

85 

63 

83 

59 

80 
61 

79 
65 

84 
63 

73 
64 

82 

60 

82 

61 

87 
64 

80 
66 

81 
64 

85 
56 

80 
58 

68 
59 

71 
60 

77 
51 

75 
47 

80 
50 

63 
54 

84 
56 

86 
59 

85 
62 

82 

56 

84 
59 

85 

60 

66 
64 

85 

63 

90 
64 

81.6 
59.1 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

86 
59 

86 

67 

84 
61 

84 
60 

81 
65 

85 
65 

77 
64 

83 
64 

84 
63 

89 
63 

82 
65 

80 
67 

85 

65 

81 
55 

75 

60 

70 
62 

78 
56 

76 
48 

81 
48 

63 
51 

65 
56 

86 
60 

66 
65 

83 
67 

82 
57 

87 
55 

87 
64 

86 
65 

91 
68 

85 
66 

82.9 
61.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MD) 

8T 

56 

85 

65 

83 

61 

84 
61 

85 
63 

87 
64 

81 
62 

83 
65 

84 
66 

89 
64 

88 

64 

82 
66 

84 
57 

83 
52 

80 
60 

69 
62 

77 
52 

76 

46 

82 

48 

83 
52 

85 

62 

89 
61 

87 
60 

87 
68 

82 
56 

90 
59 

90 
64 

88 
67 

89 
69 

85 
67 

84.1 

60.6 

PIKEVILLE 

MAX 

Mm 

88 
S2 

89 

57 

80 
63 

80 
60 

87 
59 

89 
64 

80 
65 

88 
65 

87 
63 

92 

65 

83 
68 

85 

67 

84 
65 

81 
58 

74 
55 

68 
58 

77 
59 

75 
53 

83 

51 

88 
55 

69 

57 

91 

59 

90 
63 

81 
67 

84 

58 

88 

54 

91 
58 

92 

64 

86 

65 

86 
65 

64.6 

60.4 

SOMERSET  2  N 

MAX 

min 

85 
52 

85 

62 

82 
58 

83 

62 

80 
66 

84 
65 

78 
63 

82 

61 

84 
61 

88 
61 

85 

64 

82 
66 

S3 

62 

83 
56 

78 
58 

68 
59 

75 
53 

73 
49 

81 
46 

82 
55 

67 
55 

86 
62 

85 
64 

85 

64 

80 
56 

85 
58 

85 
65 

86 
65 

89 
61 

85 
65 

82.5 
59.8 

STEARNS 

MAX 

Mm 

80 

54 

84 
60 

85 
61 

81 
59 

81 
61 

83 

61 

85 
63 

70 
62 

82 

61 

83 

64 

82 

67 

79 
66 

78 
62 

78 
64 

81 
56 

69 
59 

70 
59 

74 
51 

78 
53 

73 

49 

82 
58 

84 
61 

86 

64 

85 

66 

79 
58 

82 
59 

85 
64 

86 
64 

as 

66 

69 
65 

60.6 
60.6 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

Mm 

82 

45 

86 
50 

88 
57 

74 
57 

78 
56 

85 
59 

88 
60 

78 
59 

83 

59 

86 
58 

89 
62 

87 
65 

85 
55 

83 
43 

79 
45 

71 
56 

68 
54 

77 
45 

76 
43 

63 
53 

82 
52 

87 
55 

90 
59 

90 
63 

79 
51 

61 
48 

89 
48 

90 
58 

90 
60 

86 

65 

83.0 
54,7 

VANCE8URS 

MAX 

Mm 

87 
49 

88 
57 

82 
53 

80 
52 

86 
59 

86 
61 

80 
62 

83 

61 

85 

60 

89 
61 

87 
65 

88 

64 

87 
53 

76 
48 

74 
49 

74 
54 

76 
50 

77 
42 

83 
44 

86 
47 

86 
60 

91 

60 

89 

61 

81 
67 

80 
47 

88 

49 

90 
50 

91 
60 

89 
61 

93 
62 

84,5 
55.6 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

84 
49 

86 
52 

88 

47 

81 
50 

82 

57 

85 

62 

87 
63 

75 
64 

85 

59 

85 

61 

89 
65 

89 
62 

84 

60 

80 
49 

85 

51 

67 
57 

69 

51 

85 
45 

77 
45 

82 

49 

84 
53 

88 
57 

89 
61 

67 
66 

86 
51 

82 

49 

87 
54 

90 
60 

90 
65 

85 
65 

83.8 
56.0 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

84 
55 

87 
59 

88 
62 

83 

60 

85 
62 

82 

62 

87 
63 

73 
64 

85 

62 

85 
65 

89 

67 

80 
68 

79 

65 

85 
58 

80 
60 

70 
63 

72 
61 

80 
52 

75 
48 

60 
52 

85 
57 

85 

60 

89 
62 

88 
68 

80 
58 

83 
57 

93 

60 

90 
62 

90 
63 

91 

67 

83.4 
60.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  oi  month 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SOMERSET 

1  N 

1  INCH 

MAX 
MIN 

78 
67 

84 
76 

80 

70 

3 

84 
72 

85 

71 

75 
63 

82 
71 

82 
72 

86 
72 

85 
74 

77 
74 

85 

74 

82 

71 

83 
69 

72 

68 

77 
67 

76 
66 

78 
65 

78 
68 

85 
69 

85 
69 

86 
62 

79 
74 

86 
72 

80 
70 

80 

72 

81 
72 

81 
73 

81 
73 

81.2 
70.2 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

77 
72 

78 
77 

78 
74 

80 
74 

78 
76 

78 
74 

79 
74 

80 
75 

80 
75 

82 
76 

82 

77 

80 
77 

82 
76 

61 
73 

81 
73 

73 
72 

76 
71 

75 
71 

77 
71 

78 
72 

80 
74 

80 
73 

80 
75 

79 
77 

80 
75 

80 
75 

80 
76 

80 
77 

80 
78 

80 
77 

79.1 
74.6 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE i  CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPEi  EAST  3  PERCENT. 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AN0  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


GRASS  COVER.  THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 


S,e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    75    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
JUNE    1965 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Day  Of  Month 

Station 

1  ..  * 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

&°z 

«        #        i 
WESTERN                              01 

MADtSONVILLE    1    SE 

EVAP 

.21 

.29 

.42 

.32 

.18 

.32 

.14 

.16 

.27 

.17 

.33 

.16 

.27 

.15 

.23 

.22 

.09 

.28 

.59 

.32 

.41 

.36 

.24 

.11 

.31 

.23 

.35 

.37 

.33 

.32 

6.15 

WINO 

40 

77 

83 

28 

25 

70 

67 

34 

53 

9 

31 

20 

22 

37 

79 

60 

35 

33 

36 

15 

92 

67 

75 

64 

31 

86 

4 

32 

65 

63 

1453 

MAX 

89 

85 

91 

86 

9* 

95 

91 

85 

93 

94 

95 

96 

97 

95 

87 

80 

85 

90 

90 

92 

89 

"  90 

92 

80 

92 

88 

93 

94 

95 

94 

90.6 

MIN 

65 

7* 

75 

72 

72 

71 

76 

76 

73 

74 

75 

77 

67 

65 

62 

59 

61 

62 

61 

60 

64 

65 

70 

70 

65 

60 

60 

63 

71 

72 

66.0 

ft        ft        « 
CENTRAL                              02 

NOUN    RIVER    RESERVOIR 

EVAP 

.22 

.26 

.37 

.19 

■  19 

.25 

.43 

.43 

.26 

.22 

.19 

.19 

.17 

.32 

.32 

.26 

.13 

.23 

.32 

.25 

.26 

.32 

.30 

.06 

.19 

.33 

.28 

.19 

.26 

7. 678 

WIND 

26 

♦  2 

67 

16 

10 

52 

43 

16 

17 

7 

43 

57 

25 

23 

25 

42 

40 

53 

WOLF    CREEK    DAM 

EVAP 

.20 

.22 

.13 

.25 

.11 

.16 

.34 

.13 

.25 

.13 

.25 

.11 

.07 

.20 

.23 

.01 

.06 

.20 

.23 

.22 

.23 

.21 

.22 

.17 

.14 

.22 

.26 

.23 

.17 

.36 

5.73 

WIND 

6 

17 

30 

16 

11 

24 

31 

29 

15 

14 

19 

9 

10 

20 

30 

19 

24 

28 

29 

15 

16 

22 

17 

26 

44 

37 

IT 

23 

29 

39 

664 

MAX 

95 

93 

95 

95 

86 

90 

95 

88 

94 

90 

102 

90 

83 

98 

85 

68 

76 

87 

89 

91 

94 

95 

96 

94 

92 

92 

96 

100 

92 

100 

91.4 

MIN 

67 

68 

63 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

75      73      73 

68 

68 

67 

64 

" 

62 

64 

66 

68 

70 

74 

67 

64 

69 

72 

74 

72 

69.0 

»        «         * 
8LUE    GRASS                       03 

DIX    DAM 

EVAP 

.27 

.26 

.25 

.16 

.19 

.18 

.15 

.15 

.22 

.21 

.12    .49 

.24 

.35 

ft 

ft 

.30 

.24 

.28 

.30 

.27 

.27 

.26 

.21 

.30 

.37 

.24 

.28 

.23 

.18 

7.17 

WIND 

30 

*3 

66 

4T 

31 

*1 

46 

29 

31 

30 

22      27 

30 

61 

60 

47 

39 

37 

37 

41 

42 

48 

32 

39 

73 

60 

28 

31 

40 

52 

1242 

MAX 

91 

90 

90 

84 

- 

94 

91 

91 

93 

93      86 

90 

91 

85 

65 

76 

85 

88 

88 
62 

91 

87 

92 

87 

89 

86 

94 

97 

92 

88 

88.4 

MIN 

65 

66 

65 

63 

" 

" 

64 

63 

69 

71 

72      72 

65 

58 

59 

61 

5a 

58 

60 

65 

" 

68 

71 

59 

58 

61 

70 

71 

70 

64.7 

•        «        • 
EASTERN                              0* 

BUCKHORN 

EVAP 

.23 

.11 

.33 

.08 

.23 

.20 

ft 

ft 

.32 

.30 

.09    .20 

.05 

.26 

.21 

. 

.10 

.20 

.20 

.19 

.26 

.24 

.26 

.21 

.10 

.26 

.20 

.22 

.24 

.15 

5.659 

WIND 

24 

27 

61 

32 

15 

29 

22 

13 

2' 

29 

14      16 

12 

21 

23 

15 

2( 

s 

25 

22 

27 

IS 

35 

33 

23 

27 

20 

22 

31 

29 

756 

MAX 

91 

90 

88 

91 

92 

91 

94 

75 

92 

93 

98      92 

91 

82 

89 

69 

7; 

86 

90 

76 

93 

93 

86 

91 

95 

99 

96 

91 

88.8 

MIN 

58 

62 

63 

65 

55 

67 

68 

72 

68 

68 

69      69 

60 

51 

59 

61 

62 

6,1 

59 

59 

64 

2 

66 

69 

62 

61 

62 

67 

69 

71 

63.7 

DEWEV   DAM 

EVAP 

.20 

ft 

• 

.50 

.10 

.14 

ft 

ft 

.36 

.13 

.13    .12 

.11 

.25 

.20 

ft 

.1; 

.15 

.11 

.18 

.15 

.19 

.24 

.04 

.32 

.21 

.14 

„ 

4.666 

WIND 

2 

7 

17 

10 

3 

5 

4 

2 

7 

4 

2        4 

3 

9 

12 

3 

iS 

10 

5 

12 

8 

10 

10 

12 

5 

3 

7 

8 

209 

MAX 

84 

83 

83 

80 

79 

81 

85 

69 

79 

85 

85       79 

71 

62 

63 

62 

62 

72 

8C 

74 

78 

81 

83 

74 

60 

79 

80 

82 

82 

76.9 

MIN 

62 

63 

65 

60 

62 

63 

64 

61 

62 

64 

68 

62 

62 

34 

58 

56 

" 

11 

45 

'? 

32 

53 

64 

64 

52 

31 

49 

62 

62 

65 

56.6 

Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative 

humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3 

*»   0 

■p 

Station 

at  -h 

a  -a 

I    1 

ft"  "°  * 
Q       J 

_  1 

£  2! 

8 

I 

^ 

0   .  • 

ft  ;-° 

■h  y 
a  « 

01   u 

V  -H 

«  a 

+■»   V 

iH    0) 

a  a, 

<f>  CO 

4) 

m 

<D 
9 
> 
< 

1    o 

EASTERN 
1    AM        7 

STANDARD    TIME 
AM        1    PM        7   PM 

ft 

4 

8 

3 

01 

A 

01 

I 

tn 

S 

<m  a 

3 

0 
E- 

i  i  = 
£  8.3 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

20 

0.9 

8.1 

21++ 

1 

11 

79 

81 

51 

53 

6 

5 

2 

1 

0 

0 

14 

_ 

6.5 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

19 

1.5 

8.8 

31++ 

24 

30 

75 

77 

56 

57 

3 

2 

5 

0 

1 

0 

11 

- 

6.3 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

18 

0.8 

7.7 

29 

NW 

2 

83 

85 

58 

60 

e 

1 

2 

1 

1 

0 

13 

66 

6.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DELAYED    DATA 

Temperature 

Precipitation 

<2 

01| 

II 
<2 

a 

! 

< 

■a 

a  C 

|z 

|§ 

-a 

• 

£ 

a 
a 
Q 

j 

a 

O 

a 
Q 

t 

Q 

No.  of  Days 

■a 

e 

•a 

a  c 

|z 

is 

« 
Q 
8 
a 

(5 

a 
"S 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

3 

■S-o 
Q  0 

2  § 

a 
Q 

£ 

i 

£ 

i 

a 

5 
E 

3 

ll 

8  fc 

si 

at 

a  1 

ft        *         * 
MARCH    1965 

WILLIAMSBURG    2 

53.5 

30.0 

41.  8 

-    5.9 

75 

29 

13 

21 

713 

0 

i 

19 

0 

8.11 

3.32 

1.88 

26 

0 

13 

7 

3 

ft          ft          ft 
APRIL    1965 

OEMA 

72.8 

39.1 

56.0 

90 

11 

20 

21 

284 

1 

0 

10 

0 

4.41 

.96 

15 

.0 

0 

9 

3 

0 

ft         ft         ft 
MAY    1965 

WILLIAMSBURG    2 

84.0 

55.7 

69.9 

3.6 

90 

25 

41 

1 

18 

1 

0 

0 

0 

4.54 

.51 

2.34 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

g 

Day  of  Month 

1    |    2    | 

3 

4    | 

s  1 

6 

7 

8        9 

10 

11 

12 

13      14      15 

16 

17 

ie 

19      20      21 

22  |  23  |  24 

25   |  26   ] 

27 

28      29 

30 

31 

MARCH     1965 

WILLIAMSBURG    2 

8,11 

.23 

.55 

.60 

.70 

■  12 

.10 

T 

T 

.02 

.10 

.A3 

.04      T 

.12 

1.09    1.S8 

1.62 

.51 

APRIL    1969 

OEMA 

4.41 

■  14 

•  22 

.90 

.03      .42 

.96 

.61 

,56      ,42 

.32 

.04 

MAY    1965 

WILLIAMSBURG    2 

4.  5» 

.06 

.04 

.02 

2.34 

.19                   .14 

•  44 

.62 

•  49 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
DELAYED   DATA 

Station 

Day  ol  Month 

■ 
i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•       #       # 
MARCH    1965 

WILLIAMSBURG    2 
»         ft         ft 

MAX 

MIN 

69 
32 

70 
33 

60 
48 

66 
48 

53 
25 

37 
26 

35 
28 

36      39 
33      34 

50      43      49 
31       19       19 

50      58      59 
26      20      21 

58      69      60 
21       27      37 

52 
24 

41 
20 

31 
13 

46 
IB 

62 
29 

68 

40 

45 

38 

54 

41 

46 
32 

62 
32 

T5 

41 

63      53 
40      34 

53.5 

30.0 

APRIL    1965 

DEMA 

*         *         * 

MAX 

Mm 

72 
27 

62 
28 

63 
23 

64 
43 

62 
31 

72 

38 

81 
39 

75       74 
38      53 

76      90      83 
43      50      64 

75      6S      67 
46      31       51 

71       77      84 
48       32      43 

75 
28 

71 
37 

80 
20 

69 

30 

48 
34 

84 
30 

61 
45 

86 
56 

70 
48 

62 
43 

68 
39 

74 
34 

72. 8 
39.1 

MAY    1965 

WILLIAMSDURC-    2 

MAX 

Mm 

80 

41 

89 
45 

88 
45 

88 
50 

87 
54 

86 

58 

88 
56 

86 
55 

86 
59 

89 

59 

89 
60 

75 
57 

76 
45 

85 
49 

89 
52 

88 
59 

85 
64 

83 
61 

83 
55 

80 
59 

80 
63 

65 
63 

86 
63 

84 
62 

90 
61 

87 
62 

89 
64 

77 
59 

80 
54 

T2 
44 

75 
49 

84.0 
55.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Station 
and  Depth 

Day  of  month 

« 
1 

1T 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

MAY    1965 

SOMERSET    1    N 

1    INCH 

MAX 

MIN 

72 
53 

75 
59 

77 
60 

76 
61 

78 
65 

81 
65 

81 
66 

80 
65 

84 
66 

78 
68 

76 
68 

78 
66 

81 
62 

83 
64 

81 
76 

76 
67 

78 
66 

77 
66 

79 
76 

80 
76 

81 
79 

83 
79 

62 
74 

84 
81 

85 
62 

84 
72 

83 
71 

82 
67 

67 
56 

77 
63 

80 
66 

79.3 
67.9 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

70 
63 

71 
64 

70 
64 

73 
65 

75 
69 

80 
69 

77 
69 

77 
70 

76 
70 

76 
71 

76 
71 

77 
71 

76 
67 

80 
68 

79 
64 

76 
70 

71 
69 

72 
68 

76 

71 

77 
71 

79 
71 

79 
72 

79 

72 

80 

70 

82 
73 

82 
75 

80 
75 

81 
71 

71 
60 

76 
69 

77 
71 

76.5 
69.1 

SOMERSET  2  N 


SOIL  TYPEi  CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPEi  EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVERi  THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  Reference  Notes  Following  SlalloD  lode; 
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STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

0 

z 

u. 

U 

§ 

ITME  AND 

Z 

o 

9 

§ 

p 

p 

TABLES 

STATION 

| 

p 

COUNTY 

< 

E 

O 

< 

OBSERVER 

a 

G 

3 

z 

3 

1 

1 

s 

it 

ADDISON  D*M  49 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

37  39 

86  34 

38C 

6' 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  *  H 

0063 

CLINTON 

36  45 

89  OS 

100C 

71 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

02 

JEFFERSON 

38  16 

B9  33 

7oe 

6C 

91 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

0251. 

0* 

8OY0 

38  27 

82  36 

71 

ASHLAND  WATER  PLANT 

9ARS0URV1LLE 

0381 

04 

KNOX 

36  32 

99! 

SP 

c 

FELTON  w  patton 

BAADSTOWN  $  J  PREP  SCH 

0397 

0  2 

NELSON 

37  46 

B5  28 

631 

9f 

91 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDwELL  *  E 

0*02 

01 

CARLISLE 

36  92 

88  57 

125 

6F 

u 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0*2: 

02 

ALLEN 

36  34 

B6  08 

59C 

a* 

at 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0*50 

04 

HARLAN 

36  91 

83  20 

1164 

7A 

7* 

: 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  OAH 

0**0 

01 

OHIO 

37  25 

86  92 

*4l 

6F 

69 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

: 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

01 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

305 

5P 

•>c 

RADIO  STATION  WC8L 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

37  3* 

84  IB 

1070 

5P 

:  h 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

03 

MAD  1  SON 

37  34 

84  18 

992 

TA 

MRS.  GAYLE  0.  DALE 

BLAINE  2  ■■ 

0752 

04  LAWRENCE 

38  02 

82  92 

720 

M 

7A 

RAYMOND  I  SON 

BONN1EVILLE  *  N 

0854 

02  MART 

37  26 

730 

50 

5P 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

090*  02i  WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7* 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

09091  02|  WARREN 

36  38 

B6  26 

535 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORDSV1LLE 

09*0  02{  MARION 

37  29 

85  09 

675 

9* 

9A 

DR.  OAvID  D.  ORYE 

BROWNSVILLE 

10*7  02  EDMONSON 

37  12 

86  16 

980 

7A 

MRS.  RUTH  H.  SKAGGS 

BUCKHORN 

1080'  Ok  PERRY 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7* 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDINE  2  NE 

1120  9*1  PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

: 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESV1LLE  2  W 

1137  021  CUMBERLAND 

36  47 

85  24 

602 

7* 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227'  01  MC  LEAN 

37  32 

402 

7» 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHPBELLSVILLE 

1256,  02|  TAYLOR 

37  20 

B3  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYV1LLE 

1294 

02  GRAYSON 

37  29 

86  30 

600 

7* 

G.  v.  COX  SR* 

CARROLLTON  LOCK  1 

1949 

03  CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

*P 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1*06 

02  HARDIN 

37  40 

85  37 

734 

6f> 

6P 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

04]  POWELL 

37  52 

83  36 

712 

7* 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  5SE 

1611 

02j  BULLITT 

37  39 

89  40 

540 

3P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

Ol|  HICKMAN 

36  41 

89  00 

360 

: 

ERL  SENSING 

COS  8 

1663 

01 

CALOWELL 

36  59 

490 

MRS  BENNIE  8.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

84  06 

611 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

"COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

03 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964 

04 

HARLAN 

36  58 

82  39 

1463 

6P 

6P 

C.  C.  WH1TEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

04 

WHITLEY 

36  90 

84  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTMIANA 

1998 

03 

HARRISON 

38  23 

64  18 

684 

TA 

MARSHALL  HILL 

CYNTMUNA  2 

2003 

03 

HARRISON 

38  23 

84  17 

719 

8A 

e* 

KY,  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

03 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

DAVELLA 

205  3  04 

MARTIN 

37  46 

82  32 

770 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEMA 

2139  04 

FLOYD 

37  23 

82  48 

850 

9P 

c 

ISHMAEL  HOPKINS.  JR 

DEWEY  DAM 

1180  04 

FLOYO 

37  43 

62  47 

653 

7A 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OIK  QAM 

2214  03  MERCER 

37  *8 

84  43 

870 

4P 

TA 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  A  ESE 

23581  01  OHIO 

37  33 

431 

TA 

c 

JESSE  L.  HUFF 

DUMHOM 

2366  01  MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

392 

TA 

MRS  DALMAS  GIVENS 

OYER 

2391'  02  BRECKINRIDGE 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2469,  02  METCALFE 

37  00 

863 

TA 

c 

JOHN  E.  MORAN 

EL1IABETHTOWN 

2510  02  HARDIN 

37  41 

85  52 

739 

" 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2529  04  PIKE 

37  18 

82  21 

800 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2948,  01  TODD 

36  47 

87  10 

920 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

38  43 

84  23 

719 

6P 

TA 

FRANK  m.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

03 

BATH 

38  09 

83  33 

662 

6P 

TA 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

858 

TA 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  2 

2909 

03 

FLEMING 

38  23 

83  45 

920 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

03 

MAD  I  SON 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

01 

CRITTENDEN 

37  28 

SB  06 

356 

HID 

6A 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UT1L  PARK 

04 

BELL 

36  47 

83  45 

1003 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  A 

3028 

03 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

7* 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

01 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

690 

TA 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FREE8URN  2    SW 

30*6 

0* 

PIKE 

37  33 

82  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  5.  GO0SL1N 

FRENCHBURG 

3052 

04 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

664 

M 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

31121  02  MONROE 

36  38 

85  48 

759 

TA 

E.  GUY  OECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194  031  SCOTT 

38  12 

688 

8A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203'  03,  HENRY 

38  25 

84  93 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241!  02;  BARREN 

37  DO 

83  59 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

32461  02  BARREN 

37  00 

85  59 

808 

6C 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252  02  HARDIN 

37  36 

89  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

32951  01  TRIGG 

36  94 

88  00 

400 

e* 

■1 

T  V  A 

GRAYSON  1  SE 

3392i  04'  CARTER 

38  19 

82  56 

900 

u 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREEN5BURG 

3430  02  GREEN 

37  IS 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  E 

3433i  02;  GREEN 

37  19 

85  30 

630 

8* 

KENNETH  L.  WILKINSON 

GREENVILLE  2  W 

3491,  01  MUHLENBERG 

37  12 

B7  12 

519 

5P- 

5P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455!  01  MUHLENBERG 

37  05 

87  21 

7*5 

c 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

3652  01  OHIO 

37  32 

M 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709'  04|  PERRY 

37  13 

83  12 

c 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

371*1  04|  PERRY 

37  15 

83  11 

880 

TA 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741|  0"  LEE 

37  33 

7* 

:  h 
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HENDERSON  T  SSW 

3762  01 

HENOERSON 

37  43 

87  38 

430 

6» 

w 

FRANK  STREET 

HERNDON 

379?  01 

CHRISTIAN 

36  44 

87  14 

; 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

01 

FULTON 

36  34 

89  10 

375 

5P 

9P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3837 

03 

JESSAMINE 

37  49 

B4  43 

944 

7A 
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HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

02 

LARUE 

37  32 

718 

: 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

01 

CHRISTIAN 

36  31 

940 

TA 

6A 

NEWELL  F.  SMITH 

4093 

LESLIE 

37  10 

S3  23 

920 

8A 

BA 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

1RVINGT0N 

4165 

02 

BRECKINRIDGE 

37  93 

86  17 

650 

6P 

6P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

*196 

04 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

790 

7* 

7A 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

4255 

0* 

LETCHER 

37  10 

82  36 

1190 

5P 

HOBART  1SON 

KEENE  1  SSW 

4369 

03 

JESSAMINE 

37  97 

64  36 

941 

7A 

HUGH  W.  8UFF1N 

LA  GRANGE  2  NNW 

*595 

03 

OLDHAM 

38  26 

89  23 

BSD 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

*620 

03 

GARRARD 

37  37 

6*  39 
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LEITCHFIELO 

4703 

02 

GRAYSON 

37  29 

66  ie 

6*2 

6P 

8A 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

03 

FAYETTE 

36  02 

84  36 

966 

MIC 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

02 

CASEY 

37  21 

64  35 

767 

: 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

6829 

03 

JESSAMINE 

37  *5 

84  35 

52] 

c 
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LLOYD  GREENUP  DAM 

*S48 

04 

GREENUP 

82  92 

7A 
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LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

03 

HENRY 

38  26 

84  58 

48! 

7A 
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LOGLICK  1  S 

*8b; 

03 

CLARK 

37  91 

84  02 

TT3 

: 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

-B93 

04 

LAUREL 

37  08 

84  08 

1255 

: 

LONDON  WATER  PLANT 

LONDON  FAA  AP 

<.S98 

04 

LAUREL 

37  09 

84  05 

1190 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

*9*6 

04 

LAWRENCE 

38  07 

82  30 

662 

7A 

: 

LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

6**9 

02 

JEFFERSON 

38  1* 

89  46 

462 

MID 

MID 

: 

LOUISVILLE  G.  +  E.  CO* 

LOUISVILLE  WB  AP 

*<35* 

02 

JEFFERSON 
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85  44 
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LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

*999 

JEFFERSON 

38  17 

89  48 
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LOVELACEVILLE 

Oil  BALLARD 

36  38 

88  90 

370 

9P 

SP 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

02,  BARREN 

36  93 

86  02 

738 

: 

WILLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

9067 

01,  HOPKINS 

37  19 

87  29 

9P 

TA 

TAC 

HOMER  WELBORN,  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097|  02 

EDMONSON 

37  11 

86  09 

BOO 

3P 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

9111 

0* 

CLAY 

37  06 

F3  43 

850 

9P 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

11  71 

0* 

FLOYD 

62  43 

660 

TA 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELD 

5  2  30 

01 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

6P 

MAYFIELD  ELEO*  WTR.CO. 

iMAYSVILLE  WATER  PLANT 

92*3 

03 

MASON 

38  3B 

83  45 

556 

7A 

7A 

:  h 

MAYSVILLE  UTILITY  COMM 

MC  KEE 

3291'  04  JACKSON       1  2 

84  00 
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8A 

8A 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

33011  031  PENDLETON       3 

B4  16 
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: 

RICHARD  T.  SYDNOR 

33TO  04  PIKE            1 

82  27 

730 

: 

MRS.  EOITH  J,  SMITH 

MIDDLES&ORO 

5369  04  BELL 

83  43 

1135 

TA 

7A 
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MIDWAY 

5407  03 

WOODFORD 

38  09 
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7A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

03 

NICHOLAS 

8*  09 

810 

: 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5*38 

02 

GRAYSON 

86  03 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

552* 

0* 

WAYNE 

36  90 

84  50 

928 

5P 

7A 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

0* 

ROWAN 

3B  11 

83  26 

750 

: 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

03 

MONTGOMERY 

38  04 

83  96 

910 

5P 

9P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

5648 

0* 

ROCKCASTLE 

37  21 

8*  20 

5P 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

568* 

02 

85  53 

610 

: 

KENNETH  EARL  WALTERS 

569* 

01 

CALLOWAY 

36  36 

88  19 

920 

BA 

JOHN  E.  SCOTT 

NOLlN  RIVER  RESERVOIR 

5634 

EDMONSON 

86  15 

TA 
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OLIVE  HILL  2  WNW 

0* 

CARTER 

3B  19 

83  12 

895 

: 

GEORGE  E.  OUVAL 

OLNEY 

6020 

01 

HOPKINS 

87  47 

533 

MELVIE  PARLEE  NE 1  SI 

ONEIDA 

6028 

0* 

CLAY 

83  39 

741 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

01 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

9P 

VIRGIL  0.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

609o 

01 

DAVIESS 

37  4T 

87  07 

40* 

6A 

: 
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OWENTON  2  S 

6106 

03 

OWEN 

38  32 

8*  30 

820 

.p 

*P 

ALGER  A  REDMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  0* 

88  46 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

01 

MC  CRACKEN 

37  06 

B6  37 

340 

5P 

RADIO  STATION  WPAD 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117  01  MC  CRACKEN      7  37  06 

88  36 

329 

: 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE  1  $ 

M 36  04  JOHNSON         1  37  48 

82  49 

620 

£ 

JAMES  0  HUGHES 

PARADISE  STEAH  PLANT 

6153'  01  MUMLENBURG    1   3  37  16 

B6  59 

402 

TP 

PIKEVILLE 

82  31 

7P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

6380,  01  CALDWELL      !  2  37  07 

87  52 

497 

*P 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

RAVENNA  LOCK  12 

66  79,  04  ESTILL 

37  40 

83  57 
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R I CHMONO 

6603  03  MADISON 

37  ** 

8*  18 

1122 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

68621  01  OHIO 

37  13 

86  34 

*01 

TA 

7A 
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ROUGH  RIVER  DAM 

6988 

02  BRECKINRIDGE 

37  37 

86  30 

TA 

7A 
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RUSSELLVILLE 

01 

LOGAN 

36  52 

86  33 

69! 

TA 

MRS.  HILOA  L.  COX 

SADIEVILLE 

7096 

03 
02 

SCOTT 

38  23 
37  33 

84  33 
83  21 

7*2 

: 
c 

CLEM  FIGHTMASTER 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

03 

WOODFORD 

37  56 

84  49 

*90 

7A 
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SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  43 

83  05 

859 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

713* 

0* 

MAGOFFIN 

B3  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

36  44 

B6  13 

9P 

NOSLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

02 

ALLEN 

36  44 

86  13 

760 

7A 

c 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

SEBREE 

723* 

01 

WEBSTER         3 

37  36 

87  32 

360 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

732* 

03 

SHELBY          S 

38  13 

89  16 

841 

7A 

7A 

j 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

02 

BULLITT 

39  00 

89  43 

430 

HENRY  M  WATERS 

SM1THFIELD  4  S 

7*73 

02 

SHELBY 

3B  20 

83  16 

862 

c 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

750B 

0* 

PULASKI 

37  06 

84  37 

955 

c 

ROY  L  A8BOTT 

SOMERSET  2  N 

7510  04  PULASKI 

37  07 

8*  37 

1030 

6P 

GH 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

76041  03'  WASHINGTON 

85  1* 

738 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

76771  04  MC  CREARr 

36  43 

84  29 

1*20 

c 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

78001  02  METCALFE 

36  53 

85  43 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  SPRINGS 

7924'  02  WASHINGTON 

37  92 

83  09 

6T0 

c 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

7948  03  SPENCER 

38  02 

89  21 

*83 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TILFORO 

80191  04  PERRY 

37  02 

83  04 

BA 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 

TOMAHAWK  1  WSW 

8059  04  MARTIN 

37  32 

82  37 

690 

TA 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

TOMPKINSVILLE 

8060  02,  MONROE 

83  43 

c 

SAMUEL  H.  HAGAN 

TYRONE  LOCK  5 

81791  03  ANDERSON 

36  02 

84  31 
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UNIONTOWN  DAM  49 

oi;  UNION 

67  57 

6' 

c 
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VALLEY  VIEW  LOCK  9 

03|  JESSAMINE 

37  91 

84  26 

971 
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VANSUREN 

8290 

03 

ANDERSON 

37  38 

85  10 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCE6URG 

8259 

04 

LEWIS 

38  39 

83  20 

520 

9P 

it 

RADIO  STATION  WKKS 

WARSAW  MARKLAND  OAM 

8**6 

0  3 

GALLATIN 

38  46 

84  58 

466 

7A 
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WAVNESBURG  7  NE 

8*86 

03 

LINCOLN 

37  25 

84  36 

1215 

5P 

TA 

MRS.  RITA  R1DDER 

WEST  LIBERTY 

8551 

04 

MORGAN 

37  55 

83  19 

790 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  2 

BT09 

WHITLEY 

84  09 

960 

8A 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WlLLIAMSTOWN  3  NW 

03 

38  39 

920 

HAROLD  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

8  7  24 

LEE 

83  90 
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WOLF  CREEK  DAM 

02 

RUSSELL 

36  52 

89  09 

9B9 

8A 

sa: 
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WOODBURY  LOCK  4 

882^. 

02 

BUTLER 

3T  11 

86  38 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Science  Center,  University  of  Kentucky, 
Lexington,  Kentucky    40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative,  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
«nd  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. ,  C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVA PORA TION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents.    Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Supe 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402. 


CORRECTIONS 

TOMAHAWK    1    WSW  STATION   NUMBER    CHANGED   TO    8055. 


USCOMM-WB-Asheville,    N.    C. -8/2/65-800 


i 

I 


1° 

i 


l    '1°       v    Se    • 


« 


I     y    iIJnF     \    ",r,    iVi  ^J. s Ll  s  /ii 

Jb  ^w-^'l^K5/^7  ssKi  MM 

\y\    VJ-n! /!°  \  r-NU!-  r  tiJ\_j    j    °    ;*J 
s:-    k       m<&  UA    Vr>- f   :  r>ST'T\!iJo; 

i<>    s*         i?r  ■   si  -V     sA:M     =    L  \o!  5      \   V   - 


ft!  a  D 


iKllil 


i 

I    ° 
i 


n  J    K  t0/    ii  l  V  *  n  < 

j        /    :»        \  \k\    !     .   ^ — ,  1    s 

=yr^\!oi     f>iw    t     I     ° 


H 

H 


< .Jc- ._ 


/I. 


•r     \f\tca, 

UJ  !    11°  >  ! 


i — H — ^f 

O  mi 


.^* 


Ail 


.1 

i 

i  t !  1 1 1 

i  1  If  Mi    !* 

i    }      Hi      ? 2 


I    I 

I  i 
1  ! 


v- 


•      ♦>  1 1       "I 

•♦Ml!  !| 


H       S.. 


o   e  (Ji 


*  1  •  i  I 


i« 


I     i 

I     s 
1 

I 


s*s 


h- 

4-H-I. 


-•71 

1 


0 


£0819      'III    •ftreqjn 
©3J£-£T-C0       ^u^jq^T   *uo-jetat(]  sq.ueu.noo(T 

BIOUTX-[I    JO    ATSJSATUn 


saivxsaaiiKn 
G!W  S33J  CMV  3SYIS04 


ICEK  VNTOava  I  U30I : ' 
CNJOTfW  TY33CB' 

nwsrw  smvm  ". 
sugd  awoosa  jsavflpl 


31  '^^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE   SERVICES  ADMINISTRATION 

WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


JULY  1965 
Volume  60        No.  7 


ASHEVILLE:   196S 


THt  LIBRARY  OF  THE 

SEP  2  0  1965 

UNlVfRSTV-!M!»|0|$ 


KENTUCKY  -  JULY  1965 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


People  in  parts  of  the  eastern  third  of  Kentucky 
will  remember  July  1965  as  a  month  with  ex- 
cessive rains  and  flash  floods.  Over  the  remainder 
of  the  State,  precipitation  was  near  or  above 
average  in  more  locations  than  in  the  several 
preceding  months,  while  some  areas  continued 
to  have  below  average  rainfall.  It  was  a  mild 
month,  with  temperatures  for  the  month  as  a 
whole  below  average  for  the  second  consecutive 
month  over  much  of  the  State.  Highest  tempera- 
tures of  the  year  to  date  occurred  on  the  24th, 
and  minimum  readings  on  the  30th  set  new 
records  for  that  date  at  a  number  of  locations. 

Thunderstorms  accounted  for  most  of  the  weather 
during  the  month.  There  were  two  lightning 
fatalities  on  the  7th,  one  in  Warren  County  and 
one  in  Laurel  County.  Two  funnel  clouds  not  reach- 
ing the  ground  were  reported  on  the  2d,  one  in 
McCracken  County  and  one  in  Fayette  County. 
A  small  tornado  in  Kenton  County  picked  up 
a  small  shed  and  lifted  it  40  feet  into  the  air 
on  the  9th.  Lightning,  hail,  wind,  and  rain, 
associated  with  thunderstorm  activity  were 
responsible  for  a  variety  of  damage  on  the 
2d,  7th,  9th,  10th,  17th,  23d,  24th,  25th,  and 
other  dates.  One  of  the  heavier  rains  of  the 
month  fell  on  the  9th- 10th  on  a  number  of 
locations  in  the  western  half  of  the  Common- 
wealth. Some  of  the  greater  24-hour  totals 
ranged  from  2  to  more  than  6  inches.  There 
was   some  local  flooding  and  resulting  damage. 

The  heaviest  rain  of  the  month  occurred  in 
thunderstorm  activity  on  the  23d  and  the  24th 
at  a  number  of  locations  in  the  eastern  third 
of  the  State.  The  largest  totals  were  measured 
east  of  a  north- south  line  through  the  counties 
of  Bracken,  Madison,  and  Whitley.  There  was 
no  loss  of  life,  but  damage  resulting  from  the 
heavy  rains  and  flash  floods  was  tentatively 
estimated  in  excess  of  $1  million. 

A  number  of  gages  measured  24-hour  totals 
and/or  storm  totals  ranging  from  1  inch  up  to 
about   8-1/2   inches   or   more.    At  one  or  more 


locations  these  excessive  amounts  were  among 
the  greatest  of  record  for  a  24-hour  period 
for  any  month,  and  for  shorter  periods  ranging 
from  a  12-hour  period  down  to  a  1-hour  period. 
At  Middlesboro,  the  24-hour  total  was  8.44 
inches,  more  than  half  of  this  amount  falling 
in  the  2-hour  period  from  midnight  to  2  a.m. 
on  the  24th.  An  account  of  reports  of  some  of 
the  heavier  damage  follows: 

In  the  Bell  County  area,  the  heavy  rains  caused 
severe  flash  flooding  in  the  Middlesboro  and 
Arjay  sections  of  Bell  County;  also  in  the  com- 
munities of  Ferndale,  Premier  Hollow,  and  Clear 
Creek.  Walls  of  water  were  said  to  rush  down 
the  mountain  valleys.  Small  brooks  only  a  few 
feet  wide  suddenly  became  raging  torrents  several 
hundred  yards  wide.  Although  no  deaths  were 
reported  in  Kentucky,  there  was  loss  of  life, 
together  with  considerable  damage,  in  an  adjacent 
area  in  Tennessee.  Some  of  the  Kentucky  losses 
were:  homes  that  were  flooded  or  washed  away; 
bridges  washed  away;  heavy  erosion  to  roads  and 
gardens;  damage  to  crops. 

In  the  Pike  County  area,  locally  heavy  rain  over 
a  small  area  caused  flash  flooding  on  a  few 
small  streams.  It  was  reported  that  there  was 
considerable  damage  to  bridges,  roads,  and 
some  homes. 

In  the  Lewis  County  area,  it  was  reported  that 
40  percent  of  the  county's  2,069  acres  of  tobacco 
were  destroyed  by  the  heavy  rains  and  flooding. 
There  was  also  considerable  damage  to  land 
and   stream   banks,   and  to  corn  and  hay  crops. 

In  the  Powell  County  area,  it  was  reported  that 
many  bridges  were  washed  out,  and  that  there 
was  considerable  damage  to  corn  and  tobacco 
crops  in  low-lying  areas.  In  the  Fleming  County 
area,  flash  floods  struck  the  southern  portion 
of  the  county.  It  was  reported  that  about  100 
homes  were  damaged,  and  that  flooding  damaged 
about  20,000  acres  of  land,  including  100  acres 
in  tobacco. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky  40506 
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3.64 
5.26 
6.91 
2.61 
3.81 

-   .34 

.79 
1.78 

1.11 

1.38 

3.63 

.61 

.80 

2 
24 
23 

17 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 
6 
6 

10 

3 
3 
4 
3 
3 

1 

2 
1 
0 
0 

shelbyville 

warsaw  markland  dam 
waynesburg  7  ne 
williamstown  3  nw 

85.1 
85.5 
83.4 
83.6 

63.0 
60.4 
63.2 
62.1 

74.1 
73.0 
73.3 
72.9 

-  2.8 

-  3.5 

-  4.1 

99 

97 
92 
98 

25 
25 
24 
25 

52 

49 
51 
52 

30 
31 
30 
30 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.86 
5.14 
4.18 
3.78 

-  1.03 
1.26 

-  .24 

.95 
1.76 
1.62 
1.22 

3 
3 

4 
3 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
5 

8 

7 

2 
5 

3 
2 

0 

1 
1 
1 

DIVISION 

73.7 

•  3.0 

4.60 

.00 

.0 

ft    ft    ft 

EASTERN            0* 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 

CUMBERLAND 

84.8 
88.2 
85.5 
85.1 
84.8 

59.1 
63.5 
62.7 
57,4 
61.0 

72.0 
75.9 
74.1 
71.3 
72.9 

-  5.0 

94 
92 
93 
94 
92 

25 

24 
15 
29 
23 

51 
52 
55 
47 
50 

31. 

30 

31. 

30 

31 

0 
0 
0 

1 

0 

3 

15 

4 

4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.10 
7.41 
5.98 
5.65 
5.24 

3.06 

2.84 
2.50 
1.32 
1.00 
1.23 

23 

23 

24 

5 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 
9 
12 
12 

3 
5 
5 
5 
4 

2 

2 
1 
1 
1 

DEWEY  OAM 

85.0 

62.5 

73.8 

93 

25 

54 

31» 

0 

4 

0 

0 

0 

4,77 

1.05 

23 

.0 

0 

11 

4 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

KENTUCKY 
JULY       1965 

Temperature 

Precipitation 
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GRAYSON    1    SE 

HEIDELBERG    LOCK    1*                 R 

HYDEN 

JACKSON 

LONDON    FAA   AP 

84.0 
86.8 
85.3 
85.9 
83.8 

60.8 
61.9 
63.3 

61.0 
63,0 

72.4 
74.4 
74.3 
73.5 
73.4 
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44 
92 
93 
91 
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25 
25 
27 
24 
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50 
55 
52 

54 

30 
30 
30 

30 
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0 
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0 
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4 
1 
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1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.96 
6.78 
7.62 
7.49 
6.14 

1,64 

1.61 
4.15 
1.44 
4.09 
2.30 

23 
23 

11 

24 
23 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
12 
11 

6 

4 

3 

7 
1 
3 
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1 
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3 

MANCHESTER    *    SE 
MC    KEE 

MIDDLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT    VERNON 

85.1 
84.1 
86.1 
86.3 
87.0 

62.8 
60.1 
62.6 
63.5 
62.6 

74.0 
72.1 
74.4 
74.9 
74.8 

91 
94 
92 
95 
94 

24 
25 
25 
24 
24 

51 
48 
53 

51 

49 

30 

30 

30 

31. 

30 

0 
2 

0 
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0 
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2 
2 
4 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
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6.01 

13.05 
3.63 
4.97 

3.13 
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1.46 
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10 
23 

.0 
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.0 
.0 
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0 
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0 

11 
13 
9 
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7 
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2 
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3 

PIKEVILLE 
SOMERSET    2   N 
STEARNS 

TOMAHAWK    1    WSW 
VANCEBURG 

87. 5M 

85.4 

84.2M 

86.3 

86.1 

65.3 
60.8 
63.2M 
59.2 

58.8 

76. 4M 
73.1 
73. 7M 
72.8 
72.5 

94 
94 
91 
9* 
94 

24 

24 
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25 
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57 
49 
53 

50 
47 
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30 
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30 

0 

1 
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0 

1 
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4 
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5 

0 
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0 
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0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.04 
5.58 
7,43 
6.90 
9.47 

-      .15 
4.91 

1.60 
1.74 
2.52 
1.36 
4.30 

24 
4 
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3 

23 

.0 
,0 
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.0 
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0 

0 
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2 

WAYLAND    2    SE 
WEST   LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

85.3 

85.0 
87.6 

63.  5M 

59.9 

62.1 

74. «M 

72.5 

74.9 
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92 

94 
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51 
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52 
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30 
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0 
0 
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3 

5 

0 
0 
0 

0 
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0 
0 
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4,46 
7,55 
4.14 

-       .76 
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2.70 
1.41 

6 
23 
23 

.0 
,0 
,0 
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0 
0 

14 
10 
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4 
5 
3 

0 
2 

1 

DIVISION 

73.7 

-    2.7 

6,57 

1.81 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE!        102"    ON   THE   25TH    AT   WILLIAMSBURG   2 

LOWEST    TEMPERATURE,         45°    ON    THE    30TH    AT    FALMOUTH    5    WNW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,  13.05  INCHES  AT  MIDDLESBORO 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:  2.51  INCHES  AT  WOODBURY  LOCK  4 
GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,         8.44    INCHES    ON    THE    24TH    AT    MIDDLESBORO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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5.13 

T 

..01 

2.02 

•  67 

.02 

.01 

T 

T 

.01 

•  49 

T 

T 

T 

T 

1.91 

.01 

BEAVER  0AM 

3.92 

.47 

.05 

1.52 

.27 

1.42 

.10 

.09 

T 

BENTON  2 

A.AA 

.02 

,05 

1.54 

.53 

.01 

.15 

.01 

•  63 

.02 

.43 

.02 

.01 

1.02 

CALHOUN  LOCK  2 

*. 27 

.56 

.42 

T 

1.05 

.79 

T 

.12 

1.33 

T 

COBB 

2.T8 

•  99 

.15 

.12 

.71 

.24 

.57 
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3.74 

,08 

.20 

.80 

1.20 

.20 

.10 

1.16 

DUNMOR 

A. 16 

1.T6 

1.16 

.13 

.27 

.04 

.80 

ELKTON  2  S 

A.7A 

T 

1.87 

,62 

.10 

1.21 

.05 

.53 

.36 

FORDS  FERRY  OAM  50 

*. 18 

,03 

,88 

1.20 

.03 

,A7 

1.27 

.16 

.12 

T 

FRANKLIN  1  E 

5.77 

.38 

2.68 

.13 

.21 

.59 

1.28 

.48 

GOLDEN  POND  8  N 

3.61 

•  90 

.64 

.30 

.02 

.58 

.10 

1.07 

GREENVILLE  2  w 

• 

.87 

.37 

.03 

.04 

,50 

.58 

.69 

HARTFORD  6  NW 

3.39 

.DA 

.23 

.09 
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2.07 

.08 

T 
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T 

•  27 

1.21 

1.78 
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5.02 

T 
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.10 

.06 

T 
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3.30 

2.30 

.12 

.70 

T 

T 

T 

.12 

T 

.06 

7 
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*. 99 

2.08 

1.86 

.05 

,06 
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.28 
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1,40 
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2.91 

.74 
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1.41 

.04 

.05 
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6.15 

2.34 
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.29 

.25 

.16 

2.16 
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«.A1 
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.26 
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.96 

.05 

.01 

2.10 

.11 
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T 
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.30 

1.93 
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.35 

.85 

.15 

.15 
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1.11 

.05 
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1.19 

.17 

.18 

.48 

.37 

BURKESVILLE  2  h 
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1.03 

.02 

EDMONTON 
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T 
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l.AO 
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.21 

.35 
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2.04 
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.55 

•  1.85 

.46 

.26 

.57 

IRVINGTON 
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T 

.43 

.35 

.30  2.30 

T 

•  93 

T 
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2.76 

.20 

.01 

.34 

.11 

.70 

.67 

.01 

T 

.18 

T 

■  34 

T 

LIBERTY 

3.37 

.08 

.10 

.83 

.13 

.30 

.99 

.33 

.04 

.36 

•  13 

.06 

LOUISVILLE 

5.26 

.20 

• 

. 

. 

.70 

.26 

.10 

1.83 

.06 

.15 

1.05 

.65 

•  22 

LOUISVILLE  WB  AP          R 

A. 86 

.11 

.02 

.02 

.02 

T 

.32 

.11 

.06 

1.77 

.07 

.61 

.53 

T 

.!' 

•  36 

.06 

■  23  . 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

3,2a 

T 

T 

■  60 

.53 

.36 

.31 

.05 

.19 

.87 

■  53 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

A.A8 

•  28 

.66 

.82 

.75 

,68 

.47 

.19 

■  43 

M1LLERST0WN 

5.13 

1.71 

.03 

1.10 

1.38 

.76 

.13 

MUNFORDVILLE 

5.66 

•  Al 

1.75 

.70 

2.65 

.35 

NDLIN  RIVER  RESERVOIR 

7.21 

.26 

.23 

.82 

3.50 

.22 

.05 

1.13 

.63 

.37 

ROUGH  RtvER  DAM 

5.13 

.45 

1.70 

.95 

.20 

1.80 

.05 

SCOTISVILLE  3  SSW 

3.50 

.96 

.19 

.06 

.63 

.03 

.32 

.21 

.03 

.26 

.67 

.12 

SCOTTSVILLE  2  S" 

2,68 

1.03 

.11 

,03 

.52 

,22 

.05 

.05 

.34 

.07 

.06 

SMEPHERDSVILLE 

A. 62 

.03 

.10 

.65 

.55 

.92 

T 

1.92 

■  62 

.03 

T 

SuMMFR  SHADE 

6.32 

.30 

.08 

.02 

.32 

.65 

2.67 

.02 

.36 

.02 

.10 

•  05 

1.53 

WOLF  CRFEK  DA" 

A. 35 

.A3 

.19 

.02 

T 

1.83 

.35 

.04 

.01 

.21 

.36   .71 

WOODBURY  LOCK  A 

2.51 

1.15 

.22 

T 

.40 

.42 

.10 

T 

.19 

.03 

3LUE  GRASS          03 

BE8FA  COLLEGE 

5.20 

.05 

.27 

.A7 

,68 

.72   .25 

.05 

.66 

.17 

.05 

.94 

.64 

.05 

BEREA 

5.11 

.12 

.07 

.35 

.46 

.50 

1.01 

.OA 

.59 

.21 

.35 

.49 

.37 

.44 

.11 

CARAOLLTON  LOCK  1 

3.30 

1,33 

.06 

T 

.23 

.42 

T 

.11 

.68 

•  45 

.02 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

A.A2 

.20 

T 

•  08 

.AS 

.22       .68 

T 

■  01 

.95 

1.83 

7 

T 

T    '. 

CYNYHIANA 

2.69 

.32 

•  AO 

.06 

.25 

.34 

'  .62 

1 

T 

.03 

.16 

.25 

.14 

.32 

CYNTHIANA  2 

2.89 

.28 

•  A3 

.32 

.03 

.30 

.42 

.10 

.22 

.25 

.18 

.36 

DANVTLLF 

A, 66 

.09 

.07 

.03 

.95 

1  1.55 

.26 

T 

.21 

•  93 

.55 

Oil  OAM 

3.76 

T 

.37 

.74 

.74 

.77 

T 

.15 

T 

.82 

.17 

FALMOUTH  S  WNW 

5.39 

.71 

1.61 

.03 

.15 

1.33 

.Al 

T 

*A7 

.11 

T 

•  55 

T 

FARMERS  1  WNW 

10,00 

.28 

.67 

T 

.36 

.72 

.73 

.22 

T 

3,60 

2.88 

.34 

FLtMINGSBURG 

6.01 

1.60 

.50 

.25 

.A3   .20 

■  04 

.14 

.09 

2.29 

.41 

•  OA 

FLEMING5BURG  I  SSW 

6.53 

.53 

1.10 

.OA 

.30 

.31 

.71   ,52 

T 

.OA 

.01 

.12 

2.57 

.2A 

•  04 

FORD  LOCK  10 

3.57 

.07 

1.11 

T 

T 

.98 

.86 

.08 

T 

T     .02 

.03 

.06 

.26 

.08 

.02 

T 

FRANKFORT  LOCK  A 

3,02 

•  88 

T 

■  3A 

.23 

.17 

.06 

.25 

.30 

.16 

.04 

.57 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.72 

.50 

.21 

.05 

.14 

.32 

.36 

.31 

.20 

.15 

.26 

GFST  LOCK  3 

3.27 

•  66 

.78 

.16 

.26 

T 

.08 

.20 

.92 

.21 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.87 

T 

.66 

.56 

.76 

.A7 

T 

.17 

•  66 

.35 

.02 

KEENE  I  SSW 

2.87 

.52 

■  21 

.51 

•  80 

.17 

•  66 

LA  GRANGE  2  NNW 

3.92 

T 

1.20 
.64 

T 

•  05 

1.70 

1  -32 

.02 

.25 

T 

.37 

.01 

LANCASTFR 

6.26 

•  96 

.91 

1.20 

1.56 

.14 

.85 

LEMNGTON  WB  AIRPORT     R 

3.6A 

1.11 

T 

.06 

•  08 

.19 

.60   .75 

.11 

T 

.19 

.02 

.01 

.28 

.22 

.02 

LITTLE  MICKMAN  LCCK  8 

3,68 

.07 

.03 

.16 

.19 

.79 

.75 

.27 

.18 

.05 

.72 

.45 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.63 

.06 

•  52 

.75 

■  16 

.29 

T 

.16 

.29 

•  45 

.15 

MAY5VILLE  FIRE  STATION 

5.26 

1.21 

.48 

.20 

.12 

.17 

■  41 

.26 

.20 

.01   .11 

.01 

.65 

1.38 

.05 

MIOWAY 

3.39 

.12 

.85 

.05 

.23 

.15 

,08 

1.02 

•  03 

.12 

.07 

.26 

.Al 

MOUNT  STERLING 

6.91 

.78 

T 

.06 

.21 

.91 

.91 

.09 

.27 

.03 

3.63 

.02 

T 

OwENTON  2  S 

2.61 

.57 

.50 

T 

•  OA 

.16 

.02 

.13 

.09 

.03 

.61 

.65 

.01 

RICHMOND 

3.61 

.OA 

.14 

.10 

.60 

■  45 

.80 

.03 

.14 

T 

.09 

.63 

.07 

.40 

.12 

.20 

SALVISA  LOCK  6 

2.93 

T 

.23 

.10 

.04 

.26 

.13 

.25 

.66 

.02 

.26 

T 

.65 

T 

.11 

SHELBYVILLE 

2.86 

.95 

.1A 

.06 

.40 

,26 

.60 

.06 

.39 

T 

SPRINGFIELD 

5.72 

.40 

1.00 

T 

1.36 

.76 

T 

.11 

.50 

1.10 

.49 

T    . 

TAYLORSVILLE 

A. 61 

•  OB 

.27 

1.05 

.12 

.33 

,64 

.06 

.15 

1.77 

.12 

TYRONE  LOCK  5 

3.97 

.02 

•  69 

.03 

.66 

.16 

.15 

,30 

•  85 

•  AS 

.02 

.07 

.33 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

A, 16 

.01 

•  67 

.01 

.20 

T 

.37 

1.07 

.03 

.19 

.03 

.06 

T 

.16 

T 

.A3 

.27 

.67 

VANBUREN 

5.03 

T 

.20 

.40 

T 

.55 

.68 

.2A 

1.58 

.28 

1.10 

wing  Sraiion     Indtj* 


DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Continued 

JULY  1965 

3 

Day  of  Month 

Station 

O 
H 

1  [  2 

1  3 

4  | 

5  1 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  1 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  | 

17  | 

18 

19   20   21 

22  |  23   24 

25  | 

28 

27 

28  ]  29  |  30 

31 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

5.1* 

.OB 

1.76 

.71 

.90 

.07 

.81 

.79 

WAYNESBURG  T  NE 

'. it 

,0» 

.61 

1.62 

.33 

■  16 

•  <2 

.04 

.06 

.11 

T    .11 

.12 

WILLIAMSTOWN  1  NW 

l.TI 

.41 

1.22 

•  09 

.01 

.92 

•  65 

.06 

.48 

.22 

•  56 

T 

EASTERN             04 

ASHLAND 

7.10 

.20 

,20 

.19 

T 

.41 

.09 

.62 

1.30 

•  65 

.01 

.22 

.15 

2.84 

.26 

SARBOURVILLE 

7. At 

.42 

•  16 

.56 

.56 

.70 

.20 

.18 

7 

2.50  1.65 

.06 

T 

.14 

.10 

BAXTER 

5.  98 

,48 

•  79 

.09 

.60 

.29 

,98 

.04 

.60  1,12 

•  49 

■  05 

.85 

.06 

BLAINE  2  « 

5.65 

,41 

•  »5 

1.00 

.21 

.30 

.61 

.94 

.51 

.24 

,69 

.20   .23 

8UCKH0RN 

e.74 

.15 

T 

1.20 

.21 

T 

.09 

.66 

1.56 

.99 

T 

T 

.45 

T 

.90  2.69 

T 

T 

.12 

8UR0INE  2  NE 

*»T4 

.40 

.99 

.21 

•  IB 

•  OB 

2.00 

•  05 

.61   .40 

.07 

.55 

CLAY  CITY  I  WNW 

6.09 

.41 

.41 

T 

.09 

.87 

1.15 

.08 

.08 

T 

T 

.03 

2.60   ,60 

.19 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

A, 10 

.01 

.17 

.09 

.19 

.52 

.26 

.63 

.09 

.07 

.01 

.80   .21 

.11 

.72 

CUMBERLAND 

5.26 

.02 

.56 

.96 

.10 

.58 

1.23 

.39 

•  22 

.02   .01 

.21 

.60   ,66   .11 

•  19 

.02 

T 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PIC 

A, 90 

.07 

.06 

.01 

.70 

.01 

.94   .12 

.13 

2.06   .10 

•  06 

1.04 

.12 

DEWEY  DAM 

4.77 

.12 

.09 

.13 

.10 

.36 

,10 

.24 

•  76 

.15 

1,03   ,66 

.09 

.05 

.23 

ELKHORN  CITY 

A. 11 

.to 

.40 

.JO 

.28 

.28 

•  32 

•  95 

.65 

.92   .22 

.29 

fOURMILE  KY  UTIL  PARK 

10,29 

.12 

.62 

.05 

.67 

•  83 

.34 

.29 

1,10  6.14 

.13 

FREEBURN  2  SW 

6.60 

1.29 

.95 

1.02 

.09 

.11 

.70 

.10 

.21 

.05 

.04 

.02 

.33 

1.60 

.13 

FRENCHBURG 

10. SI 

.68 

1.93 

.15 

.99 

1.43 

.10 

.19 

.10 

.02 

4.80   .68 

.02 

.06 

.63   T 

GRAYSON  1  SE 

A. 96 

.14 

1.10 

.01 

,02 

.80 

.17 

.63 

.32 

.09 

.04 

1.61   T 

.03 

HAZARD  WATER  WORKS 

6.98 

.76 

.98 

.61 

•  66 

•  66 

.15 

.42 

.76   ,17 

.05 

HEIDELBERG  LOCK  1*       R 

6.71 

.12 

T 

.09 

.29 

.55 

.30 

.59 

•  10 

T 

.10 

6.19   .15 

7 

.10 

.08 

HYDEN 

7.62 

.81 

.06 

T 

.69 

.38 

.82 

.27 

.82 

1.64 

•  21 

T 

.40 

T     T 

.66   .66 

T 

.02 

.40 

JACKSON 

7.A9 

,46 

,os 

.48 

.22 

•  47 

.19 

.68 

.10 

.07 

.  14 

.42  4.09 

•  02 

.27 

JEREMIAH 

2,69 

.19 

.12 

.21 

.09 

•  6T 

.96 

.56 

.19 

LLOYD  GREENUP  DAM 

A. SB 

.01 

.10 

1.12 

.17 

.67 

.98 

.0] 

.85 

.01 

.75   ,02 

•  65 

LONDON  FAA  AP 

6.1A 

T 

T 

1.64 

.11 

.22 

1.41 

.01 

.01 

2,90   T 

T 

.16 

.04 

LOUISA  2 

l.U 

1.26 

.7} 

.01 

T 

■  76 

.36 

.20 

.09 

.16 

.04 

.51 

1,02 

T 

.03 

T 

MANCHESTER  4  SE 

10,27 

.4} 

.93 

.41 

.61 

,19 

,86 

.16 

.08 

2.97  9.19 

•  12 

.32 

MARTIN 

6.52 

.84 

.15 

.90 

.62 

.12 

.95 

1.29 

.11 

.12 

.79 

1.20 

.97 

.90 

MC  KEE 

6.01 

.12 

.12 

.62 

.13 

.43 

.28 

.26 

.22 

.13 

.19 

.10 

2.66   .12 

.07 

.09 

.09 

MIODLESBORO 

11,01 

.26 

T 

.49 

.0! 

T 

.79 

.49 

.06         .26 

.96  8.66 

.99 

1.36 

T     .04 

MONTICELLO 

1.61 

.06 

.10 

.07 

1.16 

.93 

.21 

.68 

.93   .03 

.08 

.40 

MOUNT  VERNON 

A. 97 

.07 

.11 

1.11 

.09 

.21 

.60 

T 

T 

.18 

1,66   T 

1.92 

ONEIDA 

12.21 

.21 

1.00 

1.47 

.12 

.80 

1.20 

.69 

.22 

.0? 

2.13  6.10 

.12 

PAINTSVILLE  1  S 

6,11 

.46 

T 

.09 

ill 

.69 

T 

.07 

.1! 

T 

.37 

1.35 

.39   .10 

,70   ,96 

.20 

.70 

.20 

P1KEVILLE 

5,04 

•  16 

.22 

.27 

•  16 

.01 

.96 

■  29 

1.00 

.99 

.43  1.60 

•  09 

.01   .05 

RAVENNA  LOCK  12 

6,11 

.10 

.07 

.10 

.09 

.09 

.65 

.53 

.26 

.19 

.09 

.32 

9.28   .29 

.07 

.30 

SALYERSVILLE  2  SE 

9,16 

.19 

.01 

.21 

.11 

.06 

.21 

1.14 

.27 

.16 

1.90   .16 

.06 

1.24 

SOMERSET  2  N 

5.58 

.01 

.01 

1.74 

.12 

.45 

.96 

.01 

.20 

.32 

.14 

.69 

.73 

.12 

.10 

STEARNS 

7. A! 

.21 

,07 

T 

1.15 

.09 

.60 

2.92  1.49 

.75 

.55 

TILFORD 

4.14 

.01 

.52 

.11 

.41 

.63 

.69 

.21 

.10 

.66   .90   .03 

.02 

.02 

.09 

TOMAHAWK  1  WSW 

6,90 

.15 

1.16 

.08 

.04 

1.10 

.62 

.08 

.12 

.87 

.71 

.10 

.05 

.77   .20 

.02 

.19 

.20 

VANCEBURG 

9,47 

1.15   T 

.98 

.10 

,62 

.11 

•  69 

.67 

.09 

.07 

4.30   .66 

.03 

.02   .04 

WAYLAND  2  SE 

4,46 

.90   .21 

.19 

.75 

.51 

.26 

.90 

.16 

.10 

.10 

.26 

.39 

.12 

.19 

WEST  LIBERTY 

7,51 

.19 

.48 

.01 

T 

.11 

.73 

T 

.49 

.63 

.11 

.02 

.08 

2.70  1.09 

■  01 

.05 

.91 

WILLIAMSBURG  2 

4.14 

.10 

•  06 

.25 

.76 

.06 

.08 

1.61   .97 

•  13 

.01 

.13 

WILLOW  LOCK  11 

7.02 

.10 

T 

.30 

.02 

.21 

.65 

,66 

.09 

.22 

.19 

4,00   ,21 

T 

.26 

.11 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964    -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

I  January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

WESTERN  01 

ARLINGTON  3  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

" 

BARDWELL  *  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

T 

2.0 
4 

11.6 
6 

7.0 
2 

- 

BEAVER  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

- 
6 

6 

- 

- 

BENTON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
3 

8.0 
5 

2 

10 

CADIZ  LOCK  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

6.0 
8 

9.5 

7 

3.0 
2 

- 

- 

- 

- 

CALHOUN  LOCK  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

6.4 
8 

8 

1 

17 

COBB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1 

- 

- 

- 

DUNDEE  »  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

- 
9 

7.5 
8 

3.0 
2 

20 

DUNMOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

8.4 

7 

5.3 

4 

4.4 
2 

18.1 
13 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ELKTON  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

5.5 
5 

4.0 
3 

3.2 

3 

11 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

2.5 
6 

8.1 
8 

5.0 
3 

16.1 
18 

FRANKLIN  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

2.0 

- 

GOLDEN  POND  8  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

3.5 

.2 

1 

- 

GREENVILLE  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

6.5 

7 

6 

- 

- 

HARTFORD  6  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

T 

6.5 

7 

4.5 
8 

.3 

11.8 
16 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.2 

T 

7.0 
6 

9.0 
9 

4.0 

21.2 

15 

HICKMAN  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

.5 

2.6 

16.0 

9.7 
2 

29.0 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.8 

9.3 
5 

8.1 

3 

26.2 

LOVELACEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

4.5 

13.0 

7.0 

24.5 

MAOISONVILLE  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

4.5 
6 

8.0 

1.3 

14.3 

MAYFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
2 

- 

3.5 

- 

MURRAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

3.9 
4 

8.1 
5 

8.1 
5 

20.1 
14 

OLNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

- 

- 

- 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

T 
1 

6.0 
8 

7.0 
8 

1.0 
2 

17.0 
20 

0WENSB0R0  DAM  46 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

8.6 

7 

5.5 

8 

- 

15 

PADUCAM  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

3.4 
5 

9.0 

7 

4.5 
3 

16.9 
15 

PADUCAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

12.5 

4.0 
2 

19.0 

PARADISE  STEAM  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PRINCETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

T 

PRINCETON  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.5 

7 

3.8 
4 

" 

ROCHESTER  LOCK  3 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

.3 

.3 

8 

8 

3 

19 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

^EBREE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
2 

5.5 
6 

9.5 
8 

2.0 
1 

18.0 

17 

UNIONTOWN  DAM  49 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.e 
1 

T 

6 

6.6 

8 

3 

IS 

CENTRAL  02 

ADO  1  SON  DAM  45 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

9 

8 

2.3 

19 

ALBANY  4  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

.6 
5 

.1 

1 

8 

3*e  reference  note*  following  Station  Indvx. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964    -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ANCHORAGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 
1 

11 

5.2 

6 

2.0 
1 

19 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

T 

13.0 

4.8 
6 

6.0 

24.8 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

6.0 
8 

4.0 
6 

3.5 
3 

13.5 
17 

BONNIEVILLE  4  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

9.0 
6 

4.5 
5 

5.0 
1 

19.5 
12 

BOWLING  GREEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

- 

- 

- 

" 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

T 

4.4 
9 

8.0 
6 

2.8 
2 

19.6 

17 

BRADFORDSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

11.5 
8 

5 

- 

- 

BROWNSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

8 

" 

- 

- 

BURKESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

8 

4 

- 

12 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

T 

9.3 

7 

4.7 
5 

4.0 

18.8 
12 

CANEYVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

9.0 
8 

5.0 
8 

3.2 

3 

17.7 
20 

CECILIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

8.0 
6 

4.5 
6 

3.0 

16.0 
12 

CLERMONT  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

5.0 

2 

- 

EDMONTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

7 

5.0 

7 

3.5 
3 

IS 

GAMALIEL  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

S 

6 

2 

13 

GLASGOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 
10 

5 

2 

17 

GLASGOW  WKAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

8.0 

7 

4.0 
5 

3.5 
1 

15.9 
13 

GLENDALE  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

5.0 

- 

GREENSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

T 

9.0 

3.5 
6 

3.0 
2 

- 

GREENSBURG  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.1 

5 

- 

" 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.9 

1.0 

14.0 
8 

5.2 

6 

1.6 

22.3 

14 

LEITCHFIELD 

SNOWFALL   1 
1  IN  ON  60 

1.0 

1 

T 

8.5 
8 

5.5 
8 

2.2 
3 

17.2 
20 

LIBFRTY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.3 

7 

5.0 

7 

2.0 

2 

19.3 
16 

LOUISVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.1 

5.5 

3.3 
6 

3.5 
1 

12.9 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.9 

1 

.2 

11.8 
10 

3.9 
8 

4.6 
1 

21.4 
20 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

T 

8.1 
10 

2.0 

7 

3.4 
1 

13.7 
18 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

8.2 

7 

5.0 
6 

4.0 
1 

17.5 
14 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.5 
5 

4.3 
8 

4.0 
4 

17.8 
17 

MUNFOROVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

9 

8 

2 

19 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

8 

8 

2 

18 

ROUGH  RIVER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

4.0 
8 

.5 

1 

- 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

7.5 
6 

4.0 
6 

3.0 

15.0 

12 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

T 

7.5 
8 

4.0 

7 

5.0 
1 

17.5 
17 

SHEPHERDSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

11.0 
9 

" 

5.5 
3 

" 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.9 

T 

7.0 

7 

3.5 

5 

2.1 
2 

13.1 
14 

WOLF  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

5.8 
6 

" 

" 

WOODBURY  LOCK  4 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

9 

8 

3 

20 

BLUE  GRASS  03 

8EREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.5 
8 

2.5 
5 

T 

13.0 
13 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

a 

eason  oi 

ISO*  -  xy 

DO 

KENTUCKY 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

SERE* 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 
1 

T 

11.0 

8 

4.9 

6 

2.1 

1 

18.8 
16 

CARROLLTON  LOCK  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 
1 

10 

8 

2 

21 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.7 

1 

.9 
2 

9.3 
10 

5.9 

8 

6.2 

2 

T 

24.0 

23 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.1 
1 

.3 

15.3 
11 

8.3 

5.1 
2 

30.3 

CYNTHIANA  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

7.5 
11 

9 

5.0 
4 

25 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

1 

.4 
1 

11.7 
9 

3.3 
9 

4.0 
2 

20.4 
22 

OIX  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

9.5 

- 

- 

- 

FALMOUTH  5  WNW 

SNOWFALL 
J  IN  ON  GD 

1.5 
1 

T 

6.5 
9 

5.0 

7 

2.5 
2 

15.5 
19 

FARMERS  1  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 
1 

T 

13.2 
10 

2.0 
6 

4.0 
2 

21.5 
19 

FLEMINGSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 
1 

T 

9 

6 

4.7 
3 

19 

FLEMINGSBURG  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

T 

- 

- 

" 

- 

FORD  LOCK  10 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

9 

8 

.5 

17 

FRANKFORT  LOCK  4 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

8.3 
9 

3.0 
8 

3.0 

1 

14.8 

18 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

9.5 

5.0 
5 

4.0 
3 

19.0 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

1.6 
11 

T 

I 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.5 

10 

6 

- 

16 

KEENE  1  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

7.0 
8 

2.0 
2 

3.0 
2 

12.0 
12 

LA  GRANGE  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

- 

- 

- 

- 

LANCASTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

" 

- 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

.7 

9.9 

10 

1.8 
S 

2.8 
1 

15.9 
19 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

1 

- 

3.0 

1 

- 

LOCKPORT  LOCK  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

8 

- 

3 

- 

MAYSVILLE  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

1.4 
1 

" 

1.8 

2 

1.0 
1 

- 

MIDWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

8.0 
10 

4.5 

7 

3.0 

16.0 
17 

MOUNT  STERLING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

- 

13 

- 

- 

OWENTON  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

- 

- 

6.3 
5 

2.0 
1 

- 

RICHMOND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 
1 

9.5 
9 

6.5 
9 

3.6 
2 

20.6 
22 

SALVISA  LOCK  6 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

1 

11 

8 

2 

23 

SHELBYVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

7.6 
12 

3.0 
8 

2.4 
2 

13.5 
23 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

7.8 

8 

1.0 

7 

2.5 
2 

12.0 
17 

TAYLORSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

T 

10.5 
11 

4.0 

7 

4.5 
3 

20.0 
22 

TYRONE  LOCK  5 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

12 

8 

2 

22 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 
1 

T 

9.0 
9 

3.0 
6 

1.1 
1 

13.7 
17 

VANBUREN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

" 

T 

" 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

" 

8 

9 

2.3 
2 

- 

WAYNESBURG  7  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

T 

11.5 
12 

5.0 

7 

T 

18.0 
19 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 
2 

5.5 
9 

5.0 
9 

3.5 

3 

15.0 
24 

EASTERN  04 

ASHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.9 

1 

.5 
1 

8 

1 

5.1 

3 

1 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964    -   1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

BARBOURVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

; 

T 

- 

2 

2.0 
1 

- 

BAXTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

2.5 
6 

6 

7 

19 

BLAINE  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 

2.0 

3.0 

- 

BUCKHORN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.4 
1 

7.0 

7 

3.5 

7 

1.3 

1 

12.2 

16 

BURDINE  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

10.0 

10.0 
6 

4.0 
1 

24.0 

CLAY  CITY  1  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

1 

" 

" 

2 

- 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

5.0 

7 

3.5 
6 

1.0 

1 

9.5 

14 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 
1 

.5 

10.5 
6 

10.0 

7 

10.5 
4 

T 

35.0 
18 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

- 

5 

" 

- 

DELPHIA  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DEMA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

- 

4.2 

3 

3.0 
2 

- 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

2 

9.0 

7 

6.0 
6 

6.0 
2 

24.0 
19 

ELKHORN  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

1 

8.0 

7 

6.0 
6 

3.0 
2 

18.0 
17 

FOURMILE  KY  UT 1 L  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

6 

1 

- 

FREEBURN  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

9.0 
5 

7.5 

8 

3.0 

1 

20.5 

15 

FRENCHBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

1 

7.0 

3.0 

" 

: 

GRAYSON  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

10.8 

4.0 

7 

5.8 
2 

21.6 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.1 

9.1 

7 

5.0 
4 

3.5 
1 

18.7 
12 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

9.5 
9 

3.0 

" 

- 

HYDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

10.5 
9 

3.2 
6 

3.0 
1 

17.2 
17 

JACKSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 
1 

10.7 
10 

6.7 
9 

3.8 
2 

21.9 

22 

JEREMIAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

8.0 

7.6 

3.3 

19.9 

LLOYD  GREENUP  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

1 

5.0 

7 

2.5 

7 

2.5 

3 

19 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

T 

8.0 
9 

6.3 
9 

4.3 
1 

19.6 

20 

LOUISA  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

T 

6.4 

7 

1.0 

6.2 

14.6 

MANCHESTER  4  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

7.2 
6 

10.0 

7 

3.5 

2 

21.2 

16 

MARTIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

1 

11.5 
8 

7.0 

7 

4.7 
4 

24.2 

20 

MC  KEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

2 

7.5 
9 

6.0 
9 

2.0 
2 

16.0 
23 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

4 

2 

: 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

- 

6.0 

6.5 
3 

4.0 
2 

" 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

9.4 

6.3 

2.5 

18.7 

ONEIDA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

1 

7 

" 

2 

: 

PAINTSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

" 

12.0 
9 

2.2 
6 

7.0 
5 

21 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.6 
1 

T 

7.0 
6 

8.2 

5 

3.0 

1 

19.8 

13 

RAVENNA  LOCK  12 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

5.8 
6 

1.0 
6 

2.0 
3 

8.8 

15 

SALYERSVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

" 

3 

2 

~ 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

9.0 

- 

" 

: 

STEARNS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

~ 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1964   -    1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

TILFORD 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOMAHAWK    1    WSW 

SNOWFALL 
1     IN   ON    GO 

2.0 

T 
1 

11.4 

7 

5.2 

7 

a.o 
4 

26.6 

VANCEBURG 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

1.0 

.5 

5.0 
2 

5.5 

2.3 

2 

14.3 

WEST    LIBERTY 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

.9 
1 

5.3 

7 

1.0 

2 

14 

WILLIAMSBURG    2 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

T 

" 

- 

- 

" 

" 

WILLOW    LOCH    13 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

.5 

1 

1 

7.5 

3.5 

7 

3.0 

2 

14.5 
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Di 

\IL 

Y 

TE 

:mi 

3E] 

^A 

TU 

RE 

:s 

KENTUCKY 
JULY  1965 

Station 

Day  of  Month 

ffi 

a 

iq 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
< 

«   *   « 
WESTERN             01 

BARDWELL  *  E 

MAX 

Mm 

85 
65 

95 
64 

85 
67 

85 
67 

87 
68 

90 
63 

88 
69 

90 
62 

86 
72 

87 

68 

84 
64 

65 
58 

90 
58 

90 
69 

86 

72 

88 
60 

94 
65 

89 

68 

81 
69 

85 

70 

91 

68 

94 
65 

97 

70 

99 
71 

90 
73 

88 

71 

88 
64 

88 
68 

83 

62 

81 
52 

84 
52 

86.2 
65.6 

BEAVER  DAM 

MAX 

Mm 

85 
61 

90 
61 

83 
65 

88 
67 

87 
69 

90 
62 

87 
65 

69 
60 

88 
68 

86 
69 

65 
66 

86 
57 

90 
61 

89 
68 

85 
68 

87 
59 

85 

63 

87 

64 

86 
67 

88 

61 

85 

65 

91 
63 

93 
73 

97 
74 

96 

71 

88 
69 

88 
63 

90 
66 

66 
60 

62 
48 

85 
51 

87.8 
64,0 

BENTON  2 

MAX 

Mm 

86 
63 

93 
62 

91 
67 

86 
67 

87 
67 

90 
62 

91 
62 

86 
70 

87 

70 

64 
65 

86 

56 

80 
58 

87 
67 

86 
68 

88 
58 

94 
63 

90 
65 

86 
66 

83 
68 

90 
64 

94 
64 

95 

70 

98 
73 

96 
72 

88 

69 

88 
63 

89 
65 

86 
60 

81 
51 

85 
51 

86.5 
64.2 

FORDS  FERRY  0AM  50 

MAX 

Mm 

84 
66 

91 
70 

84 

0  6 

86 
67 

68 
69 

69 

68 

88 
65 

91 
64 

87 
68 

86 
70 

63 
65 

84 
62 

90 
6* 

90 
71 

85 
66 

88 
64 

94 
68 

85 
69 

64 

66 

88 
69 

89 

70 

94 

70 

96 
77 

100 
75 

69 

74 

89 
70 

88 
67 

89 

68 

82 

61 

82 
57 

85 
55 

68.0 
67.3 

QOLDEN  POND  8  N 

MAX 

Mm 

88 
65 

87 

62 

92 
62 

65 
67 

87 

63 

88 
72 

62 

90 
62 

86 
70 

84 
66 

84 
58 

66 
61 

90 
68 

88 
69 

85 

59 

94 
63 

95 
66 

86 
61 

86 
65 

90 
66 

94 
70 

95 
74 

99 
75 

90 
70 

69 
65 

89 

68 

89 
64 

84 
52 

82 
52 

66,7 
64,7 

GREENVILLE  2  H 

MAX 

Mm 

g« 

6* 

88 
64 

84 
65 

85 
67 

87 
66 

86 
64 

67 
69 

89 
62 

67 
70 

85 
70 

82 

68 

84 
60 

69 
62 

67 
70 

88 
70 

87 
59 

88 
64 

85 
66 

85 

68 

86 

64 

84 

67 

90 
65 

94 
74 

86.6 
66.1 

HENDERSON  7  ssw 

MAX 

Mm 

84 
62 

88 
66 

85 

66 

38 
66 

68 

67 

86 

64 

88 
65 

86 
61 

83 
67 

87 

68 

83 
64 

84 
59 

89 
60 

90 
69 

86 
66 

86 
58 

84 
65 

85 
67 

85 
67 

87 
68 

85 

68 

93 

66 

96 
76 

100 
75 

90 
69 

88 

67 

88 

64 

91 
64 

82 

61 

81 

51 

85 
55 

87.3 
64,9 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

87 
67 

95 

67 

90 
67 

87 
64 

87 
67 

90 
66 

90 
72 

92 
65 

86 
72 

88 
70 

66 
67 

85 
60 

90 
61 

90 
67 

65 
71 

68 
62 

95 
69 

94 
72 

66 
66 

87 
70 

90 
69 

95 

65 

97 

70 

99 
76 

98 
75 

88 

71 

89 
65 

88 
68 

85 

63 

81 
54 

86 
52 

69.5 
66,8 

HOPKINSVILLE 

MAX 

Mm 

90 
65 

87 
63 

91 

66 

85 
67 

88 
67 

88 
65 

89 
69 

89 
64 

91 
69 

66 
70 

88 
68 

86 
61 

87 
65 

88 
67 

90 
70 

87 
63 

89 

64 

91 

66 

90 
68 

87 
67 

88 
68 

69 
68 

93 

70 

95 
74 

101 
74 

87 
70 

90 
68 

92 
69 

91 
63 

88 
56 

83 
54 

89.2 
66.4 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

85 
65 

93 
65 

84 

67 

85 
68 

86 
68 

99 

65 

69 
70 

91 
63 

80 
72 

86 
69 

85 
66 

86 

60 

90 
61 

88 

70 

87 
71 

90 
61 

95 
65 

90 
68 

82 

69 

85 
70 

91 

67 

94 
66 

93 
71 

99 
72 

90 
76 

90 
72 

96 
64 

90 
68 

85 

60 

83 
53 

84 
53 

88.8 
66,3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

85 
62 

90 
65 

85 

65 

85 
68 

87 
68 

88 
64 

87 
66 

90 
62 

68 
67 

87 

70 

85 
66 

85 

58 

89 
61 

86 

70 

86 
69 

87 
59 

88 
67 

87 
68 

86 
72 

87 
67 

86 
67 

93 
65 

96 
75 

100 
77 

97 

78 

69 
69 

90 
64 

90 
65 

84 
60 

82 
49 

85 
52 

88.1 
65.6 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

87 
66 

94 
66 

8T 
67 

83 
66 

86 
67 

86 

64 

88 
71 

90 
65 

85 
72 

88 
70 

88 
67 

87 
61 

89 
63 

87 
71 

87 
70 

88 
62 

93 

67 

90 

69 

84 
69 

85 
71 

90 
65 

91 
67 

94 
71 

97 
75 

93 
69 

67 
70 

89 
66 

88 
69 

84 
62 

80 
55 

80 
55 

87.9 
66,7 

MURRAY 

MAX 

Mm 

85 
66 

87 
65 

92 

67 

82 
66 

85 
67 

88 
66 

88 
72 

87 
66 

88 
70 

82 
70 

85 
68 

83 
61 

65 
64 

87 
70 

87 
70 

84 
63 

85 

66 

90 
70 

87 
69 

85 

70 

82 
65 

89 
69 

91 

71 

93 

76 

96 
75 

67 
72 

85 
67 

86 
66 

87 
65 

83 

56 

79 
56 

66,5 
67.3 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

Mm 

85 
63 

86 
64 

85 
66 

66 
67 

87 
68 

88 
63 

87 
71 

89 
61 

87 
70 

87 
69 

65 
65 

88 
63 

69 
63 

90 
69 

86 
67 

87 
59 

84 
66 

87 

64 

87 
68 

90 
68 

88 

70 

91 
65 

95 
73 

96 
73 

92 
69 

91 
69 

88 
65 

90 
64 

64 
61 

86 
52 

85 
54 

88.1 
65.5 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

83 
66 

91 

70 

85 

68 

85 
69 

87 
69 

89 
67 

88 
70 

89 
64 

85 
72 

87 

70 

63 
67 

84 
61 

90 
62 

92 
72 

85 
68 

89 
63 

95 
69 

67 
71 

81 
70 

84 
71 

90 
69 

95 

68 

94 

74 

99 
76 

89 

74 

69 
70 

87 
67 

90 
69 

83 

63 

61 
54 

84 
54 

67.7 
67.6 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

86 
66 

91 
68 

85 
67 

87 
69 

87 
66 

89 

66 

89 
69 

90 
61 

89 
73 

87 
69 

85 
66 

85 
59 

89 
60 

89 
71 

87 
70 

87 
60 

93 

68 

93 

68 

85 

69 

82 

72 

67 
67 

93 

67 

95 
72 

97 
75 

97 

77 

88 

71 

88 
64 

89 
65 

90 
64 

87 
53 

85 
52 

68.7 
66.6 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

86 
64 

92 

65 

89 
60 

85 
69 

91 
69 

88 
64 

86 
71 

89 
62 

89 

65 

70 

83 

66 

85 
60 

89 
62 

89 
69 

86 
65 

87 
60 

92 

66 

93 
62 

86 

68 

88 
68 

89 
66 

93 

67 

95 

74 

99 
76 

100 
76 

88 

70 

89 
66 

90 
67 

89 
61 

61 
53 

84 
54 

68.9 
65,7 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

88 
60 

84 
60 

88 
64 

85 

66 

86 
67 

88 
62 

86 
66 

88 
62 

89 
65 

85 
68 

87 
65 

79 
56 

85 
59 

88 
65 

87 
68 

85 
58 

89 
64 

85 
59 

87 
65 

86 

60 

88 
63 

86 
62 

90 
67 

95 
72 

97 
74 

86 

67 

89 
63 

88 
65 

90 
66 

83 
49 

82 

50 

87.1 
63.1 

ROSSELLVILLE 

»    •    • 

MAX 

Mm 

89 
63 

86 
64 

88 
65 

85 
65 

66 
68 

88 
66 

89 
63 

90 
67 

83 
69 

85 
62 

85 
62 

85 

60 

86 
62 

88 

64 

89 
69 

85 
61 

87 
62 

88 
63 

89 
61 

67 
62 

87 
63 

91 
65 

94 

74 

99 

74 

84 

70 

89 
66 

90 
66 

90 
62 

86 
SI 

82 
50 

87.7 
64.0 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

82 
59 

82 
56 

83 
68 

86 
63 

84 
66 

87 

63 

83 

65 

86 
64 

85 

68 

85 

70 

S3 
62 

85 
57 

90 
59 

88 
68 

86 

63 

85 
58 

82 
63 

84 
61 

85 
62 

85 

60 

86 
59 

90 
62 

92 

73 

97 
73 

95 

70 

87 
65 

87 
62 

86 
67 

87 
56 

79 
51 

79 
54 

85.8 
62,8 

BARDSTOWN  5  J  PREP  iO- 

MAX 

Mm 

82 

61 

81 

58 

81 
68 

87 
69 

86 
68 

8b 
68 

86 
65 

67 
63 

87 
67 

83 

69 

89 
69 

85 

57 

90 
61 

89 
68 

85 
69 

85 

61 

85 
62 

85 

62 

86 
65 

85 
61 

88 
59 

92 
62 

95 
79 

99 
73 

97 
69 

69 
69 

69 
68 

88 
64 

80 
59 

60 
50 

82 
54 

86.8 
64.4 

BARREN  RIVER  RESERvOIf 

MAX 

Mm 

66 
62 

84 
61 

86 
67 

63 
68 

87 
67 

85 
63 

69 
71 

85 
67 

88 
71 

66 
70 

85 
66 

83 

60 

85 

64 

88 
68 

89 
68 

84 

62 

85 
61 

87 

65 

88 
66 

93 
62 

87 
67 

88 
64 

92 
68 

93 
75 

98 
75 

85 
72 

88 
68 

86 
66 

69 
63 

83 
53 

79 
52 

87.0 
65,6 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

84 
61 

89 

55 

82 

65 

85 
65 

85 
66 

66 

64 

62 
62 

86 
64 

85 
65 

84 
68 

86 
65 

87 

58 

88 

60 

86 
64 

84 
64 

86 
62 

82 
59 

86 
61 

85 

59 

85 

62 

86 
59 

91 
58 

94 
69 

97 
71 

84 

86 

87 
62 

68 
64 

64 
60 

80 

47 

84 
49 

85.9 
61,7 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

85 
65 

69 
62 

85 
68 

87 
70 

88 
66 

90 
65 

87 
71 

90 
67 

85 

71 

86 

71 

85 
65 

85 
63 

91 
66 

86 
66 

86 

68 

88 

66 

85 
64 

89 
65 

86 
67 

86 
64 

86 

66 

92 
66 

94 
73 

99 
77 

86 
73 

90 
72 

89 
69 

92 
70 

82 
61 

80 
53 

83 
53 

87,5 
66.7 

BRADFOKDSVILLE 

MAX 

Mm 

85 
57 

82 

53 

87 
62 

84 
66 

86 
63 

85 

56 

88 

67 

81 
63 

86 
63 

86 
68 

80 
65 

83 
56 

85 
61 

66 
66 

85 
70 

84 
56 

85 
53 

84 
63 

66 
62 

88 
53 

85 
55 

87 
58 

90 
68 

93 
71 

97 
70 

83 

70 

86 
64 

88 
64 

69 
59 

61 
47 

80 
50 

85,8 
61,3 

CAMPBELLSV1LLE 

MAX 

Mm 

85 
60 

87 
57 

84 

67 

86 
67 

86 
68 

87 
61 

87 

65 

87 
66 

87 

67 

82 
68 

84 
66 

86 

60 

89 
64 

88 
69 

85 

69 

85 
59 

64 
63 

87 

63 

67 
64 

87 
56 

88 
59 

90 
61 

91 
72 

97 
73 

96 
70 

88 

70 

90 
67 

89 
65 

85 

60 

61 

49 

84 
53 

87.1 
63.9 

CECILIA 

MAX 

Mm 

82 

60 

89 

57 

80 
66 

87 
67 

85 
67 

86 
62 

85 
65 

87 
63 

86 
67 

84 
67 

82 
65 

84 
59 

68 
61 

89 
67 

83 
67 

85 
61 

81 
60 

85 
62 

85 
68 

65 
60 

85 

60 

92 
60 

94 

70 

98 
70 

92 
69 

87 
68 

87 

64 

68 
65 

80 
59 

79 
51 

84 
56 

86.0 
63.3 

CLERMONT  1  5SE 

MAX 

Mm 

82 
57 

87 
54 

82 

66 

86 
65 

87 
66 

87 
61 

85 
64 

85 
62 

87 
65 

85 
68 

85 
62 

86 
53 

88 
56 

86 
67 

85 
66 

85 
61 

83 
56 

86 

60 

86 
62 

87 
56 

86 

58 

90 
57 

90 

98 
72 

98 

68 

89 

64 

89 
65 

89 
59 

81 
55 

80 
46 

80 
52 

86.5 
61.0 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

81 
62 

87 
59 

81 

66 

85 
69 

83 
68 

87 
61 

82 

70 

86 
67 

87 
71 

83 
67 

82 
67 

83 
61 

67 
65 

87 
68 

83 
66 

85 
60 

85 
61 

84 
65 

83 
64 

63 
61 

84 
63 

87 
63 

90 

72 

95 
73 

92 

74 

87 
71 

88 
69 

87 
68 

80 
63 

79 
53 

83 
53 

85.0 
65.2 

GREENSBURG 

MAX 

Mm 

88 
61 

85 
59 

90 

6  3 

83 
66 

88 
66 

86 
o2 

90 
63 

62 
67 

88 
66 

87 
66 

84 
68 

85 
59 

88 
64 

91 
66 

90 

70 

86 
60 

88 
61 

87 
64 

89 
64 

89 
63 

89 
59 

89 
61 

93 
64 

94 
75 

99 
72 

85 
70 

86 

69 

90 
67 

90 
63 

84 
51 

82 
53 

68.0 
64.1 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

83 
60 

88 
60 

80 
68 

87 
67 

86 
67 

89 

63 

85 
65 

88 
63 

87 

68 

86 
66 

63 
64 

85 
56 

91 
60 

90 
69 

85 
67 

84 
59 

61 
65 

86 
64 

86 
64 

85 
61 

87 
63 

90 
63 

94 

77 

96 
74 

96 
71 

89 
66 

87 
62 

86 
63 

62 

57 

81 
52 

81 

54 

66,7 
63,6 

LEITCHFIELO 

MAX 

Mm 

86 
67 

89 

63 

78 

67 

85 
67 

85 
69 

67 
65 

83 
65 

85 
65 

83 
66 

83 
70 

81 
66 

83 
61 

87 
64 

85 

70 

83 
70 

84 
63 

80 
66 

65 

66 

85 
66 

85 
64 

B3 

65 

88 
67 

93 

75 

98 

76 

89 

72 

86 

70 

87 
66 

86 
66 

62 
60 

80 
55 

63 
57 

85.1 
66.2 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

84 
64 

80 
65 

83 
72 

86 
66 

88 
70 

92 

70 

87 
67 

89 
69 

88 
71 

86 
72 

86 
68 

88 
65 

93 

67 

91 

69 

87 
'0 

87 
66 

62 
69 

66 
66 

87 
70 

85 
66 

86 
68 

93 
70 

97 
79 

101 
72 

90 
72 

91 
70 

90 
70 

89 
72 

82 

65 

64 
64 

60 
60 

87,7 
68.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

82 
61 

85 
60 

83 

71 

87 
67 

87 
69 

6« 
66 

86 
67 

87 
66 

87 
69 

86 
71 

84 
65 

86 
58 

91 
63 

86 

70 

84 
67 

87 
64 

83 
68 

65 
65 

86 
68 

84 
64 

86 
64 

90 
67 

94 
76 

97 
75 

88 
74 

89 
70 

87 
66 

86 
67 

80 
62 

80 
55 

80 
58 

86.3 
66.3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

88 
59 

88 
55 

81 

65 

85 
65 

84 
66 

86 
5  8 

64 
64 

86 
59 

85 
65 

84 
61 

84 
64 

83 
54 

87 
60 

86 
64 

85 
63 

84 
59 

85 
59 

66 
61 

84 
61 

84 
55 

86 
58 

89 
58 

91 
69 

94 
79 

94 
79 

86 
66 

87 
67 

87 
61 

86 

66 

78 
48 

80 
47 

85.7 
61.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY  1965 


Station 

Day  oi  Month 

© 
01 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

NCLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

86 
60 

83 
58 

fl9 
65 

81 
64 

86 
62 

86 
61 

89 
68 

85 
62 

88 

69 

85 
68 

86 
65 

82 
57 

85 
61 

68 
62 

83 
67 

85 
60 

67 
61 

85 

60 

88 
60 

86 
61 

85 

63 

66 
62 

91 
69 

94 
72 

98 

70 

85 

69 

86 
65 

88 
63 

89 
66 

62 

50 

80 
56 

86.4 
63.2 

ROUGH  RIVER  OAM 

MAX 

Mm 

88 
60 

85 
62 

89 
66 

81 
67 

87 
69 

87 
61 

88 
69 

87 
68 

89 
68 

83 
67 

87 
65 

85 
55 

87 
60 

90 
70 

90 
68 

85 
59 

67 
59 

82 
65 

88 
65 

88 
62 

88 
66 

87 
63 

90 
69 

95 
74 

99 

70 

89 
68 

90 
64 

89 
64 

89 
59 

63 

49 

82 
52 

87.5 
64.0 

5C0TT5VILLE  3  5SW 

MAX 

Mm 

81 
65 

88 
64 

80 
65 

86 
70 

84 
66 

88 
65 

87 
69 

88 
66 

85 
70 

83 
69 

82 
66 

86 
63 

89 
65 

65 
69 

84 
65 

86 
63 

87 
63 

86 
63 

65 
65 

85 
64 

65 
64 

89 
67 

91 
70 

96 

75 

90 
73 

86 
72 

88 

69 

88 
66 

82 

62 

78 
54 

84 
56 

85.9 
66,0 

SUMMER  SHADE 

MAX 

Mm 

82 
62 

90 
58 

80 
66 

86 
68 

84 
67 

38 
60 

83 
67 

88 
67 

87 

70 

81 
65 

83 
65 

85 
63 

89 
65 

85 
66 

84 

68 

85 
67 

86 
39 

87 
64 

85 
63 

85 
59 

86 
60 

90 
62 

90 
68 

96 
71 

87 
73 

88 

71 

96 
67 

88 
66 

82 

64 

78 
33 

84 
51 

86.1 
64.4 

WOLF  CREEK  OAM 
•    *    • 

MAX 

Mm 

85 
60 

84 
56 

88 
67 

83 
67 

88 
66 

85 
63 

89 
64 

84 
63 

89 
62 

89 
64 

80 
66 

85 
58 

86 
61 

90 
64 

88 
66 

65 
57 

85 

58 

88 
61 

87 
61 

87 
53 

87 
55 

87 
60 

92 

66 

91 
69 

97 
71 

84 
70 

85 
67 

86 
64 

89 
63 

64 
49 

80 

50 

86,7 
62,0 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

82 
61 

86 
59 

84 

63 

85 
66 

84 
69 

87 
63 

87 
72 

86 
66 

88 
68 

81 
68 

82 
66 

85 
60 

89 
66 

67 
69 

86 

68 

86 
58 

84 
65 

84 
63 

85 
64 

85 

58 

87 
61 

91 
67 

89 
68 

95 
76 

94 
69 

67 
71 

87 
64 

81 
61 

79 
33 

83 
59 

65,9 
64,9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

80 
60 

76 
55 

82 

69 

83 
62 

85 
68 

85 
63 

85 
66 

84 
65 

85 
67 

82 

70 

82 

65 

82 
56 

88 
57 

68 
68 

88 
67 

85 
59 

85 
63 

84 
65 

83 
64 

83 
61 

63 
33 

89 
61 

94 

71 

97 
74 

97 
71 

85 

63 

85 
63 

86 
58 

77 
52 

78 
55 

84.9 
63.1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
58 

71 
55 

86 

68 

85 
59 

86 
67 

85 
62 

78 
64 

86 
65 

85 
67 

80 
67 

82 
60 

83 
60 

89 
59 

91 
68 

86 

66 

86 
57 

80 
63 

83 
65 

84 
59 

80 
59 

83 
55 

89 
63 

9* 
76 

99 

71 

84 
69 

86 
62 

82 
64 

76 
57 

78 
52 

76 
55 

83.6 
62.5 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

80 
55 

82 

50 

80 
68 

83 
63 

85 

67 

85 

59 

89 

66 

82 
62 

88 
62 

89 
67 

85 
64 

83 
52 

86 
55 

91 
61 

90 
60 

88 
60 

87 
58 

88 
61 

88 
60 

87 
58 

84 
52 

87 
51 

93 

67 

94 
70 

98 

70 

90 
62 

89 
58 

68 

60 

81 
48 

80 
49 

86,7 
39.6 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

84 
59 

82 

57 

86 
64 

84 
65 

85 
68 

84 
61 

88 
65 

80 
65 

84 
65 

88 
68 

77 
65 

82 
59 

85 
61 

88 
66 

86 
70 

85 
60 

85 

62 

84 
61 

85 

65 

86 
60 

85 

58 

87 
59 

90 
63 

91 

70 

96 
71 

84 

69 

87 
65 

68 
65 

87 

60 

81 

51 

80 
53 

85.3 

63.0 

DIX  DAM 

MAX 

Mm 

83 
60 

87 
57 

85 
68 

87 
57 

84 
66 

90 
64 

90 
71 

85 

67 

89 

68 

79 
69 

82 
65 

85 
60 

88 
64 

86 
70 

86 

70 

85 

61 

85 

63 

86 
64 

86 
66 

85 
60 

88 
61 

91 
62 

93 

70 

96 
76 

98 

70 

88 
69 

88 
63 

84 

61 

60 
51 

83 
56 

86.9 
66.3 

FALMOUTH  5  MNW 

MAX 

Mm 

85 
52 

76 
51 

83 

68 

85 
58 

86 
66 

86 
58 

80 
64 

87 
60 

87 
62 

79 
66 

82 

57 

84 
53 

91 
57 

69 

63 

85 
66 

86 
59 

82 

58 

85 
63 

85 
56 

81 
52 

85 

50 

90 
58 

93 

73 

98 

70 

97 

70 

67 
60 

84 
58 

79 
50 

78 
45 

79 
50 

83.2 

39.1 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

81 

54 

83 
57 

85 

68 

84 
65 

84 
67 

88 
61 

82 

64 

88 
62 

88 
64 

82 
66 

83 

62 

85 
56 

90 
60 

89 

67 

85 

69 

85 

53 

86 
58 

87 
63 

85 

63 

85 
56 

86 
53 

90 
56 

90 
69 

94 
62 

88 

70 

87 
64 

68 
56 

81 
60 

80 
62 

81 
63 

85.5 

61.7 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

MAX 

Mm 

78 
56 

79 
55 

82 

68 

82 

62 

82 

67 

85 
61 

80 
64 

85 

64 

86 
61 

79 
67 

80 
62 

82 
58 

88 
62 

85 
68 

82 
64 

82 
59 

80 
61 

85 
65 

82 
62 

80 
60 

84 
58 

89 
59 

89 
68 

95 

70 

86 
70 

84 
65 

83 
61 

77 
59 

75 
53 

76 
55 

62.8 
62.1 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

Mm 

81 
60 

80 
54 

80 
57 

83 
64 

85 
65 

86 
62 

88 
64 

84 
65 

87 
65 

87 
70 

84 
62 

85 
57 

86 
60 

90 

64 

90 
68 

87 
61 

66 
62 

82 
63 

87 
64 

87 
60 

64 
56 

88 
58 

92 
63 

96 
72 

100 
71 

91 
65 

91 
61 

87 
58 

81 
30 

81 
54 

86.6 
61.9 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
59 

81 
56 

82 
68 

83 

66 

82 

67 

85 
63 

79 
67 

84 
63 

86 
68 

79 
69 

81 
63 

82 
59 

87 
61 

85 

69 

83 
65 

83 

62 

81 
64 

85 
63 

83 

65 

81 
59 

85 
58 

89 
62 

93 

70 

97 
71 

66 
71 

87 
67 

87 
62 

81 
56 

79 
51 

81 
53 

84,0 
63.3 

MAYSVILLE  FIRE  STATIOH 

MAX 

Mm 

86 
55 

81 
54 

82 
54 

84 
62 

86 
65 

85 
62 

86 

66 

88 
64 

89 
64 

89 
64 

83 

63 

83 
58 

86 

57 

91 
64 

91 

68 

85 

61 

87 
62 

82 
66 

87 
61 

66 
61 

84 
5* 

86 

57 

92 

63 

92 

70 

98 
69 

88 
65 

88 
62 

86 
58 

79 
52 

80 
55 

86.3 

61.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

76 
64 

81 
96 

82 
69 

81 
68 

81 
69 

83 
63 

86 
66 

83 
65 

88 
66 

80 
68 

80 

64 

81 
59 

84 
59 

86 
69 

82 
66 

82 
59 

81 
64 

83 
66 

83 

64 

80 
60 

82 

58 

86 
62 

88 
68 

92 
72 

91 
70 

83 

67 

83 
62 

79 
61 

76 
54 

77 
55 

62.7 
63.8 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

83 
57 

81 
51 

81 
66 

84 
61 

85 

65 

87 

60 

84 
64 

86 
60 

86 
62 

83 

66 

84 
58 

86 
57 

90 
56 

90 
63 

86 

64 

86 

57 

83 
58 

86 
61 

86 

60 

87 
56 

88 
55 

89 
56 

93 

68 

99 
69 

97 
69 

89 
62 

88 
59 

86 
54 

62 

47 

81 
51 

86.5 
39.7 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

84 
60 

82 
55 

87 
69 

88 
66 

85 

68 

85 
61 

88 
69 

82 
64 

86 

66 

89 
68 

82 
66 

83 

60 

83 

66 

69 
68 

87 
70 

85 
56 

87 
60 

85 
63 

85 
65 

85 

59 

85 
61 

88 
61 

92 
68 

91 

68 

96 

70 

86 
69 

87 
63 

86 
60 

61 
52 

79 
54 

66.0 
63.6 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

78 
59 

80 
57 

79 
61 

80 
66 

86 
67 

85 
63 

86 
69 

82 
63 

85 
67 

85 

69 

86 
63 

82 
59 

83 

62 

88 
67 

89 
64 

84 
60 

82 

64 

81 
61 

85 

64 

85 

59 

84 
58 

86 
63 

91 
68 

95 
73 

99 

70 

89 
66 

88 
63 

90 
59 

79 
52 

79 
54 

85.1 
63.0 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

82 

61 

80 
55 

78 

56 

85 
60 

86 
60 

85 
62 

88 
65 

81 
62 

87 
62 

86 
65 

83 
65 

83 
56 

84 
56 

90 
57 

91 
65 

88 

57 

86 
57 

82 

64 

84 
61 

84 
62 

81 
53 

65 
59 

90 
62 

94 
73 

97 
70 

86 

64 

88 
62 

87 
59 

87 

50 

80 
49 

85.5 

60,4 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

81 
57 

84 
57 

81 
61 

82 
66 

81 
68 

85 
61 

78 
66 

82 
65 

85 
65 

77 
67 

80 
67 

83 

60 

88 
64 

62 

66 

88 
67 

82 

60 

82 

61 

83 
60 

83 

65 

84 

58 

65 

59 

87 
61 

86 
66 

92 
73 

66 
69 

85 

70 

86 
65 

80 
61 

78 
51 

81 
54 

83.4 
63.2 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

•   *   # 

MAX 

Mm 

78 
57 

79 
57 

72 
66 

81 
63 

82 
65 

84 
63 

84 
64 

80 
63 

85 
64 

85 

68 

80 
59 

82 
59 

82 
63 

86 
67 

88 
64 

85 
59 

85 

63 

78 
62 

85 

61 

83 

56 

60 
57 

83 
60 

90 

67 

94 
73 

98 
68 

66 
65 

87 
64 

84 
64 

87 
55 

79 
52 

78 
56 

83.6 
62.1 

EASTERN            04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

80 
53 

eo 

53 

86 
57 

86 
62 

84 
63 

84 
61 

84 
60 

84 
62 

88 
63 

90 
62 

79 
64 

82 
56 

85 

61 

91 
64 

•  9 

70 

64 
55 

66 
58 

82 
57 

86 
61 

84 
57 

82 
52 

85 

5* 

89 
56 

63 
66 

9* 
72 

88 
61 

89 
56 

85 
56 

61 

57 

80 
51 

80 
51 

84,8 

39.1 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

83 
59 

90 
56 

90 
62 

90 
66 

86 
67 

90 
62 

90 
63 

89 
64 

90 
67 

88 
66 

84 
69 

85 
59 

90 
64 

90 
67 

89 
67 

85 
58 

68 
66 

88 

64 

89 
66 

88 
56 

90 
58 

90 
61 

90 
67 

92 

70 

91 
70 

90 

70 

85 

70 

90 
66 

68 
64 

60 
52 

85 
55 

86.2 
63.5 

BAXTER 

MAX 

Mm 

84 
61 

84 
57 

86 
59 

85 
66 

81 
66 

83 
63 

88 
62 

85 
63 

88 
66 

86 
66 

76 
67 

84 
64 

86 
65 

90 
65 

93 

62 

86 
60 

64 
56 

84 

58 

86 
65 

86 
58 

67 
59 

87 
60 

90 
62 

83 

67 

91 

71 

87 

70 

81 
68 

85 

64 

88 
65 

64 
55 

80 
55 

65.5 

62.7 

BLAINE  2  w 

MAX 

Mm 

86 
55 

86 

50 

87 
52 

84 
50 

83 

50 

78 
55 

85 

60 

76 
63 

86 
62 

88 
65 

82 
68 

81 
57 

86 
58 

90 
60 

87 
65 

82 
55 

84 
56 

85 
55 

85 

60 

85 
55 

82 
54 

85 

54 

90 
56 

86 
65 

92 

67 

85 
62 

85 
62 

86 
55 

94 
57 

66 

47 

80 
48 

85.1 
57.4 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

82 

59 

87 
55 

86 
67 

85 

64 

84 
63 

88 
61 

86 

60 

86 
59 

87 
63 

76 

64 

80 
67 

85 
61 

90 
61 

87 
60 

81 
60 

84 
59 

82 

61 

87 
65 

83 

63 

85 
54 

86 

57 

88 
59 

92 
69 

89 
70 

85 
69 

87 
66 

87 
62 

80 
59 

80 
52 

81 
51 

83 

50 

64.6 
61,0 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

73 
57 

79 
55 

85 
56 

85 
68 

79 
66 

88 
64 

86 
64 

84 
65 

88 
67 

90 
67 

82 

70 

81 
61 

86 
61 

90 
64 

89 
68 

82 
62 

85 

61 

84 
64 

87 
64 

86 
60 

84 
56 

85 

56 

90 
61 

84 
70 

93 
72 

66 
66 

87 
60 

86 
62 

87 
62 

82 
54 

81 
54 

85.0 
62.5 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

76 
54 

78 
52 

84 

56 

85 
64 

86 
64 

82 
62 

83 

64 

83 
64 

86 
65 

89 

69 

78 
66 

81 
57 

83 
61 

90 
63 

88 
71 

62 
55 

66 
58 

84 
63 

67 
63 

83 
59 

81 
52 

84 
54 

88 
60 

81 

70 

94 
72 

88 
63 

85 

58 

85 

62 

65 

61 

78 
51 

80 
53 

84.0 
60.8 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

Mm 

83 

58 

85 
51 

88 

65 

88 
67 

84 
68 

88 
62 

88 
62 

87 
62 

89 
63 

80 
66 

82 

67 

85 
59 

69 
62 

87 
65 

66 
69 

66 
54 

85 
57 

88 
64 

67 
64 

85 
55 

87 
56 

90 
59 

92 

67 

92 

70 

94 

70 

87 
69 

87 
63 

89 
63 

68 
61 

80 
50 

84 
51 

66.8 
61.9 

HYDEN 

MAX 

Mm 

84 
61 

82 

57 

86 
61 

85 
65 

84 
66 

83 
63 

87 
63 

87 
63 

86 
66 

89 
66 

77 

67 

84 
63 

85 

65 

89 
67 

67 
67 

86 

59 

86 
58 

85 
61 

87 
66 

85 
58 

86 
59 

87 
61 

88 
64 

82 
69 

92 

69 

66 
69 

84 
69 

87 
65 

88 
64 

81 
55 

80 
56 

85.3 

63.3 

JACKSON 

MAX 

Mm 

84 
58 

82 

54 

86 
55 

85 
59 

87 
65 

84 
63 

87 
64 

82 

64 

87 
65 

89 
65 

80 
65 

84 
56 

86 
60 

90 
65 

90 
64 

88 
59 

86 

57 

84 
59 

86 
61 

86 
57 

86 
56 

87 
56 

92 
60 

81 
69 

87 

70 

67 
69 

93 
65 

67 
64 

89 
62 

81 
52 

81 
54 

85.9 
61.0 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

81 
58 

86 
54 

85 

70 

84 
66 

82 
66 

87 
59 

82 

67 

85 
62 

87 
64 

74 
67 

83 
67 

84 
64 

68 
64 

85 

66 

84 
61 

82 
55 

84 
56 

85 
65 

84 
62 

84 
55 

85 

59 

88 
61 

85 

69 

91 
72 

85 

71 

61 
71 

84 
68 

85 
65 

60 
61 

77 
55 

82 
54 

83.8 
63.0 

S«*  R*>for«ne*  Notes  Following  Station  Lad  ax 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY    1965 


Station 

Day  of  Month 

■ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6 
> 
< 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

min 

80 
60 

87 
5* 

85 

67 

84 
66 

83 
66 

86 
63 

85 
62 

86 
64 

88 
64 

76 
65 

83 
69 

84 
61 

89 
64 

87 
66 

S3 
67 

84 
56 

84 
58 

87 
64 

85 
6* 

85 
55 

87 
57 

89 
60 

67 
66 

91 

70 

90 

70 

89 

69 

85 
69 

87 
64 

80 
64 

79 
51 

83 
32 

85.1 
62.8 

MC  KEE 

MAX 

MIN 

82 
56 

81 

50 

85 
60 

85 
65 

84 
64 

81 

60 

86 
62 

80 
62 

85 

60 

88 
65 

72 
65 

81 
57 

83 

60 

88 
65 

86 
68 

83 
52 

84 
56 

as 

62 

85 
63 

85 
53 

85 
54 

86 
56 

90 
60 

87 
68 

94 
68 

85 
69 

84 
65 

85 
61 

87 
60 

79 
48 

77 

50 

84.1 
60.1 

MIDDLESBORO 

MAX 

MIN 

85 
63 

84 
56 

85 
57 

86 
67 

84 
66 

85 
64 

89 

61 

86 
66 

87 
64 

87 
65 

76 
68 

85 
63 

87 
63 

89 
65 

88 

66 

86 

58 

85 

56 

ea 

58 

90 
64 

87 
55 

89 
57 

89 
60 

89 
62 

86 
68 

92 
69 

86 

70 

83 

69 

86 
66 

88 
66 

83 
53 

SO 
55 

86,1 
62,6 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

83 
61 

87 
57 

83 

67 

87 
68 

85 
68 

90 
62 

as 

70 

89 
63 

89 
66 

77 
68 

84 
68 

86 
60 

89 
66 

88 
66 

86 
60 

85 

56 

86 
58 

85 

62 

86 
63 

86 
55 

87 
57 

90 
61 

88 
69 

95 
7* 

90 
71 

85 
72 

87 
70 

88 
65 

84 
64 

80 
51 

a4 

51 

86.3 
63,5 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

83 
56 

87 
54 

85 

68 

85 
66 

85 
69 

87 
59 

86 
66 

86 
66 

89 

67 

78 
67 

83 
68 

86 

57 

89 
65 

89 
66 

85 

64 

85 

57 

89 
59 

85 

62 

87 
64 

53 

90 
59 

91 

59 

89 

67 

9* 
75 

93 

69 

85 

71 

87 
65 

88 
63 

92 

60 

89 
49 

82 

52 

87,0 
62.6 

PIKEVILLE 

MAX 

Mm 

83 
60 

89 
57 

88 
68 

86 
69 

88 
65 

89 
66 

89 
65 

89 
68 

91 
67 

80 
67 

80 

70 

88 

65 

92 

65 

91 
69 

82 

68 

86 

64 

86 
61 

89 
65 

88 
67 

87 
60 

89 
61 

91 
65 

90 
69 

94 

70 

85 
73 

88 
71 

65 

90 
66 

85 

64 

85 

57 

86 
58 

87,5 
65.3 

SOMERSET  2  N 

MAX 

Mm 

80 
57 

87 
50 

85 
65 

85 
63 

80 
55 

87 
60 

85 

67 

86 
59 

88 
55 

77 

68 

82 

67 

84 
58 

90 
64 

87 
65 

85 

69 

84 
58 

85 

60 

85 

62 

85 
64 

85 
52 

87 
57 

90 
60 

8a 

65 

94 

74 

92 
69 

84 

67 

85 

61 

88 

58 

88 
54 

79 
49 

81 
52 

85.4 
60,6 

STEARNS 

MAX 

Mm 

81 
63 

81 
56 

86 
62 

85 

6S 

86 
62 

88 
62 

87 
63 

84 

65 

87 
65 

88 
66 

75 
68 

82 
62 

84 
64 

87 
64 

86 

67 

83 

57 

82 
58 

84 
60 

85 
62 

84 
59 

ae 

66 

91 
69 

91 

70 

82 

70 

82 
68 

83 
66 

83 
68 

79 
53 

79 
53 

84.2 
63.2 

TOMAHAWK  1  NSW 

MAX 

Mm 

as 

5* 

83 

SO 

87 
S3 

86 
66 

86 
64 

83 
63 

86 
61 

85 
61 

87 
62 

90 
6* 

84 
66 

es 

57 

86 
60 

91 
63 

90 
67 

83 
55 

87 
56 

82 

61 

89 
62 

86 
55 

86 
54 

86 
55 

91 
57 

85 

68 

94 
61 

87 
65 

88 

56 

87 
59 

87 

60 

82 

50 

81 
50 

86.3 
59.2 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

81 
51 

84 
49 

84 
51 

8S 
61 

84 
66 

88 
64 

84 
66 

88 
61 

89 
62 

80 
67 

84 
66 

86 
53 

92 

58 

89 
65 

85 

65 

87 
53 

84 
57 

87 
61 

86 
56 

83 

59 

87 
49 

91 
53 

90 
68 

94 
68 

94 
68 

89 

60 

85 

56 

87 

61 

80 
55 

80 
47 

81 

so 

86.1 
58.  8 

NAYLAND  2  SE 

MAX 

Mm 

72 
60 

82 
51 

87 

86 

86 
66 

85 
64 

86 

85 

66 

87 
67 

80 
67 

69 
66 

79 

65 

86 
66 

90 
66 

•9 
66 

85 
60 

85 
58 

85 

63 

84 
66 

84 
59 

86 
61 

86 

60 

90 
64 

92 
72 

86 
70 

83 

71 

84 
66 

86 
64 

ea 

63 

91 
55 

81 
55 

85,3 

63.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

79 
5* 

82 
52 

83 
60 

85 
66 

84 
6S 

83 

60 

83 

64 

82 
63 

89 
63 

88 
65 

82 

67 

82 

56 

86 
58 

91 
65 

•  8 

69 

8* 
55 

86 
57 

B2 
62 

86 
61 

85 
53 

87 
51 

85 
54 

90 
60 

as 

67 

94 
70 

87 
64 

68 
58 

87 
62 

86 
57 

80 
49 

79 
50 

85.0 
59.9 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

Mm 

84 
64 

83 
58 

87 
62 

88 
63 

88 

68 

84 
65 

90 
67 

89 
65 

89 
66 

88 
66 

89 

6a 

85 

63 

89 
63 

92 

64 

95 
68 

85 
52 

85 

58 

90 
58 

85 
58 

86 
37 

88 

57 

88 
52 

88 
58 

89 
58 

102 
71 

88 
71 

84 
68 

67 
66 

88 
64 

63 
52 

80 
56 

67.6 
62.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

a 

T 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  28 

29 

30 

31 

3 

> 

< 

SOMERSET  1  N 

1  INCH 

MAX 
MIN 

83 
72 

87 

50 

81 
74 

85 
71 

84 
73 

85 
71 

84 
73 

83 
73 

83 
74 

78 
74 

80 
74 

82 

75 

85 
73 

83 
76 

84 
76 

82 
72 

82 
73 

83 
74 

83 
75 

82 
72 

83 
74 

85 
76 

84 
76 

92 
79 

87 
79 

82 
78 

84 
76 

91 

85 

76 

85 
72 

80 
71 

83.8 
73.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

81 
77 

81 
75 

61 
78 

80 

75 

83 
79 

84 
79 

83 

79 

82 
78 

82 
78 

80 
79 

80 
77 

83 
78 

83 
78 

83 
80 

82 
79 

81 
76 

81 
75 

80 
77 

82 

78 

82 
77 

82 
77 

83 
77 

84 

79 

86 

81 

85 
81 

83 
80 

84 
78 

84 
80 

84 
79 

83 
76 

79 
76 

82.3 
77.9 

SOMERSET  2  N 


SOIL  TYPEi   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPEi   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVERi   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


S».  R.l.rance  Not*.  Following  SUUod  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


beason  ot 

1964  -  1 

965 

KENTUCKY 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July- June 

*   •   • 

WESTERN              01 

BARDWELL  4  E 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FOROS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

0 
0 
0 

1 

8 
5 

0 
4 

58 
46 
37 
66 

325 
321 
287 
322 

526 
446 
452 
452 

478 

816 
787 
786 
815 
831 

832 
863 
800 
896 

877 

769 
775 
747 
777 
792 

720 
751 
741 
830 
777 

159 
187 
144 
195 
189 

6 

12 

9 

7 
15 

0 
0 
0 
0 
1 

4212 

4053 
4296 
4353 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
5 

3 
4 

39 
46 
36 
50 
34 

287 
299 
256 
288 
280 

429 
446 
417 
443 
44  5 

772 
847 
774 
834 
805 

838 
899 
794 
885 

812 

741 
793 
713 
789 
739 

734 
805 
741 
776 
765 

178 
187 
122 
190 

160 

11 
6 
4 

16 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

4033 
4331 
3862 
4274 
4050 

4124 

4205 

4022 
3933 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
3 

4 

40 
43 
45 
41 
41 

299 
257 
277 
275 
297 

429 
418 
404 
429 
467 

782 
800 
812 
811 
808 

834 

777 
837 
870 
872 

747 
714 
756 
782 
766 

76  3 
746 
746 
779 
805 

171 
143 
171 
187 
176 

9 
6 
11 
9 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

4077 
3908 
4065 
4186 
4244 

3606 
4268 

PADUCAH 
PRINCETON 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELL  V  RLE 

0 
0 

0 

3 
4 

1 

38 
48 

38 

261 
353 

386 
286 

430 
456 

509 

431 

801 
805 

804 
811 

795 

867 
844 

729 

7  30 
605 
766 

751 

756 
600 
757 

136 

161 
224 
169 

0 

8 
29 

14 

0 
0 

1 

0 

3944 

4157 

4023 
4162 

»   •  • 
CENTRAL              02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

9 
7 
6 
3 

64 
46 
39 
45 
41 

427 
330 
333 

347 

309 

438 
500 
475 

453 

821 
777 
875 
805 
764 

929 
884 
978 
917 
876 

609 
761 
853 
794 
768 

786 
721 
776 
778 
757 

212 
191 
200 
207 
177 

14 
15 
14 
18 

7 

0 
4 
4 

1 

4172 
4581 
4396 
4156 

4729 
3962 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

0 

1 

0 
0 

7 

10 
9 

40 
79 
43 
46 

306 
415 

341 
323 

485 
409 
525 
449 
422 

778 
754 

773 
759 

929 
878 
945 
892 
862 

837 
736 
784 
773 
733 

770 
715 
744 
749 
730 

246 
186 
201 
210 
183 

31 
12 
15 
18 
10 

11 

0 

1 
1 
1 

4045 

4259 

4078 

4550 

GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
7 
2 
0 
5 

56 

45 
47 
29 
44 

360 
315 
292 
260 
349 

462 
447 
409 
415 
502 

815 
797 
796 
787 
829 

903 
880 
873 
903 
943 

829 
776 
760 
763 
806 

770 
770 
776 
766 
802 

242 
198 
188 
170 
223 

22 

14 
14 
11 
20 

3 
0 

1 
0 
0 

4472 
4249 
4158 
4104 
4525 

4260 
4272 
4172 

4660 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
8 
6 
5 
9 

41 
53 

60 
30 
39 

307 
354 
351 
275 

334 

398 
433 
444 
381 
432 

770 
795 
832 
771 
757 

848 
893 
928 
851 
863 

729 
827 
835 
675 

752 

724 
784 
815 

68  8 
734 

194 
261 
214 
153 
192 

16 
26 
21 

9 
10 

5 
4 
0 
1 
1 

4045 
4438 
4506 
3839 
4123 

WOLF  CREEK  DAM 

0 

10 

38 

353 

430 

735 

845 

798 

729 

211 

22 

7 

4178 

#   •  » 
BLUE  GRASS           03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

0 
0 
0 
3 

2 

7 
10 
14 
19 

11 

30 
48 
68 
73 
49 

279 
358 
376 
416 

331 

381 
481 
529 
558 
458 

769 
799 
907 
880 
6  32 

884 
945 

1058 

1022 

957 

716 
809 
894 
926 
843 

705 
773 
872 
601 
608 

186 
244 
350 
322 
276 

11 
19 
43 
37 
17 

3 

2 

0 

8 

10 

3971 

448  8 
5111 
5065 
4594 

4143 
5265 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 

0 

1 

0 
0 
0 

6 
19 
16 

15 
15 

27 
64 
53 
57 
57 

2B4 
442 
367 
372 
383 

393 
562 
469 

472 
510 

737 
854 
763 
801 
832 

865 
1029 
913 
985 
982 

749 
907 
805 
879 
682 

739 
830 
721 
797 

818 

207 
297 
239 
282 
313 

9 
25 
20 
18 
30 

1 
14 
4 
9 
4 

4017 
5044 
4370 
4687 
4826 

4487 
4508 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  WATER  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

0 

1 

'  0 
0 

1 

11 
14 
13 
12 
12 

61 
61 

40 
64 
47 

375 

317 
395 
329 

502 

430 
525 
427 

850 

741 
849 
799 

1010 
989 
906 

1011 
953 

851 
923 
774 
868 
849 

834 
801 
731 
805 
783 

277 
316 
221 
262 
265 

26 
23 

16 
20 
21 

8 
1 

7 
3 
8 

4805 

4196 

4834 
4494 

4683 
4749 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

■  ILL  JAMS  TOWN  3  NW 

0 
0 
0 

1 

13 
16 
12 
13 

62 
68 
42 
61 

367 
394 
321 
349 

488 
549 
410 
499 

883 
895 
789 
912 

1019 

1021 

910 

1053 

903 
932 
768 

948 

856 

842 

751 
687 

314 
345 
212 
357 

31 
35 
19 
32 

3 
4 
6 
9 

4939 
5101 
4240 
5121 

4546 
4728 

4689 

EASTERN              04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

0 
0 

1 

20 
15 
16 

76 
41 
44 

13 

396 

317 
395 

353 

553 
380 
466 

456 

861 
704 
817 

701 

975 
788 
B64 
967 
816 

905 
667 
842 
920 

744 

786 
662 
736 
814 
686 

331 
179 
254 
357 
194 

43 
5 
21 
53 
30 

18 
5 
6 

36 

10 

4966 
4462 
4020 

4226 

DEMA 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HYDEN 

0 
0 

1 

0 
0 

4 
11 
22 

11 
6 

34 
61 
80 
49 
54 

303 
395 
431 
345 
389 

387 
489 
552 

444 
475 

684 
821 
863 
704 

816 

848 
847 
1012 
643 
896 

717 
834 
905 
769 
844 

665 
756 
796 
694 

746 

264 
301 
334 
201 
261 

6 
24 
34 
15 
19 

11 
18 
4 

7 

4550 
5046 
4079 
4513 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

3 
0 
0 
0 
0 

11 
18 
7 
21 
18 

51 
57 
44 
74 
50 

360 
404 
339 
466 
384 

462 
503 
404 
551 
460 

835 
782 

711 
874 
810 

906 
928 
841 
997 
650 

867 
Bll 

745 
930 
831 

746 
754 
679 
840 
709 

307 
234 
184 
325 
224 

24 
20 
17 
42 
26 

10 
8 
4 

20 
6 

4584 
4519 
3975 
5140 
4368 

MONT  I  CELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  1  N 
STEARNS 

0 
0 
0 
0 

1 

12 
11 
1 
16 
18 

34 
36 
13 
42 
41 

330 
334 
292 
338 

395 

410 
410 
378 
444 
440 

704 
752 
667 
739 
771 

811 
880 
601 
687 
619 

723 
734 
692 
767 
604 

692 
757 
632 
739 

773 

175 
211 
162 
240 

230 

12 
21 
2 
21 
23 

3 
4 
3 

7 
7 

3906 
4150 
3643 
4240 
4322 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

0 
0 
0 

0 

22 

20 
24 
15 

90 
75 
89 
41 

472 
416 
473 
360 

505 
526 
570 

420 

887 
775 
887 
756 

969 
860 
968 
822 

903 
830 
912 

787 

812 
734 

600 

713 

323 
260 
341 
211 

37 
19 
25 
IS 

20 
15 
12 
3 

5040 
4530 
5101 
4146 

3893 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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n.i> 

u 

vv 

in 

V 

KENTUCKY 

JULY    1965 

Day  Oi  Month 

Station 

■a  u  a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°Z 

WESTERN                              01 

MADISONVILLE    1    5E 

EVAf 
WINC 

.35 
47 

.29 
24 

.32 
75 

.16 
38 

.26 
49 

.26 
24 

.27 

44 

.19 
22 

.39 

: 

.28 

22 

.24 
24 

.32 
27 

.27 
29 

.26 
31 

.21 

41 

.10 
23 

.3' 
37 

.29 

56 

.15 
29 

.37 
23 

.30 
46 

.18 
23 

.16 
43 

.41 

54 

.40 
41 

.18 
24 

.27 
25 

.27 
21 

.17 
24 

.37 
45 
88 

.15 
34 
87 

8.17 
1050 
92.2 
69.4 

MAX 

92 

92 

91 

88 

96 

96 

94 

93 

ioo 

88 

92 

90 

89 

90 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

98 

101 

91 

100 

95 

95 
65 

MIN 

69 

69 

b$ 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

67 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

67 

77 

67 

70 

70 

60 

62 

•         •        # 
CENTRAL                              0? 

NOUN    RIVER    RESERVOIR 

EVAP 
WINC 

■11 

.22 

.23 

.20 

.25 

.29 

.26 

.24 

.29 

. 

.25 

.22 

.24    .23 

.18 

.22 

.30 

m 

.30 

.23 

.19 

.22 

.22 

« 

.40 

.22 

-J2 

.26 

.22 
38 

.12 
31 

7.13B 
992 

" 

27 

71 

36 

56 

47 

36 

26      39 

63 

22 

24 

22j     33 

34 

22 

29 

32 

29 

16 

22 

14 

34 

37 

51 

16 

15      14 

25 

WOLF    CREEK    DAM 

EVAp 

WIND 

•2,S 

.30 

.19 

.14 

.16 

.21 

.25 

*      .32    .27 

.14    .09    .25    .19 

.19 

.2* 

.16 

.07 

.16 

.25    .24 

.14 

.21 

.14 

.20 

.27! .00    ,24 

.21 

.27 

.24 
36 

5,94 

30 

27 

99 

48 

2C 

22 

26 

22 

491      •        33 

11      27;      30      19 

25 

29 

20 

29 

25 

32      38 

22 

22 

36 

32 

21]     17      24 

24 

37 

833 

94,8 

MAX 

92 

94 

92 

93 

95 

101 

91       98       94 

83      95      971   100 

96 

89 

94 

97 

95 

96|     95 

96 

99 

97 

105 

88       94       98 

97 

93 

91 
64 

MIN 

72 

70 

73 

76 

76 

75 

75 

75j      74 

72 

75      70      72!     75 

75 

67 

69 

70 

72 

66 

66       71 

76 

T*|     78 

75 

76 

75 

7* 

63 

72.3 

»        #        » 
BLUE    GRASS                       03 

DIX    DAM 

EVAP 

.19 

.30 

• 

.21 

.22 

.34 

.27 

.14;    .20 

.21 

.14 

.28 

.24! 

.261  .19     .33 

.25 

.14 

.18 

.21 

.31 

.26 

.29 

.22 

.42 

.19 

.26 

.19 

.22 

.30 

,22 

7.18 
1193 
91.6 

68.0 

WIND 

55 

32 

■ 

92 

21 

53 

29 

26      27 

39 

35 

47 

36 

23      46       42 

30 

42 

44 

39      33 

19 

53 

5* 

59 

28      26 

23 

37 

52 

51 

MAX 

831 

91 

■ 

• 

fle 

87 

97 

80,      93 

91 

90 

89 

93 

97      93 

92 

92 

90 

90 

951     92 

93 

93 

94 

97 

93 

95 

91 

9* 

92 

MIN 

6* 

64 

66 

68 

71 

71 

69 

65 

68 

T2|     72 

67 

68 

68 

67 

64      65 

1 

68 

70 

72 

71 

72 

68 

70 

65 

57 

* 

EASTERN                              0* 

3UCKH0RN 

EVAP 

.20 

.24 

.21 

.31 

.25 

* 

.12 

.35|   .06 

„ 

.11 

.13 

.24 

.23 

.20 

.20 

.18 

.25 

.13 

.23!   .30 

.21 

.07 

.30 

.06 

.11 

.13 

.32 

.04 

■  30 

5.86B 
760 

WIND 

29 

19 

59 

42 

17 

34 

14 

26      20 

38 

15 

25 

18 

17 

30 

29 

16 

25 

22 

20      16 

13 

21 

45 

41 

20 

10 

13 

21 

24 

21 

MAX 

90 

94 

91 

92 

8  8 

..J 
8 

97 

84]      94      91 

79 

89 

93 

98 

94 

91 

94 

86 

97 

93      94 

96 

96 

83 

97 

89 

90 

94 

97 

93 

90 

91,7 

MIN 

69 

"J 

66 

64 

Til 

70 

70 

72|      72 

71 

70 

71 

70| 

73 

7* 

68 

68 

67 

71 

68,     67 

68 

70 

70 

72 

76 

75 

74 

70 

70 

65 

70.0 

OEWEV    DAM 

EVAP 
WINQ 

.21 

5 

.12 
6 

.15 
8 

.11 

1 

* 
51 

•      .21 

.19 
11 

.13 

3 

.09 
8 

.IT 
6 

.22 

2 

.16 

10 

"4 

3 

.01 

e 

.25 

5 

.11    .29 
5        8 

.12 
3 

3 

7 

3 

2 

.11 

2 

.16 

2 

.12 

2 

.22 

8 

.17 

7 

4.538 

153 
82.0 

MAX 

m 

78 

79 

3 

76 

781 

- 

• 

86 

80 

85, 

87 

87 

82 

81 

84 

84 

81      70 

81 

87 

86 

90 

86 

82 

85 

83 

78 

77 

MIN 

»1 

54| 

61 

61 

62 

"1 

" 

" 

" 

6*; 

62 

63 

74 

65 

61 

62 

60 

62 

60 

56 

54 

72 

64 

68 

65 

61 

60 

60 

52 

52 

61.2 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  ot  days  with  precipitation 

0 

■u   C 

+» 

Station 

3    0) 
W  u 

tc  a 

it  T3 
+->    V 

3    O, 

w  m 

0 

B 
> 
< 

1     * 

a 

0 

£ 

Q 

a 

0   u 

0  ~ 

as 

EASTERN   STANDARD   TIME 
1    AM        7   AM      1    PM        7   PM 

0 
0 
g 

s 

3 

3 

OT 
OT 

A 

OT 
OT 

i 

§ 

0  a 

3 
0 

H 

°  js  S 

£  as 

111 

COVINGTON   WB    AIRPORT 

30 

1.1 

6.3 

30++ 

01 

24 

84 

87 

57 

57 

5 

2 

3 

2 

1 

0 

13 

_ 

5.7 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

24 

0.9 

7.4 

23++ 

32 

2 

80 

82 

57 

59 

2 

5 

5 

2 

1 

0 

15 

- 

5.7 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

^h 

0.7 

7.2 

33 

W 

9 

84 

87 

57 

57 

2 

6 

5 

3 

1 

0 

17 

72 

5.8 

t«*   following   Stm 
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STATION  INDEX 


_ 

M 

OBSERVATION 

d 

Z 

M 

U 

2 

o 

TIME  AND 

z 

O 

0 

§ 

P 

p 

TABLES 

STATION 

a 

S 

COUNTY 

< 

P 

3 

0 

Z 

o 

5 

OBSERVER 

| 

1 

2 

£ 

|e 

a 

E 

s5 

AD01SON  DAM  45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

37  55 

B6  34 

380 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  *  N 

0063 

02 

CLINTON 

36  45 

85  08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

02 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

6P 

6P 

LEE  S.  MAMERSLEY 

ASHLANO 

025- 

BOYO 

38  27 

82  36 

555 

7A 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 

03B1 

KNOX 

36  52 

83  52 

995 

5P 

: 

FELTON  w  PATTON 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCM 

0397 

NELSON 

85  28 

631 

5P 

5F 

ST,  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDWELL  -  E 

0.02 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

6P 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0A22 

ALLEN 

36  54 

86  08 

590 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

:-■ )  oa 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

7A 

: 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  0AM 

0490 

01 

OHIO 

37  25 

66  52 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

Ot.ll 

01 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

9ENT0N  2 

0(19 

01 

MARSHALL 

36  51 

88  ZO 

305 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

37  34 

84  18 

1070 

5P 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0624 

MAO  I SON 

37  34 

84  18 

992 

MRS.  GAYLE  0.  DALE 

BLAINE  2  w 

ots: 

04 

LAWRENCE 

38  02 

82  52 

720 

7A 

RAYMOND  I  SON 

BONNIEVILLE  A  N 

085- 

37  26 

85  5* 

5P 

5P 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

090- 

OZ 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORDSVILLE 

MARION 

37  29 

85  09 

675 

9A 

OR.  OAVIO  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

I  HI 

02 

EDMONSON 

37  12 

06  16 

580 

7A 

MRS.  RUTH  H.  SKAGGS 

BUCKHORN 

10BC 

04 

PERRY 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BUfiOINE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVJLLE  2  W 

113? 

02 

CUMBERLAND 

36  *7 

85  24 

602 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  ZO 

85  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVILLE 

1294 

GRAYSON 

37  Z5 

86  30 

600 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

CARROLL 

38  *1 

B5  11 

4B0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

02 

85  57 

734 

6P 

bP 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

L57I 

04 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

i 

37  55 

85  40 

340 

SP 

9P 

BERNHE1M  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36  *1 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

coea 

1663 

01 

CALDWELL 

36  59 

87  47 

6A 

MRS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

170". 

ESTILL 

84  06 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FCOVtNGTON  WB  AIRPORT 

LB99 

03 

39  0* 

84  40 

869 

MID 

KID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

36  38 

82  59 

1463 

6P 

C.  Ci  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

1070 

9P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTH1ANA 

1996 

03 

HARRISON 

38  23 

84  18 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

CYNTHlANA  2 

2003 

03 

HARRISON 

38  23 

64  17 

719 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

03 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

R.  P.  COLDIRON 

OAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

37  AS 

82  32 

770 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEMA 

2139 

0* 

FLOYD 

37  23 

82  48 

B50 

5P 

9P 

CLOSED  7/1/65 

DEWEY  DAM 

2  180 

0* 

FLOYD 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01 X  0AM 

221* 

03 

MERCER 

37  48 

64  43 

870 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNOEE  A  ESE 

235B 

01 

OHIO 

37  33 

86  43 

431 

7A 

JESSE  L.  MUFF 

OUNMOR 

2366.  01 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  GIVENS 

OYER 

2391  OZ 

BRECKINRIDGE 

37  43 

B6  13 

793 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2».69  OZ 

METCALFE 

37  00 

B5  37 

865 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

ELlZABETMTOWN 

ZS10 

HARDIN 

37  41 

85  52 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

37  18 

82  21 

BOO 

7A 

EDMONO  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

is*a 

01 

TODD 

36  47 

B7  10 

920 

6A 

S.  R1CHAR0  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

38  43 

B*  25 

T15 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

BATH 

38  09 

63  33 

662 

6P 

7A 

H 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

83  43 

858 

7A 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

2  9C8 

03 

FLEMING 

38  25 

83  45 

920 

6P 

C 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

MADISON 

37  54 

B4  16 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  0AM  50 

2961 

01 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

356 

MID 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMlLE  KY  UTIL  PARK 

3O0& 

0* 

BELL 

36  47 

B3  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  A 

03 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

SO* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

ot 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

30*6 

04 

PIKE 

37  33 

82  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCH9URG 

30SZ 

04 

MENIFEE 

37  57 

B3  39 

86* 

8A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

9112 

02 

MONROE 

36  38 

85  4B 

759 

7A 

£.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

03 

SCOTT 

38  12 

84  33 

888 

BA 

WILLIAM  F.  BRAM6LETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

B*  53 

490 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32-1 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  SEAM 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

02 

BARREN 

37  00 

B5  55 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENOALE  1  E 

32S2 

02 

HAROIN 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

36  54 

88  00 

400 

8A 

BA 

T  V  A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

38  19 

B2  56 

900 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3*30 

02 

GREEN 

37  15 

B5  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  E 

3*35 

02 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

SA 

KENNETH  L.  WILKINSON 

GREENVILLE  Z  H 

3*91 

01 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

SP 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

01 

37  05 

87  21 

745 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

01 

OHIO 

37  32 

86  54 

429 

8A 

OAVIO  K,    CARSON 

HAZARD 

3709 

04 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1 A 

37-1 

0* 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

HENDERSON 

37  45 

87  38 

430 

FRANK  STREET 

MERNDON 

01 

CHRISTIAN 

36  44 

87  3* 

312 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

01 

FULTON 

36  34 

89  10 

375 

5P 

9P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3837 

03 

JESSAMINE 

37  49 

8*  43 

54* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

392? 

02 

LARUE 

37  32 

85  44 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINS'/ILLE 

399* 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

-093 

04 

LESLIE 

37  10 

83  23 

920 

BA 

MRS.  JEAN  8.  ELAM 

IRV1NGT0N 

SRECKINR10GE 

37  53 

650 

6P 

FLOYD  G.  R0BB1NS 

JACKSON 

04 

BREATHITT 

37  33 

63  23 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

-255 

04 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

H08ART  1  SON 

KEENE  1  SSW 

-369 

03 

JE5SAMINE 

37  57 

84  38 

9*1 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

LA  GRANGE  Z  NNW 

-595 

OLDHAM 

38  26 

85  23 

880 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

-620 

03 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LE1TCHFIELD 

-703 

02 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

64Z 

6P 

8A 

CLYDE  STIKELEATMER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

-7-6 

03 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

966 

HID 

Mlt 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

-755 

02 

CASEY 

37  21 

84  55 

767 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

-825 

03 

JE5SAM1NE 

37  45 

84  35 

521 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

•141 

0  4 

GREENUP 

3B  39 

82  52 

537 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  Z 

-857 

03 

HENRY 

38  26 

84  58 

485 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGL1CK  1  S 

MS2 

03 

CLARK 

37  51 

64  02 

773 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  1  SH 

-993 

LAUREL 

37  07 

84  06 

1Z40 

LUTHER  C.  GABBARD 

LONDON  FAA  AP 

LAUREL 

37  05 

B4  05 

1190 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  Z 

**** 

0- 

LAWRENCE 

38  07 

82  36 

662 

7A 

LABAN  E  WALLACE  JR 

„ 

U 

OBSERVATION 

0 

Z 

U 

U 

g 

TIME  AND 

Z 

o 

O 

6 

P 

TABLES 

STATION 

a 

p 

COUNTY 

< 

E 

0 

5 

OBSERVER 

Q 

a 

3 

2 
0 

i 

I 

i 

i 

i 

E 

%\ 

LOUISVILLE 

*9*9 

02 

JEFFERSON 

7 

30  14 

85  46 

462 

Hit 

MID 

LOUISVILLE  G.*E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

JEFFERSON 

38  11 

85  4* 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

-955 

0  2 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

01 

BALLARD 

36  58 

8B  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  HALONE 

LUCAS 

02 

BARREN 

36  53 

86  02 

WILLARO  E.  FOSTER 

MA01S0NVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

*39 

5P 

7A 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

0  2 

EDMONSON 

37  11 

86  05 

800 

9P 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  *  SE 

5111 

0* 

CLAY 

37  06 

S50 

SP 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171 

FLOYD 

1 

B2  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELO 

5  2  30 

01 

GRAVES 

6 

36  ** 

00  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELO  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

52*3 

03 

MASON 

7 

38  30 

03  45 

515 

7A 

7A 

:   h 

MAYSVILLE  FIRE  DEPT. 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

2 

37  26 

B4  00 

1000 

OA 

8A 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

03 

PENDLETON 

5 

38  36 

8*  16 

662 

RICHARD  T.  SYDNOR 

5370 

PIKE 

1 

37  3* 

82  27 

730 

MRS.  EOITH  J.  SMITH 

MI00LESBORO 

5389 

04 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1135 

MRS  RUTH  L  CONNER 

03 

WOODFORD 

38  09 

8*  41 

770 

CITY  OF  MIDWAY 

M1LLERSBURG  2  N 

5*30 

03 

NICHOLAS 

38  19 

84  09 

BIO 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5438 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

B6  03 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONT  I  CELLO 

2 

36  50 

0*  50 

928 

9P 

7A 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

0* 

ROWAN 

5 

30  11 

03  26 

750 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

56-0 

03 

MONTGOMERY 

5 

38  0* 

B3  56 

910 

SP 

5P 

FRED  CARTM1LL 

MOUNT  VERNON 

5646 

ROCKCASTLE 

2 

64  20 

116 

SP 

SP 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDV1LLE 

560* 

02 

HART 

3 

37  16 

B5  53 

610 

7A 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

569* 

01 

CALLOWAY 

36  36 

88  19 

520 

JOHN  E.  SCOTT 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

5B3* 

02 

EDMONSON 

3 

37  17 

86  15 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

0* 

CARTER 

7 

38  19 

03  12 

095 

GEORGE  E.  OUVAL 

6  0  20 

01 

HOPKINS 

37  1* 

533 

SA 

MELVIE  PARLEE  NE  1  SZ 

ONEIDA 

602B 

04 

CLAY 

37  16 

03  39 

7*1 

TA 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091 

01 

DAVIESS 

87  09 

420 

SP 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSBORO  0AM  46 

6096 

01 

DAVIESS 

7 

37  47 

07  07 

404 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

03 

OWEN 

4 

30  32 

84  50 

820 

6P 

4P 

ALGER  A  REDMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

01 

MC  CRACKEN 

88  46 

39* 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCT 

PADUCAH 

6115 

01 

MC  CRACKEN 

88  37 

340 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WPAD 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

01 

MC  CRACKEN 

88  36 

325 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSV1LLE  1  S 

6136 

04 

JOHNSON 

1 

37  48 

82  *9 

620 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

37  16 

86  59 

7A 

TVA-764 

PIKEV1LLE 

6353 

0* 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

686 

70 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

6  5  80 

01 

CALDWELL 

2 

37  07 

B7  52 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

04 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6605 

03 

MAO  I  SON 

* 

37  44 

64  18 

1122 

8A 

OA 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

68B2 

01 

OHIO 

3 

37  13 

86  54 

401 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

6968 

02 

3 

37  37 

86  30 

554 

7A 

7A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUSSELLVILLE 

70*9 

01 

LOGAN 

36  52 

86  53 

655 

7A 

7A 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SAOIEVILLE 

7074 

SCOTT 

30  23 

84  33 

850 

: 

CLEM  F1GHTMASTER 

ST  MARY 

7096 

02 

MAR  I  ON 

8 

37  35 

85  21 

74  3 

: 

JOHN  8.  BAUER 

SALV1SA  LOCK  6 

7121 

03 

WOODFORD 

37  56 

84  49 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7  129 

0* 

MAGOFFIN 

37  45 

63  05 

859 

: 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

713* 

04 

9 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

3 

86  13 

SP 

SP 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

02 

ALLEN 

3 

36  44 

66  13 

760 

7A 

: 

MRS.  1DELL  F.  DEERING 

5EBREE 

723* 

01 

WEBSTER 

3 

37  36 

87  32 

360 

9A 

ORLANOER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324 

03 

SHELBY 

30  13 

63  16 

841 

7A 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

! 

38  00 

85  43 

OA 

HENRY  M  WATERS 

SMITHF1ELD  4  S 

7473 

02 

SHELBY 

3B  20 

B5  16 

: 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

7500 

PULASKI 

2 

84  37 

955 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  2  N 

7510 

04 

2 

37  07 

1050 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

STEARNS 

7677 

03 
04 

WASHINGTON 
MC  CREARY 

s 
2 

37  41 
36  43 

85  14 
04  29 

738 
1420 

7A 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

02 

METCALFE 

3 

36  33 

85  43 

86* 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

02 

WASHINGTON 

8 

37  52 

85  09 

670 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVlLLE 

7948 
8019 

04 

SPENCER 
PERRY 

8 

38  02 
37  02 

65  21 
83  04 

483 

8A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 
MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 

TOMAHAWK  1  WSW 

8055 

1 

37  32 

62  37 

690 

7A 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

TOMPKINSVILLE 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologis' 
Lexington,   Kentucky    40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporate 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center,    University  of  Kentucky, 


n  inches  and  wind  movement  i 
;  of  degrees.     Resultant  wind  i 


miles.     Monthly  degree  day  totals 
the  vector  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME:        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,  C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVA PQR ATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mir 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurement 
for  successive  observations,     consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 


Entr 


i  of  i 


wfall 


ale 


and 


i  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  < 


nd  '  table,  and  in  the     Seasonal  Snowfall    table. 


elude  £ 


and  sleet.     Entr: 


Evaporation  and  Wind  table 
■e  taken  from  different  points 
;now  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  o 


hav 


e  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  < 
djusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ed  for  this  station. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month.  * 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ii 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Or 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column 

VAR  This  entry  ii 


i  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/o 


i  ground  in  that  month. 


i  Statu 


i  Index 


Thermomete 
building. 


observation  made  near  sui 
>f  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  gr 


•  indicates  that  the  the 


!  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  I 


but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   wer 


either 


ceived  too  late  to  be  included  in  this  i 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  ar 
vhich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docume 


escribed  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
Government  Printing  Office,   Washington,    D.    C.    20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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KENTUCKY  -  AUGUST  1965 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  rains,  general  over  most  of  Kentucky, 
which  began  on  the  31st,  were  too  late  to  have 
much  effect  on  August  rainfall  totals.  As  the 
month  drew  to  a  close,  rainfall  was  near  or 
above  average  only  in  a  few  sections  of  the 
extreme  west,  the  extreme  northern  Blue  Grass, 
and  the  eastern  area.  Much  of  the  western 
Blue  Grass  and  the  central  and  southwest  areas 
had  totals  ranging  between  0.20  inch  and  1  inch. 
In  these  areas,  an  August  as  dry  as  this  occurs 
on  the  average  less  than  five  times  in  100  years. 

In  southwest  Kentucky,  Mayfield,  Murray,  and 
Hopkinsville  were  among  the  drier  locations. 
At  Mayfield,  it  was  the  driest  August  since 
1936,  the  second  driest  August  in  49  years.  At 
Murray,  it  was  the  driest  August  since  1930, 
the  second  driest  August  in  39  years.  At  Hop- 
kinsville,  the  total  for  the  month  was  the  least 


since    1945, 
in  69  years. 


making    it   the   third  driest  August 


At  month's  end  over  much  of  central  and  western 
Kentucky,  depending  on  location,  it  had  been  from 
20  to  50  days  since  a  24-hour  rainfall  of  at  least 
1/2  inch  had  been  measured.  The  Kentucky  Crop 
and  Livestock  Reporting  Service  stated  that 
eight-tenths  of  the  crop  reporters  indicated  a 
shortage  of  soil  moisture.  The  Governor  of 
the  State  had  requested  that  several  western 
Kentucky  counties  be  declared  drought  disaster 
areas  to  make  them  eligible  for  drought  relief. 

Temperatures  for  the  month  as  a  whole  were 
below  average  in  most  areas,  making  it  the  third 
consecutive  month  with  temperatures  below  sea- 
sonal. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 
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MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

85.3 
88.4 
89.3 
89.4 
88.0 

61.9 
61.5 
61.7 
65.7 
62.9 

73.6 
75.0 
75.5 
77.6 
75,5 

95 
98 
99 
97 
97 
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17 
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18 
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50 
43 
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48 
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WOLF  CREEK  DAM 
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59.9 

74.1 

97 
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44 

30. 

6 

10 

0 

0 

0 

1.62 

.81 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

75.5 

-   .7 

1.53 

-  2.01 

.0 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CCVINGTCN  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
OANVILLE 

87.6 
86.6 
83.4 
88.5 
88.0 

64.2 
62.0 
61.5 
58.9 
62.6 

75.9 
74.3 
72.5 
73.7 
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0 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMJNGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  4 

88.7m 

86.6 

85.1 

83.1 

88.2 

64.6M 

58.4 

60,6 

61.3 

61.1 

76.7m 
72.5 
72.9 
72.2 

74.7 

-  1.3 

-  1.3 

97 
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99 
93 
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16 
16 

14 

17. 

17 
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37 
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43 
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29 
29 
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29 

1 

15 

11 
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1! 

7 

5 

13 

0 
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0 

0 
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0 
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0 
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2.90 
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3.26 
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-  .11 
.24 
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1.96 
1.31 

.68 

a 
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23 
31 
19 
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.0 
.0 
.0 
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0 
0 
0 
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5 
6 
7 
5 
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2 
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1 

0 
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1 

0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

86.3 
85.5 
82.5 
88.5 
88.0 

62,7 
60.5 
63.5 
59.1 
63.0 

74.5 
73.0 
73,0 
73, e 
75.5 

•  1.5 

-  1.4 

96 
96 
92 
97 
98 

18. 

17 

18 

18. 

17. 

42 
44 
44 
42 
45 

29 
29 
29 
29 
29 

9 

13 

10 

8 

2 

10 

10 
3 

16 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.92 

3.77 
4,88 
4.61 
1.71 

-  1.29 

-  .27 
1.33 

,89 
1.62 
1.63 
2.00 

.57 

31 

8 

23 

31 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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0 
0 
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0 
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7 
7 
7 
6 
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5 

2 

1 

0 

1 
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1 
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SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WlLLIAMSTOWM  3  NW 

86.9 
86.2 
85.1 
85.8 

61.4 
60,1 
62.1 
61.5 

74.2 
73.2 

73.6 
73.7 

-  1.3 

-  2.2 

-  2.0 

98 
97 
93 
97 

19. 
17 

18. 
18. 

44 
46 
42 
44 

29 

3 

29 

29 

8 

8 

7 
10 

11 
10 
6 

10 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.43 
3,91 

2.93 
1.69 

-  2.19 

.53 

-  1.54 

.53 
1.91 
1.08 
1.00 
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19 
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19 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
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0 
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4 

1 
3 

2 

1 

0 

1 
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1 

DIVISION 

74.0 

-  1.5 

2.71 

-   .96 

.0 

«    «    # 

EASTERN              04 

ASHLAND 
8ARB0URVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

85.5 
87.6 
85.8 
84.1 
85.6 

57,5 
62.5 
61,5 
55.2 
59,4 

71.5 
75.1 
73.7 
69.7 
72.5 

-  4.3 

97 
95 
94 
98 
96 

18 
18 
19. 
18 

16 

41 
44 
46 
40 
42 

31 
29 
29 
29 
29 

26 
6 
4 

23 

8 

11 

13 
8 
8 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

n 

0 
0 

0 
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0 

3.37 
1.25 
1.29 
2.83 

5.68 

.05 

1.21 

.92 

.42 

1.08 

1.41 

19 
22 
10 
18 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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0 
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3 
4 
5 

10 

1 
1 
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3 
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1 
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0 

1 

2 

DEWEY  DAM 

86.4 

59.  8 

73.1 

98 

18 

40 

29 

10 

11 

0 

0 

0 

1.27 

.40 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
AUGUST    1965 


Temperature 

Precipitation 
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xO 
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• 

2 

1 

I 

• 

1 
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s! 

S  | 

hi 

■a  1 

GRAYSON    1    SE 

HEIDELBERG    LOCK    1*                R 

HYOEN 

JACKSON 

LONDON    FAA    AP 

84.5 
86.5 

85.  9M 

86.0 

85.4 

59.3 
60.1 
61.  4M 
58,9 
60.8 

71.9 

73.3 

73.7M 

72.5 

73.1 

97 
9* 
94 
96 
93 

18. 

19. 

19. 

17 

27. 

41 
44 
46 

45 
45 

29 

29 

30. 

30 

29 

19 
5 
5 

8 
4 

8 
8 
6 

10 
6 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.35 

4,00 
1.29 
4.91 
2,08 

-       .01 

1.08 
1.21 

.30 
2.86 

.62 

23 
22 
26 
23 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
5 

6 
6 

2 
3 
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2 

0 
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0 

MANCHESTER    *    SE 
MC    KEE 
M1DOLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT    VERNON 

85.8 
84.5 
86.0 
87.2 
86.5 

61.1 
58.2 
62.3 
62.8 
62.4 

73.5 
71.4 
74.2 
75.0 
74.5 

95 
95 
94 
95 
95 

18. 

19 

16 

16 

16 

43 
40 
46 
44 
43 
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29 
29 
29 
29 

8 
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4 
5 

7 
7 
6 

9 

10 
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0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
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0 
0 
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2,40 
2,66 
2.17 
2,94 
3.69 

.73 

.65 

.45 

1.28 

1.00 

22 
26 

19 
8 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 
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0 
0 
0 
0 

7 
6 
8 
3 
8 

2 
3 

0 
2 
2 

0 
0 
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2 
1 

PIKtVILLE 
SOMERSET    2    N 
STEARNS 

TOMAHAWK    1    WSW 
VANCE8URG 

88.2 
85.8 
84.9 
85.6 
85. T 

63.4 
59.8 
61.7 
55.6 
58.0 

75.8 
72.8 
73.3 

70,6 
71.9 

100 
94 
93 
96 
97 

17 

18. 

19. 

18 

16 

47 
46 
45 
39 
41 
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29 
29 
29 

29 

2 

6 
6 

20 

7 

14 
8 
4 
9 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.19 
3.20 
1.51 
2,59 
6.46 

-    1.76 
2.77 

.66 
.83 
.94 
.85 

1.67 

19 
19 
20 
23 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
4 
6 
8 

2 
3 
1 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
3 

WAYLAND    2    SE 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

87.2 
85.0 
87.7 

60.6 
57.4 
61.5 

73.9 
71.2 
74,6 

-    1.6 

97 
95 

98 

18 

17 
17 

46 
40 
45 

29 
29 
29 

1 

17 

1 

12 

7 

11 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

2.92 
2.93 
1,94 

-    1.83 

.70 

1.19 

.59 

27 
23 
20 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
7 
5 

2 
2 
1 

0 

1 

0 

DIVISION 

73.0 

-    2.3 

2.87 

-       .93 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,        101°    ON    THE    17TH    AT    HOPKINSVILLE 

LOWEST    TEMPERATURE,        36°    ON    THE    29TH    AT    CYNTHIANA    2 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,     6.46    INCHES'AT    VANCEBURG 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:         .21    INCH    AT    BOWLING   GREEN 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,      4.23    INCHES    ON    THE    23D    AT    FRENCHBURG 
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DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 
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3.31 

.03 
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T 
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.12 

3.00 
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1.82 

.10 
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.01 

.04 
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CALHOUN  LOCK  2 

1.49 
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.03 

.02 

,25 

.12 

.41 

COBB 

.90 

.51 

.23 

.07 

.21 

DUNDEE  4  ESE 

1.61 

.18 

.95 

.12 

.10 

.16 
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.80 

.13 

.!<• 

.06 

.11 

.03 
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.05 

T 
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1.99 
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T 

T 

T 
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.15 

.81 
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1.48 

T 

1.05 

.43 
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.70 

.70 

GREENVILLE  2  • 

2.06 

.30 

.34 

.05 

.04 

.22 

.22 

.19   .35 

.39 
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1.16 

.11 

T 

.57 

.12 

T 

.36 
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2.86 

.02 

.17 

.10 
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T 

.41 
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.91 
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1.55 

T 

.65 

T 

T 

T 
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.80 
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.62 

•  02 

.22 

.34 

T 

.04 
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3.07 

T 

.75 

.11 

.08 

2.13 

MADISONVILLE  1  SE 

2.37 

.09 

.09 

T 

.34 

.02 

.40 

.16 

.68 

.59 

MATFIELO 

.69 

.10 

.59 

MURRAY 

.33 

.15 

T 

.04 

T 

.14 

OLNEY 

1.77 

.09 

T 

.18 

.32 

.02 

.18 

.02 

T 

.16 

.80 
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1.00 

T 

.05 

.03 

T 

.12 

T     .60 
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1.10 

T 

T 

.07 

.03 

T 

.18 
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PADUCAH  FAA  AIRPORT 

3.41 

T 

.19 

.02 

.23 

.03 

T     T 

T 

2.94 
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2.08 

T 

•  64 

T 

T 

.21 

.26 

.97 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

1.37 

.03 

.52 

.02 

.57 

.23 

PRINCETON  1  SE 

1.31 

.02 

,08 

.17 

.17 

.23   .40 

.26 
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.91 

.06 

.01 

.27 

.03 

.19 

.24 

.11 

RUSSELLVILLE 

1.98 

.10 

1.43 

.12 

.33 

SEBREE 

1.16 

.21 

.09 

-OB 

.16 

.62 
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2.47 

.02 

.25 

.01 

.05 

.70 

.42 

T 
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T 

.07 
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.27 
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3.87 

.14 

.43 
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.27 
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1.36 
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4.02 

.19 
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.13 
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.03 
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2.66 

T 
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T 

T 
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1.43 
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1.50 

T 
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.03 

T 

T 

.28 

T 
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.11 

.70 
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.25 

.05 

T 

•  20 

T 
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.71 

.10 

.12 

.15        T 

.05 
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.04 

.03 

T 

.06 

.09 

6URKESVILLE  2  W 

.52 

.21 

•  04 

.22 

.02 
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CAMPBELLSVILLE 

1.35 

.02 

T 

.30 

T 

.45 

.07 

T 

.02 

.27 

.22 

CANEYVILLE 

.08 

CECILIA 

1.15 

.11 

T 

.21 

.16 

.15 

.52 

CLERMONT  I  SSE 

2.38 

.05 

.15 

.11 

.43 

.22 

1.42 

EDMONTON 

.62 

.17 

.15 

.20 

.10 
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•  06 

.10 
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7 
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.14 

.15 
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T 

T 
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3.66 
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.99 
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1.10 
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.01 

.67 

.22 

.17 
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.07 

.08 

.30 

.06 

.07 

T 

T 
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1.21 

.21 
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.01 

.34 
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1.24 

.27 
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.01 

T 

.29 
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•  44 
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1,86 

.15 

T 
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1.25 
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MAMMOTH  CAVE  PARK 

1.44 

•  09 

.25 

.03 

.80 
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.07 

T 

MILLERSTOWN 

1.33 

.17 

.76 

.11   .05 

.02 

.22 
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1.68 

.08 

.10 

.45 

T 
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.45 

T 
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1.12 
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SC0TT5VILLE  3  SSW 
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T 

T 
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1.00 
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T 

T 
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1.62 

T 
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T 

T 

T 

T 
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2.41 

.46 

.43 

.35 

.80 
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CARROLLTON  LOCK  1 

1.58 
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.01 

.12 

.18 

.02 

.12 

.98 

.07 

.04 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

3.24 

.23 

.03   t 

.75 

.02 

T 

.78 

.57 

T     T 

.44 

.42 

CYNTHJANA 

2.29 

.03 

T 

T 

.51 

.10 

T 

1.33 

.13 

T 

.19 

T 

CYNTHUNA  2 

2.00 

.03 

.51 

.03 

1.05 

.23 

.15 

DANVILLE 

.90 

T 

.05 

.05 

.11 

.18 

.03 

T 

.48 

OIK  DAM 

1.72 

T 

.05 

.77 

.07 

.57 

.22 

T 

.04 

FALMOUTH  5  WNW 

2.90 

.06 

.12 

.05 

.33 

.11 

1.35 

.06 

.82 

FARMERS  I  WNW 

4.35 

T 

.10 

.31 

1.09 

.30 

.52 

.07 

T 

1.96 

T 

FLEMINGSBURG 

2.67 

.07 

.04 

.48 

.toJ 

1.21 

.18 

.29 

FLEMING5BUR6  1  SSW 

3.26 

.09 

.15 

.28 

.21 

.27 

.63 

T 

T 

.32 

1.31 

FORD  LOCK  10 

1.86 

.05 

T 

T 

.14 

.51 

T 

.38 

.36   T 

T 

.42 

T 

T 

FRANKFORT  LOCK  4 

1.59 

.07 

T 

.13 

.26 

.05 

•  68 

.10 

.27 

.03 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.05 

.28 

T 

.96 

.11 

.80 

GEST  LOCK  3 

2.23 

.06 

T     .03 

T 

.15 

.23 

1.15 

.10 

.48 

•  03 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.78 

T 

.02 

T 

1.14 

.15 

.21 

.22 

1.04 

T 

KEENE  1  SSW 

1.46 

.41 

T 

.65 

.11 

.29 

LA  GRANGE  2  NNW 

1.80 

.10 

T 

T 

.20 

7 

.22 

.19 

.02 

T     .22 

T 

.85 

LANCASTER 

1.11 

.45 

1 

.53 

.13 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

1.92 

.07 

.06 

.10 

.03 

.02        .23 

.33 

.17 

T 

•  02 

.89 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

1.33 

•  45 

.07 

.25 

.46 

.10 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.26 

.13 

.11 

.04 

.22 

.76 

1.30 

.54 

.02 

.14 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

3.77 

.18 

.19 

1.62 

.11 

.70 

.19 

.75 

.03 

MIDWAY 

1.0! 

T 

.02 

.23 

.04 

.49 

.09 

.18 

MOUNT  STERLING 

4.88 

.14 

T     T 

.55 

.82 

.02   .77 

.10 

T 

1.63 

.85 

T 

OWENTON  2  S 

4.61 

.18 

.02 

.05 

.48 

.18 

.18 

.04 

.97 

.02 

.06 

.01 

•  44 

2.00 

RICHMOND 

1.71 

.03 

T 

.57 

T 

.25   .03 

.27 

.12 

T 

.30   .02 

.12 

SALVISA  LOCK  6 

1.12 

.06 

T 

.11 

.29 

T 

.28 

.10 

.05 

.23 

T 

SHELBYVILLE 

1.4! 

.13 

T 

.18 

•  93 

.44 

.07 

.08 

SPRINGFIELD 

2.34 

1.07 

1.27 

T 

T 

TAYLORSVILLE 

.90 

.20 

T 

.25 

.06 

.25 

.04 

.10 

TYRONE  LOCK  S 

■  96 

.04 

.06 

.05 

.17 

T 

.02 

.48 

.12 

.02 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.93 

.01 

.07 

T 

.40 

.69   T 

.07 

.15   T 

.52 

.02 

VANBUREN 

1.18 

.68 

T 

.45 

.02 

.03 

See  leleience  notes  following  Station     Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1     | 

2           3 

4    |    5    |    6 

7     | 

8 

9 

10    |    11    |    12 

13   |    14    |   15 

16   |    17   | 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28      29      30 

31 

WARSAW    MARKLAND   DAM 

3.31 

T 

.06 

.22 

.91 

T 

1.91 

T 

.81 

WAYNE SBURG    7    NE 

2.93 

1.08 

.41 

.41 

.39 

.64 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

1.69 

.11 

.01 

.25 

.03 

1.00 

.21 

.06 

.01 

.01 

■ 

EASTERN                               04 

ASHLAND 

3.37 

.04 

.31 

•  47 

.31 

.01 

1.21 

.23 

.05 

.38 

.36 

BAR90URVILLE 

1.25 

T 

T 

T 

.07 

.05 

.10 

.92 

•  11 

T 

T 

BAXTER 

1.29 

•  02 

.42 

T 

T 

.31 

•  04 

.29 

.09 

T 

.12 

BLAINE    2    W 

2.83 

.13 

1.08 

.82 

.08 

.10 

.60 

BUCKHORN 

BURD1NE    2    NE 

3.19 

.02 

.15 

.20 

.43 

1.50 

.70 

.17 

CLAY    CITY    1    WNW 

4.01 

T 

.32 

.35 

T 

.13 

1.07 

.18 

1.50 

.22 

.24 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

4.45 

T 

.09 

T 

•  43 

.14 

T 

1.16 

.54 

.73 

•  07 

T 

.50 

T 

T 

T 

.79 

CUMBERLAND 

5.68 

•  25 

.22 

.09 

•  42 

.08      T 

.59 

.45 

1.41 

.05 

1.01 

.24 

.59 

.03 

.25 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

2.17 

.04 

•06      .20 

.14 

.47 

.77 

.30 

.06 

.06 

.07 

DEWEY    DAM 

1.27 

.05 

.10 

.18 

.05 

.40 

.05 

.07 

.25 

.12 

ELKHORN    CITY 

5.34 

•  68 

.65 

.15 

.30 

3.05 

.15 

.36 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

2.19 

.03 

.04 

.19 

.01 

.70 

.02 

.78 

•  10 

.28 

.04 

FREE6URN    2    SW 

2.65 

.12 

.03 

.04 

.68 

.15 

.26 

.80 

.25 

.18 

.14 

FRENCHBURG 

6.27 

.04 

.05 

T 

.15 

.17 

.26 

.75 

.11 

.07 

4.23 

T 

.37 

.07 

GRAYSON    1    SE 

3.35 

.02 

.14 

.12 

.37 

.04 

.35 

.75 

.21 

.27 

1.08 

HAZARD    WATER    WORKS 

2.77 

.09 

•  14 

.12 

.21 

1.05 

.26 

.75 

.15 

HEIDELBERG    LOCK    14                R 

4.00 

T 

•  94 

.10 

.23 

.05 

.10 

1.21 

.20 

.07 

1.10 

HYDEN 

1.29 

.03 

.04 

.07 

.28      T 

.01 

.12 

.19 

.16 

.08 

.01 

.30 

JACKSON 

4,91 

.07 

.03 

.18 

.48 

.02 

•  43 

2.86 

.02 

T 

.41 

.41 

JEREMIAH 

1.14 

.06 

.86 

•  06 

.16 

LLOYD    GREENUP    DAM 

4.68 

T 

.20 

T 

•  54 

.18 

T 

•  63 

1.32 

1.79 

.02 

LONDON    FAA    AP 

2,08 

.13 

.62 

.03 

.40 

.01 

.32 

.27 

T 

.27 

.03 

T 

LOUISA    2 

5.49 

T 

T 

.59 

.13 

.90 

.63 

1.49 

.05 

.09 

1.61 

MANCHESTER    4    SE 

2.40 

.21 

•  20 

.40 

.11 

.14 

.73 

.55 

,06 

MARTIN 

1.71 

■  12 

.20 

.33 

.30 

.15 

.30 

.15 

T            .16 

MC    KEE 

2.66 

T 

.63 

.13 

T 

.27 

.05 

.36 

.52 

T 

.65 

.05 

MIDDLESBORO 

2.17 

.06 

.10 

.15 

•  45 

.25 

.25 

.06 

•  31 

T 

.13 

T 

.41 

MONTICELLO 

2.94 

•  06 

1.17 

1.28 

.15 

.09 

.02 

•  03 

.09 

.05 

MOUNT    VERNON 

3.69 

.04 

.20 

1.00 

.42 

.39 

.42 

.67 

.35 

.20 

ONEIDA 

1.57 

.10 

•  27 

.10 

1.10 

PAINTSVILLE    I    S 

1.90 

7 

.10 

•  49 

.56 

.20 

.55 

PIKEvILLE 

2.19 

.07 

.03 

•  03 

•  04 

.18 

.66 

.51 

.18 

.14 

.01 

•  34 

T 

RAVENNA    LOCK    12 

2.11 

.17 

.07 

•  34 

.80 

.07 

T 

.12 

.03 

.35 

.07 

.02 

.07 

SALYERSVILLE    2    SE 

2.06 

.02 

.40 

.26 

■  36 

.60 

.40 

SOMERSET    2    N 

3.20 

.26 

.75 

.39 

.53 

.83 

.18 

.20 

.06 

STEARNS 

1.51 

.05 

.15 

.12 

.94 

.25 

TILFORD 

5.11 

•  16 

.10 

1.12 

1.48 

.71 

.05 

.04 

.35 

1.10 

TOMAHAWK     1    WSW 

2.59 

T 

.17 

.23 

.02 

.72 

.22 

.38 

.85 

T 

VANCEBURG 

6,46 

.10 

.03 

.04 

.19 

.09 

1.04 

.67 

.02 

1.62 

.18 

.79 

•  02 

T 

1*67    B 

WAYLAND    2    SE 

2,92 

.09 

.06 

.24 

.29 

.02 

.13 

.15 

.51 

.26 

.47 

.70 

WEST    LIBERTY 

2,93 

.01 

.27 

T 

.15 

.25 

.oc 

.51 

.18 

.07 

1.19 

.17 

.08 

WILLIAMSBURG    2 

1,94 

.05 

.21 

T 

.07 

■  59 

•  44 

.32 

.26 

WILLOW    LOCK    13 

2,76 

T 

.54 

.23 

T 

.27 

.65 

.42 

.12 

.53 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

CP 

Station 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SOMERSET   2    N 

1     INCH 

MAX 

76 

80 

80 

81 

80 

83 

79 

78 

81 

81 

8* 

83 

82 

84 

84 

86 

85 

85 

85 

83 

82 

80 

81 

81 

81 

8? 

81 

80 

flO 

83 

76 

81.5 

MIN 

73 

71 

70 

70 

72 

72 

76 

73 

73 

72 

72 

73 

75 

76 

77 

72 

78 

77 

75 

76 

76 

75 

78 

77 

76 

77 

76 

74 

69 

73 

71 

74.0 

4    INCHES 

MAX 

78 

80 

79 

80 

80 

80 

79 

79 

80 

80 

82 

82 

62 

83 

84 

86 

64 

84 

63 

82 

81 

81 

81 

61 

81 

81 

81 

80 

61 

81 

77 

81.1 

MIN 

76 

76 

75 

75 

76 

77 

77 

75 

77 

77 

78 

77 

78 

79 

80 

79 

81 

81 

81 

79 

78 

78 

80 

79 

79 

79 

79 

78 

74 

71 

75 

77.5 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT. 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


GRASS  COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 


nolp.  following  Slalion    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST    1965 


Station 

Day  of  Month 

fl> 
01 

3 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

«   *   # 
WESTERN            01 

BARDWELL  4  E 

MAX 

min 

85 
63 

85 
58 

86 
58 

93 
56 

93 
60 

90 
61 

85 

71 

85 
71 

86 
58 

88 
53 

87 
53 

90 

56 

92 

63 

93 
64 

96 
65 

96 
66 

96 
73 

97 

67 

86 
70 

88 
64 

93 
59 

97 
63 

80 
68 

90 
61 

94 
65 

88 

67 

90 
71 

80 
62 

80 
46 

90 
50 

92 
66 

89.4 
62.2 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

82 

60 

81 
55 

84 
49 

93 
55 

96 
61 

91 
66 

89 
69 

77 
68 

86 
60 

86 
53 

86 
56 

92 

54 

94 
61 

94 
64 

96 
65 

97 
66 

98 
68 

99 

65 

93 

70 

89 
62 

90 
63 

97 
66 

89 
67 

69 
64 

93 

67 

83 
63 

92 
67 

85 
62 

78 
45 

90 
49 

89 

68 

89.6 
61.5 

BENTON  2 

MAX 

MIN 

85 
57 

85 
53 

92 

57 

93 

61 

90 

64 

89 

69 

84 
68 

84 
58 

86 
52 

88 
55 

90 

55 

92 

63 

95 
64 

96 

68 

95 
66 

96 
65 

98 
67 

88 

70 

89 
62 

93 
58 

98 
63 

85 

68 

89 
63 

95 
66 

88 

68 

93 

68 

87 
61 

79 
48 

91 
49 

91 
58 

90.1 
61.5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

Mm 

83 
63 

83 
60 

86 
56 

94 
63 

96 
66 

92 
72 

87 
70 

85 
69 

88 
64 

85 

57 

85 
63 

90 

6  0 

93 
63 

93 
69 

95 
73 

97 
70 

95 
71 

95 
73 

85 
70 

85 
66 

91 
65 

95 

67 

82 
66 

89 
65 

92 
68 

87 
68 

91 

67 

75 
58 

75 
49 

90 
56 

87 
67 

88.6 
65.0 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

Mm 

84 
63 

84 
59 

84 
54 

85 
59 

92 
62 

99 
65 

96 
70 

91 
68 

83 
61 

87 
53 

87 
56 

89 
58 

92 
63 

91 
66 

95 
67 

98 
70 

87 
69 

87 
68 

96 
65 

99 
65 

92 

63 

95 

65 

98 
68 

79 

64 

90 
67 

94 
66 

86 
66 

94 
64 

82 
48 

80 
51 

90 
63 

89.9 
62.8 

GREENVILLE  2  M 

MAX 

Mm 

52 

83 
52 

90 
56 

94 
62 

89 
64 

88 

70 

82 
68 

86 
62 

85 
55 

86 
57 

92 
57 

92 

64 

95 
66 

98 
68 

98 
69 

95 
70 

98 
69 

87 

71 

89 
63 

92 
64 

97 
66 

81 
68 

89 
65 

94 

69 

84 
65 

93 
69 

81 
63 

76 
45 

89 
50 

88 
70 

89.3 
63,0 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

Mm 

84 
63 

82 
57 

84 
51 

92 
60 

95 
66 

95 

68 

86 
69 

82 
68 

86 
61 

86 
57 

85 
58 

90 

55 

94 
61 

95 
70 

96 

69 

97 
66 

96 
72 

97 
70 

85 
69 

86 
62 

91 
61 

96 

65 

82 
65 

89 
62 

93 

67 

87 
62 

92 
70 

80 
64 

76 
45 

88 
52 

86 

67 

88.8 
63.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

84 

65 

85 
58 

88 
56 

95 
59 

95 
63 

94 

70 

90 
72 

85 
68 

87 

60 

87 
57 

88 
57 

89 
60 

91 
66 

93 
69 

94 
70 

97 
69 

95 

69 

97 
69 

91 

73 

88 
65 

94 
61 

98 

65 

80 
68 

88 
64 

93 
65 

91 
68 

92 
67 

83 
64 

79 
48 

90 
49 

92 
70 

90.1 
64,0 

HOPKINSVILLE 

MAX 

Mm 

86 
58 

85 
59 

88 
55 

88 

59 

93 
62 

94 

67 

90 
70 

88 
67 

82 
63 

89 
57 

89 
59 

90 
62 

94 

67 

92 

67 

98 

68 

99 
72 

01 
71 

99 

69 

99 

70 

92 
65 

93 

67 

97 
69 

97 
69 

79 

69 

90 
66 

97 
69 

85 
68 

97 
65 

84 
50 

82 
53 

92 

58 

91.3 
64.2 

LCVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

85 
63 

85 
59 

88 
55 

94 
57 

94 
62 

92 

65 

83 
71 

87 
69 

86 
60 

88 
55 

88 
58 

91 

59 

91 
63 

93 
66 

95 

67 

97 
68 

96 
69 

98 

68 

88 

70 

89 

65 

94 
62 

96 
64 

83 
68 

92 
63 

93 
66 

88 
71 

91 
71 

82 
64 

81 
46 

91 
53 

90 
65 

90.0 
63.3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

85 
64 

83 
57 

85 

50 

92 
55 

95 
62 

92 

65 

89 
69 

82 
69 

86 
61 

87 
57 

85 

58 

91 
56 

92 
62 

96 
66 

99 
69 

99 

67 

95 
71 

98 
71 

90 
69 

88 
62 

93 
62 

95 
65 

86 
67 

88 
63 

94 
63 

84 
64 

91 
71 

84 
64 

76 

47 

88 

50 

89 
67 

89.6 
62,7 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

83 
63 

83 
60 

86 
56 

90 

60 

90 
66 

88 
67 

86 
70 

84 
68 

85 
61 

88 
55 

89 
58 

91 

60 

90 

67 

92 
68 

96 
68 

97 
69 

96 
66 

97 
70 

89 

71 

88 
65 

94 

63 

93 
66 

75 

67 

86 
64 

89 
67 

86 
68 

93 
72 

82 
66 

78 
48 

86 
53 

87 
69 

88.3 
64,2 

MURRAY 

MAX 

Mm 

82 
65 

82 
61 

84 
57 

84 
61 

88 
67 

90 
65 

88 
71 

85 
68 

80 

64 

85 
59 

83 

60 

88 
61 

89 

67 

89 
69 

92 

70 

94 
72 

94 
71 

94 
70 

95 

72 

88 
66 

88 
64 

92 
69 

95 
69 

79 

68 

87 
69 

91 

71 

86 
71 

92 
67 

81 
51 

80 
55 

88 
62 

87,5 
65.5 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

Mm 

82 
60 

82 

57 

85 
49 

90 
57 

95 
65 

91 
67 

87 
69 

82 

69 

87 
89 

87 
57 

87 
57 

92 
55 

94 
60 

95 

64 

96 
65 

99 

67 

97 
69 

97 

67 

88 

70 

90 
62 

93 

64 

97 
65 

85 
65 

91 

65 

92 

67 

87 
63 

91 

66 

85 

64 

78 
48 

88 
53 

87 

64 

89.6 
62.3 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
65 

84 
62 

87 

55 

93 
64 

94 
66 

90 

TO 

83 
70 

84 
68 

87 
63 

88 

59 

87 
60 

93 

60 

91 

66 

94 
69 

96 
71 

98 

71 

97 
72 

99 
72 

85 

71 

87 
66 

92 
64 

96 
66 

80 
67 

89 
64 

93 

68 

87 
71 

90 
67 

79 
54 

78 

49 

89 
54 

90 
66 

89.2 
64,9 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

85 
64 

84 
59 

B5 
55 

95 
62 

95 

61 

92 
68 

88 
74 

85 
69 

87 
60 

88 
55 

88 
57 

89 
56 

92 

64 

95 
66 

96 
68 

98 
68 

96 
69 

96 
69 

95 
69 

88 

66 

92 

62 

97 
65 

95 
66 

87 
67 

94 
66 

93 
68 

91 

73 

88 
67 

78 
50 

91 
52 

90 
68 

90,8 
64.0 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

85 
64 

85 
59 

87 
53 

93 
59 

95 
68 

94 

69 

89 

70 

83 
68 

88 
62 

88 
55 

88 
59 

92 
59 

93 
64 

95 
67 

99 
72 

100 
70 

97 
72 

99 

70 

96 
70 

90 
64 

94 

65 

96 
69 

94 
68 

90 
63 

95 
70 

85 

65 

93 
72 

85 
65 

77 
47 

91 

54 

91 

71 

91.2 

64,6 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

85 
56 

82 
56 

82 
49 

85 
52 

91 
56 

95 
61 

88 
68 

88 
67 

79 
63 

86 
54 

85 
54 

87 
54 

92 
57 

93 
65 

95 
65 

99 
66 

99 
68 

97 
65 

97 
69 

86 
57 

90 
63 

90 
65 

96 

63 

85 
62 

88 
65 

95 
64 

64 
63 

92 
62 

80 
49 

77 
46 

89 
52 

88.9 
59.9 

RUSSELLVILLE 

«    •    • 

MAX 

Mm 

84 
50 

84 
51 

84 
52 

85 
52 

91 
62 

94 
66 

88 
67 

86 
68 

82 
63 

87 
54 

89 
57 

90 
57 

92 
53 

92 

67 

96 
67 

99 
63 

97 
68 

95 
67 

96 
68 

89 
63 

90 
64 

91 
68 

92 

67 

84 
65 

87 
66 

94 
67 

88 
66 

71 
64 

82 

45 

78 
50 

87 
54 

88.5 
61,0 

CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

78 
60 

76 
55 

80 
48 

85 
56 

92 

64 

89 

66 

85 
69 

78 
69 

84 
63 

83 

59 

83 
53 

88 
53 

92 
59 

92 

67 

94 

68 

96 

68 

94 
67 

96 
66 

84 
68 

84 
60 

86 
60 

92 

65 

90 
67 

85 
61 

89 
65 

86 
64 

92 
69 

86 
62 

75 
42 

86 
53 

83 
66 

86,5 
61,7 

BARDSTOWN  5  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

81 
61 

79 
55 

80 

49 

88 
54 

93 
63 

90 
68 

88 
69 

84 
68 

■6 

66 

85 
59 

86 
54 

91 
53 

93 

61 

95 
66 

97 

67 

98 
68 

98 

70 

97 
65 

95 
69 

86 
62 

84 
62 

96 
65 

94 
68 

8  6 
64 

94 
65 

93 
65 

93 
68 

87 
63 

77 
45 

87 
52 

88 
66 

89.4 
62.3 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

84 
60 

83 
58 

83 
53 

82 
57 

92 
64 

94 

67 

86 
70 

88 
69 

83 
69 

87 
55 

87 
58 

87 
57 

90 
65 

93 
67 

95 
67 

96 
69 

98 

70 

98 

68 

98 
72 

88 
67 

89 
70 

88 
69 

95 
71 

88 
63 

83 
62 

95 
68 

85 

70 

96 

67 

82 
53 

77 
48 

89 
60 

89,0 
64,0 

80NNIEVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

82 
61 

80 
54 

84 
48 

91 
52 

94 
60 

88 
62 

88 
62 

79 
67 

86 
66 

87 
54 

85 
53 

91 
53 

94 
69 

95 
67 

98 
66 

97 
67 

97 
67 

98 
67 

88 
64 

84 
62 

81 
61 

95 
63 

85 
68 

88 
64 

94 
67 

82 
64 

92 

67 

80 

62 

75 
44 

86 
58 

88 
65 

88.1 
61,4 

BOWLING  GREEN  FAA  ap 

MAX 

Mm 

83 
63 

85 

60 

84 

54 

90 
57 

93 
65 

94 

69 

85 

70 

81 
70 

87 
65 

87 
56 

86 
61 

91 
59 

93 
69 

97 
69 

98 
70 

97 
71 

97 
71 

97 
69 

90 
72 

90 
67 

89 
70 

96 
69 

83 

71 

87 
69 

95 
68 

85 

68 

92 
71 

84 
57 

76 
50 

89 
53 

90 
70 

89.1 
65.1 

8RADF0RDSVILLE 

MAX 

Mm 

83 
62 

80 
55 

79 
46 

80 
50 

87 
59 

93 

62 

89 
66 

86 
68 

82 
67 

85 
57 

86 
52 

90 
61 

91 
63 

94 
65 

97 
64 

94 
68 

95 
63 

96 
68 

85 
60 

85 
64 

86 
65 

94 
65 

84 
62 

88 
63 

93 
63 

87 
64 

93 
60 

82 

38 

78 
44 

87 
62 

87,6 
60,2 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

82 
62 

80 
56 

82 
50 

88 
53 

93 
62 

92 
63 

85 
68 

82 
67 

85 
66 

87 
56 

86 
55 

90 
56 

92 

64 

94 
66 

97 
68 

98 
68 

96 
70 

96 
65 

89 
69 

89 

61 

87 
64 

94 

67 

91 

70 

88 
64 

94 
67 

90 
67 

92 
67 

82 
67 

80 
43 

87 
53 

89 
67 

88.9 
62.6 

CECILIA 

MAX 

Mm 

80 
61 

78 
55 

80 
48 

87 
52 

93 

60 

88 
64 

86 
68 

81 
67 

87 
62 

85 
55 

84 
53 

90 
52 

93 

60 

94 
63 

95 
65 

97 
66 

97 
66 

97 

65 

89 
69 

97 

61 

97 
62 

87 
67 

87 
64 

93 
64 

82 
63 

91 
68 

84 
63 

77 
53 

87 
48 

86 
65 

88.3 
61,0 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

81 
53 

77 
53 

80 
52 

85 
53 

92 
62 

90 
65 

83 
67 

83 

67 

85 
63 

87 
57 

85 
54 

92 
52 

92 
60 

95 
65 

97 
67 

98 
68 

97 
66 

98 
64 

93 
68 

87 
58 

87 
56 

97 
62 

95 

67 

89 

60 

94 
64 

92 
65 

92 
67 

87 
61 

80 
40 

87 
51 

87 
64 

99.2 

60.4 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

80 
64 

81 

57 

80 
53 

89 
55 

93 
64 

86 
67 

88 
71 

80 
69 

84 
68 

84 
54 

85 
58 

88 
57 

92 
67 

93 

67 

95 
68 

96 
69 

95 

70 

97 
67 

86 
72 

87 
64 

87 
68 

93 

70 

86 

70 

87 
67 

92 
67 

84 
68 

93 

68 

81 
66 

75 
47 

88 
53 

90 
67 

87.6 
64.3 

GREENSBURG 

MAX 

Mm 

86 
55 

83 
57 

82 
51 

83 
52 

90 
55 

95 
64 

91 
65 

89 
68 

80 
67 

86 
56 

87 
51 

87 
56 

91 
64 

93 
67 

96 
67 

97 
69 

99 
69 

98 
67 

98 
68 

87 
63 

89 
62 

89 
67 

95 
71 

85 
65 

89 
65 

94 
68 

84 

68 

94 
69 

83 
48 

79 
49 

89 
55 

89.3 
61.8 

IRVIN6T0N 

MAX 

Mm 

79 
60 

78 
55 

82 

49 

90 
56 

95 
66 

92 
67 

87 
70 

83 
69 

86 

62 

82 
59 

85 
55 

91 
55 

94 
60 

94 
66 

97 
67 

98 
68 

97 

66 

97 

67 

90 
69 

86 

60 

89 

60 

97 
66 

91 
67 

90 
64 

92 

67 

85 
64 

94 
71 

85 
63 

77 
43 

89 
51 

86 
69 

89.0 
62.3 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

79 
63 

81 
59 

81 
55 

91 
60 

94 
67 

89 
68 

85 

70 

80 
69 

85 
65 

85 

60 

85 
60 

90 
59 

92 

68 

93 

70 

96 

72 

97 
72 

97 

73 

97 
71 

83 
71 

87 
64 

a6 

67 

95 

69 

89 
71 

87 
67 

92 

68 

85 
65 

90 
70 

82 
65 

75 
48 

88 
55 

90 

69 

87.9 
65,5 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

78 
64 

78 
62 

80 
60 

86 
66 

95 
72 

92 
7* 

86 
69 

78 
71 

87 
68 

85 
67 

86 
62 

91 
62 

95 

67 

96 
75 

97 

75 

97 
75 

98 
75 

96 
75 

87 
71 

82 

66 

86 
68 

96 

70 

83 
68 

86 
67 

94 
70 

85 
66 

95 
75 

77 
59 

76 
49 

87 
61 

84 
71 

87.9 
67.7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

78 
62 

77 
58 

78 
52 

84 
58 

92 

68 

89 

69 

84 
71 

76 
71 

84 
65 

82 
63 

81 
56 

87 
57 

90 
61 

92 
70 

93 
70 

92 

70 

94 
71 

95 
69 

89 
71 

83 
65 

85 
63 

93 
68 

82 
68 

64 
63 

93 
68 

85 
66 

96 
71 

77 
58 

76 

49 

89 
60 

83 

70 

85,9 
64,5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

83 
65 

80 
55 

8  0 
47 

82 
50 

90 
61 

88 
62 

85 
66 

78 
65 

85 
62 

84 
53 

84 
55 

88 
55 

89 

60 

93 
68 

95 
66 

95 

67 

95 
68 

95 
64 

82 

69 

85 
63 

84 

64 

84 
67 

84 
70 

85 
64 

90 
64 

83 
66 

80 
66 

80 
61 

70 
55 

82 

50 

87 
68 

85.3 
61.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY 
AUGUST  1965 

Station 

Day  of  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

86 
52 

81 
56 

82 
51 

82 
53 

90 
59 

93 
67 

88 
70 

95 
68 

86 
64 

86 
54 

97 
56 

88 
56 

90 
59 

93 
64 

96 

63 

98 
69 

97 
68 

95 
65 

97 
70 

85 
65 

87 

6e 

92 
65 

95 
65 

83 

65 

87 
65 

93 

64 

80 
66 

91 
63 

82 

50 

77 
50 

86 
55 

88.4 
61,5 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

MIN 

94 
58 

80 
55 

92 

50 

85 
58 

90 
65 

95 
65 

95 

70 

87 
68 

76 
62 

86 
56 

88 
55 

88 
55 

92 
61 

93 
66 

95 
67 

98 
68 

99 
69 

97 
65 

98 
71 

87 
60 

89 
64 

91 
66 

96 
67 

86 
64 

91 
67 

93 
63 

3  3 
63 

94 
62 

81 
43 

79 
51 

90 
58 

89.3 
61.7 

SCOTTSVILLE  3  SSw 

MAX 
MIN 

81 
62 

83 

60 

83 
55 

90 
62 

94 
66 

39 

66 

89 
68 

93 
68 

85 
66 

86 
59 

99 
63 

90 
64 

89 
69 

94 
69 

97 

70 

97 
71 

96 
71 

97 

71 

99 

71 

88 

66 

88 
68 

94 

70 

92 
69 

92 

70 

93 

67 

88 
69 

94 
68 

88 
66 

78 
51 

92 
55 

88 
66 

89.4 
65,7 

SUMMER  SHADE 

MAX 

Mm 

81 

61 

82 
55 

92 

50 

90 
52 

92 
62 

87 
63 

87 
69 

92 
67 

95 
64 

85 
54 

94 
56 

89 
56 

91 
66 

93 
65 

95 

67 

95 
67 

96 
67 

97 
65 

99 
71 

88 
64 

87 

67 

97 
69 

85 
70 

87 
66 

93 

67 

87 
66 

95 

69 

83 
63 

79 
48 

88 

60 

89 
66 

88,0 
62.9 

WOLF  CREEK  DAM 

•    •    • 

MAX 

MIN 

83 

60 

83 
56 

82 

50 

82 
51 

89 
57 

94 

59 

98 
60 

99 
66 

9  5 
67 

86 
55 

94 
55 

86 

56 

88 
63 

91 
63 

94 
64 

97 
6* 

96 
66 

97 
65 

96 
65 

97 
60 

88 
65 

85 
64 

91 
69 

88 
65 

es 

63 

93 
61 

86 
61 

94 
61 

82 

44 

78 
44 

68 
57 

88.3 
59.9 

BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

83 
61 

82 

58 

80 
52 

88 
58 

89 
69 

91 

68 

99 

70 

94 
67 

85 

68 

85 
61 

80 
58 

88 
60 

91 
65 

93 

69 

95 

69 

9* 
69 

93 
69 

94 
70 

92 
67 

93 

65 

90 
64 

89 
61 

87 
69 

83 
64 

90 
69 

88 
70 

93 
71 

80 
65 

77 

44 

83 
53 

9  7 
67 

87.6 
64.2 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

MIN 

78 
62 

76 
56 

79 
47 

86 
56 

93 
56 

90 
70 

90 
69 

79 
70 

94 
64 

83 
63 

83 
56 

88 
54 

92 
58 

92 
65 

95 

6  6 

95 
69 

96 
67 

95 
65 

82 
69 

90 
63 

83 
57 

92 
62 

92 

66 

83 
62 

91 
64 

89 
65 

91 
70 

91 

64 

71 
43 

S3 

54 

84 
66 

86.6 
62.0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

79 
61 

75 
57 

78 
46 

83 
59 

94 
65 

91 
67 

94 
67 

79 
69 

82 

65 

77 
60 

80 
56 

95 
58 

89 
58 

94 
67 

9* 
68 

93 

69 

94 
67 

94 
65 

81 
68 

79 
61 

81 

56 

90 
61 

77 
64 

79 
59 

88 
64 

96 
66 

88 

65 

71 
51 

70 
43 

76 
57 

74 
66 

83.4 
61.5 

CYNTHIANA  2 

MAX 

MIN 

84 
56 

83 
45 

85 

47 

86 
46 

88 
54 

95 
65 

95 
66 

99 
69 

95 
67 

87 
60 

85 
54 

95 
50 

92 
53 

94 
58 

96 
64 

95 
67 

97 
67 

99 
69 

97 
66 

85 
62 

83 
55 

85 
57 

93 
69 

83 

62 

86 
64 

90 
66 

90 
69 

92 
62 

77 
36 

75 
45 

86 
57 

88.5 
58.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

82 
58 

81 
58 

79 
52 

80 
54 

89 
59 

91 
67 

90 
66 

99 
67 

85 
66 

85 

61 

88 

58 

96 
59 

91 
60 

93 
67 

95 
70 

96 
70 

97 
71 

97 
68 

97 
68 

83 
63 

86 
63 

8* 
65 

93 
70 

84 
65 

87 
66 

93 
69 

90 
69 

95 
65 

81 
45 

75 
49 

86 
54 

88.0 
62.6 

DIX  DAM 

MAX 

MIN 

83 
58 

80 
53 

89 

57 

92 
65 

92 

67 

91 
69 

96 
68 

84 
68 

84 
61 

85 
58 

98 
59 

92 

64 

95 
70 

95 

70 

97 

71 

96 
71 

96 
69 

95 
70 

93 
65 

84 
63 

93 
69 

90 
70 

84 
65 

91 
68 

91 
69 

92 
70 

ao 

67 

79 

48 

86 
53 

88 
65 

88. 7 
64,6 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

MIN 

80 
57 

77 
55 

80 
42 

86 
53 

94 
57 

93 
63 

96 

64 

82 
68 

85 

67 

83 
59 

84 
50 

89 
51 

92 
53 

96 
61 

96 

64 

98 
65 

97 
65 

96 
63 

84 
68 

91 
59 

83 
52 

92 

58 

88 
66 

84 
58 

90 
61 

88 
64 

90 

66 

79 
59 

72 
37 

82 

46 

77 

60 

86.6 
58.4 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

NUN 

SO 
61 

78 
58 

78 
50 

84 

51 

88 
62 

89 
65 

99 
64 

84 
67 

84 

64 

82 
58 

82 
53 

87 
53 

90 
59 

99 

64 

93 
66 

94 
69 

93 

68 

92 
64 

81 
67 

81 
60 

79 

59 

87 
64 

82 
66 

85 
64 

85 
64 

89 
65 

90 

67 

75 

62 

73 
41 

80 
46 

87 
57 

85.  1 

60.6 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

MAX 

MIN 

80 
62 

74 
58 

77 

50 

82 
55 

88 
64 

87 

58 

85 
66 

82 
67 

82 
63 

78 
61 

80 
56 

87 
55 

89 
61 

91 
65 

92 
67 

93 
69 

93 

67 

91 

67 

79 
67 

78 
61 

78 

6  0 

95 
62 

78 
66 

81 

62 

85 
65 

87 
64 

86 
70 

75 
60 

69 
43 

79 
49 

83 
60 

83.1 
61.3 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

82 
55 

81 
56 

79 
52 

83 
53 

87 
56 

94 
65 

91 

68 

88 
70 

93 
68 

86 

60 

86 
57 

88 
55 

92 
56 

94 
62 

96 
68 

98 

68 

100 
69 

98 
66 

99 

68 

86 
64 

83 
59 

85 
62 

94 
65 

79 
6* 

87 
6* 

93 
65 

90 
69 

93 
65 

78 
43 

75 
46 

87 
57 

88.2 
61.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
62 

77 
56 

80 

49 

87 
56 

91 
66 

90 
67 

89 
68 

92 

69 

85 
67 

84 
59 

84 
56 

88 
58 

92 
62 

94 
68 

96 
69 

92 

70 

95 
70 

96 
70 

85 
67 

83 
63 

80 

59 

93 
67 

80 
67 

84 
64 

91 
68 

88 

68 

8  9 

70 

76 
50 

73 
42 

84 
54 

87 
65 

86,3 
62,7 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

80 
55 

82 
58 

83 
60 

77 
49 

79 
51 

85 

55 

92 

65 

97 
67 

84 
67 

86 

63 

81 
59 

92 
57 

89 

57 

92 

59 

93 
67 

95 
69 

96 
70 

94 
68 

95 
69 

83 
64 

81 
58 

82 

60 

90 
63 

79 
63 

84 
63 

89 
65 

90 
68 

90 
67 

76 

44 

73 
45 

82 
50 

85.5 
60,5 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

79 
62 

74 
58 

75 

b? 

82 

55 

87 
65 

87 

70 

81 
67 

91 
69 

81 
67 

79 
61 

76 
58 

94 
57 

87 
63 

89 
67 

89 
70 

90 
71 

91 
69 

92 

71 

85 
68 

78 
62 

77 
61 

85 
66 

82 
67 

79 
64 

82 
66 

86 
68 

88 
69 

SI 

66 

71 
44 

75 
51 

84 
64 

82.5 
63.5 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

79 
57 

77 
52 

82 

44 

86 
51 

94 
60 

93 
62 

92 
65 

90 
67 

84 

63 

84 
57 

97 
54 

87 
52 

92 
55 

94 
61 

9  6 
64 

97 
64 

97 
65 

97 
63 

96 

67 

84 
62 

86 
58 

93 
59 

92 

67 

84 
59 

92 
61 

90 
64 

92 
66 

90 
60 

76 
42 

66 
52 

8  6 
59 

88.5 
59.1 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

83 
60 

83 

56 

B0 
50 

81 
57 

90 
65 

91 

67 

93 
67 

93 

67 

85 

67 

86 

58 

87 
59 

85 
57 

91 
64 

94 

67 

9  6 
68 

98 

70 

98 
69 

95 
67 

97 
68 

82 
64 

81 
63 

81 
66 

91 
68 

83 
65 

84 

67 

92 

67 

92 

69 

95 
63 

82 
45 

73 
54 

85 
60 

88.0 
63.0 

SHELBWILLE 

MAX 

MIN 

81 
56 

78 
56 

79 
48 

81 
54 

86 
60 

93 

66 

90 
67 

95 
69 

79 

6  5 

85 

60 

85 
58 

85 
56 

88 
61 

93 
65 

94 
67 

97 
69 

98 

70 

96 
68 

98 
69 

85 
63 

83 
60 

84 
62 

94 

68 

ao 

62 

87 
63 

93 
66 

B8 
65 

92 

63 

77 
44 

75 
48 

85 
57 

86,9 
61,4 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

79 
56 

79 
57 

76 
46 

81 
48 

87 
59 

94 
66 

92 
66 

96 
69 

85 
65 

83 
62 

81 
57 

95 
54 

87 
57 

91 
57 

92 

63 

95 
66 

97 
66 

96 
65 

95 

67 

84 
65 

82 
57 

S5 
61 

91 
58 

80 
62 

85 
63 

89 
66 

87 
66 

92 
63 

73 
49 

79 
50 

95 
57 

66.2 
60.1 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

MIN 

80 
61 

79 
54 

79 

51 

87 
54 

88 
63 

as 
64 

89 
63 

82 
65 

82 
65 

84 
55 

81 
58 

96 
59 

98 

64 

90 
66 

93 
69 

93 
70 

93 

68 

93 

68 

83 
67 

82 
64 

79 
6  3 

89 

68 

80 

67 

84 
64 

88 

67 

85 
65 

91 
66 

81 
64 

74 
42 

82 

48 

86 
63 

85.1 
62,1 

WILLIAMSTOWN  3  NW 
*   #    » 

MAX 

Mm 

79 
59 

79 
54 

77 
49 

82 
53 

86 
59 

93 
67 

91 
68 

88 

67 

79 

65 

84 
60 

94 
59 

83 

59 

88 
63 

94 
67 

94 
69 

97 

70 

95 
71 

97 
69 

96 
68 

83 
62 

78 
57 

S2 
59 

90 
65 

77 

59 

85 
59 

90 
66 

87 
65 

89 
67 

76 
44 

73 
51 

83 
56 

85.8 
61.5 

EASTERN            04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

82 
54 

81 
60 

76 
48 

78 
50 

94 
49 

90 
59 

93 
65 

89 
65 

83 

64 

85 
57 

90 
54 

80 
53 

87 
56 

90 
57 

91 

63 

94 
65 

96 
65 

97 
64 

95 
63 

85 
54 

80 
56 

73 

60 

89 
60 

92 

62 

9* 
62 

87 
64 

88 
66 

90 
62 

70 
42 

70 
42 

31 
41 

85.5 
57.5 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

84 
60 

80 
58 

B0 

56 

87 
54 

88 
60 

91 
65 

90 
60 

88 
62 

89 
62 

85 
60 

94 

59 

90 
61 

91 
66 

92 

67 

91 
67 

94 
69 

94 
70 

95 
69 

90 
67 

85 
67 

as 

65 

89 
67 

84 
70 

85 
67 

88 
67 

90 
65 

90 
66 

90 
66 

74 
44 

85 

46 

86 
56 

87,6 
62.5 

BAXTER 

MAX 

Mm 

82 
56 

80 
57 

8  0 
55 

90 
54 

85 
55 

86 
59 

90 
63 

88 
64 

83 

65 

81 
62 

92 
58 

86 
58 

90 
59 

87 
64 

90 
67 

91 

67 

94 
67 

92 

69 

94 
67 

84 
66 

87 
65 

89 
68 

88 

67 

85 
67 

S3 

68 

82 
66 

89 
67 

91 
65 

81 
46 

77 
47 

83 
50 

85.8 
61.5 

BLAINE  2  W 

MAX 

Mm 

R2 
55 

82 
55 

75 
50 

79 
46 

83 
45 

89 

»7 

90 
60 

90 
62 

82 

60 

85 
54 

78 
52 

92 

50 

86 

50 

89 
52 

90 

60 

93 
65 

96 
65 

99 
50 

92 
60 

78 
59 

80 
58 

78 
58 

80 
65 

80 
63 

84 
62 

84 
60 

85 
62 

90 
60 

76 
60 

72 
42 

60 
45 

84,1 
55.2 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

82 
56 

78 
56 

M0 

53 

97 

50 

97 
53 

91 
60 

99 

60 

83 
65 

83 
62 

82 
59 

85 
55 

89 
54 

90 
60 

90 
64 

91 

65 

96 
65 

93 

64 

94 
63 

82 
63 

94 
64 

90 
62 

89 
67 

84 
62 

82 

65 

83 

66 

88 
63 

67 
6  2 

80 
62 

75 
42 

61 
45 

81 
54 

85.6 
59.4 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

84 
58 

84 
59 

78 
55 

79 
52 

95 
53 

90 

61 

91 
62 

99 
66 

85 
64 

86 
58 

83 
55 

82 

56 

88 
57 

91 
60 

92 
66 

94 
69 

95 

69 

98 
65 

97 
65 

93 
65 

83 
57 

81 
63 

90 
66 

83 
67 

62 
66 

85 

64 

90 
62 

91 
60 

80 

40 

75 
45 

64 

48 

86,4 
59.8 

GRAYSON  I  SE 

MAX 

Mm 

80 
55 

81 
60 

77 
49 

78 
48 

82 
52 

90 

6  4 

92 

63 

99 
66 

83 
66 

85 
60 

80 
54 

81 
53 

88 
53 

92 
63 

92 
66 

96 
67 

97 
68 

97 
65 

93 
67 

79 
61 

81 
57 

71 
59 

87 
65 

76 
62 

63 

63 

88 
66 

87 

69 

89 
64 

75 
41 

71 
42 

79 
51 

84,5 
59,3 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

82 
62 

78 
52 

79 
48 

88 
50 

89 
56 

90 

56 

99 
62 

96 
67 

85 

66 

86 
56 

84 
57 

89 
55 

89 
61 

92 
64 

92 

65 

93 
67 

94 
64 

94 

67 

94 
66 

82 
63 

81 

59 

87 
68 

85 
67 

82 

64 

85 

67 

87 
63 

90 
63 

89 
62 

77 

44 

81 

48 

H 

54 

86.5 
60.1 

HYDEN 

MAX 

Mm 

84 
57 

83 
58 

79 
56 

79 
55 

86 
60 

87 
65 

90 
63 

89 
65 

85 

6  4 

93 
59 

83 
59 

85 
59 

87 
60 

89 
66 

90 
67 

92 
69 

94 
68 

94 
64 

94 
67 

96 

63 

85 
64 

89 
66 

81 
68 

64 
67 

83 
64 

87 
64 

69 
65 

82 
46 

75 
46 

83 
49 

85.9 
61.4 

JACKSON 

MAX 

Mm 

84 
57 

83 
54 

79 
5  3 

79 
50 

86 
52 

87 
61 

90 
64 

91 
62 

85 
64 

95 
56 

85 
55 

84 
55 

99 
56 

91 
59 

94 
65 

94 
65 

96 
68 

95 
68 

95 
65 

83 
63 

83 
57 

77 
60 

90 
63 

83 
65 

82 
60 

84 
63 

86 
64 

92 
62 

78 
49 

73 

45 

92 

47 

86,0 
58.9 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

81 
61 

79 
56 

78 
49 

95 
50 

86 
60 

87 

61 

96 
62 

84 
67 

8^ 

65 

92 
56 

82 
59 

96 
57 

88 
64 

99 
64 

90 
67 

92 
66 

92 

66 

93 
65 

82 
66 

83 
61 

83 
63 

86 
63 

82 
69 

84 

67 

90 
65 

89 
67 

93 
65 

81 
56 

79 
45 

84 
46 

86 
58 

85.4 
60.8 

See  Reference  Noleu  Following  Station  Lnde; 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST    1965 


Day  ol  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 


MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MID0LES80RO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WAYLAND  2  SE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


82  79  78 
59  57  53 

81  81  76 

54  5*.  47 

83  81  81 
57  57  56 

84  82  82 
62  57  50 

81  79  80 


80   81   83 
60   53   55 


85   82   79 


61   54   56 

82   81   77 
51   56   51 


88   88 
58   63 


85   86 
55   60 


82   90 
56   62 


90   87 
61   63 


89   90 
60   65 


92   91 
62   66 


88   86 
58   58 


86   88 
61   61 


86   90 
46   58 


90   91 
54   63 


87  84  83 

61  61  64 

90  87  84 

61  66  64 


64  68  66 

88  84  85 

68  67  69 

80  85  84 

67  67  68 

90  85  85 

63  67  65 

86  83  84 

60  66  60 

88  84  84 

65  65  67 


89 


53   55   51 


92   90   84 
51   67   59 


<u 

89 

51 

60 

B7 

91 

59 

64 

83   84 
58   57 


84   83 
55   53 


84   86 
59   57 


84   85 
56   56 


84   85 
58   57 


86   85 
61   59 


83   84 
59   55 


81   82 
51   59 


86   84 
53   52 


83   82 
58   54 


90   84 
62   56 


83   82 
59   52 


87   83 
57   58 


62   65   67 


86   89   91 
58   62   64 


89   91   92 
64   67   65 


89   91 
67   65 


90  91  93 

64  67  66 

94  94  94 

64  67  68 

87  91  93 

60  64  65 

86  89  89 


65   66 

88   91 

51   58 


89   92   92 
61   66   66 


87   89   91 
56   60   63 


89   90 
59   62 


94   95 
67   67 


93   92 
65   62 


94  91  93 
67  68  69 

95  92  94 

67  68  66 

95  93  94 

68  65  66 

98  100  99 

70  70  66 

94  93  94 

60  61  63 

89  93  92 

68  68  69 


94   94   96 
63   63   61 


92   96   97 
66   64   65 


92   98   97 
66   66   66 


87  84  84 

66  65  62 

95  81  81 

60  61  58 

85  87  88 
68  67  68 

86  87  81 

66  64  64 

92  85  82 
68  62  63 

83  87  85 

68  67  63 

90  84  80 

68  61  60 

93  83  85 

67  65  63 

95  83  83 
64  60  55 

80  81  79 

66  59  53 

96  80  85 
66  65  62 

94  80  82 
63  60  57 

95  84  88 

68  68  64 


90  86  83 

67  69  68 

75  89  81 

64  68  64 

89  83  85 
70  69  70 

90  88  86 

68  70  68 


64   71   64 

90   82   86 
69   67   70 


63   71   61 


87   90 
64   64 


85   86 
62   62 


85   87 
65   64 


88   90 
67   67 


88   91 
68   67 


93   92 
67   65 


8  7   90 
63   69 


73   88   83 
55   63   64 


85   90   83 


60   61   60 


69   68   67 


90   89 
63   64 


85   90 
65   64 


80   90 
66   66 


82   75 
65   43 


90   76 
62   40 


88   82 
65   46 


82   78 
65   64 


79   76 
65   43 


83   78 
65   47 


80   74 
61   46 


90   78 
64   45 


90   79 
60   39 


79   83 
62   41 


86   81 
63   46 


91   76 
63   40 


92   82 
67   45 


81   85 
45   54 


83   85 
47   65 


85   86 
57   57 


85.8 
61.1 


84.5 
58.2 


86.0 
62.3 


87.2 
62.8 


86.5 

62.4 


88.2 
63,4 


85,8 
59,8 


84.9 
61.7 


85,6 
55.6 


85.7 
58.0 


87.2 
60.6 


85.0 
57.4 


87.7 
61,5 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

"3  ,.  6S 

Station 

0  O  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   « 
WESTERN            01 

'«ADlS0NVILLE  1  SE 

EVAP 

.40 

.28 

.30 

.29 

.25 

.32 

.39 

.19 

.11 

.33 

.24 

.24 

.31 

.28 

.29 

.28 

.31 

.42 

.34 

.20 

.17 

.18 

.35 

.17 

.32 

.44 

.16 

.25 

.33 

.20 

.23 

8.57 

WIND 

60 

53 

27 

23 

33 

38 

54 

86 

51 

44 

22 

18 

20 

46 

33 

16 

24 

64 

54 

16 

27 

19 

64 

13 

23 

45 

65 

41 

41 

25 

63 

1188 

MAX 

90 

86 

82 

92 

93 

96 

91 

88 

80 

90 

89 

91 

94 

95 

95 

99 

ioo 

95 

95 

87 

92 

92 

93 

90 

90 

91 

90 

89 

89 

85 

88 

90.9 

MIN 

59 

65 

58 

66 

66 

71 

71 

70 

67 

64 

64 

65 

65 

69 

67 

75 

75 

74 

72 

68 

67 

69 

70 

68 

70 

70   70 

70 

52 

55 

54 

66.6 

CENTRAL              02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 

.28 

.22 

.26 

.26 

.22 

.29 

.29 

.22 

.15 

.32 

.22 

.26 

.19 

.35 

.28 

„ 

.26 

.29 

.26 

.14 

.22 

.19 

.19 

.13 

.16 

.22 

.12 

.19 

.22 

.26 

.29 

7.18B 

WIND 

31 

63 

39 

24 

43 

34 

57 

75 

52 

65 

26 

28 

27 

46 

48 

32 

20 

55 

42 

21 

28 

25 

42 

21 

25 

52   40 

56 

47 

27 

61 

1252 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.16 

.21 

.21 

.20 

.24 

.22 

.19 

.18 

.27 

.25 

.11 

.21 

.16 

.201  .25 

.22 

.22 

.24 

.25 

.16 

.26 

.10 

.20 

.16 

.11 

.22  .11 

.19 

.23 

.23 

.20 

6.16 

WIND 

22 

31 

27 

23 

24 

29 

34 

46 

33 

28 

16 

20 

18 

22   27 

18 

19 

30 

29 

33 

44 

21 

29 

22 

17 

32   20 

36 

53 

39 

51 

893 

MAX 

94 

92 

92 

94 

96 

99 

92 

96 

91 

96 

92 

94 

- 

99  101 

IOC 

101 

100 

97 

93 

95 

66 

78 

98 

92 

95   91 

95 

88 

86 

88 

93.7 

MIN 

67 

67 

64 

65 

68 

72 

70 

73 

75 

69 

67 

68 

72 

75 

75 

76 

" 

76 

" 

71 

72 

73 

64 

73 

73 

71   70 

70 

57 

63 

5, 

69.9 

9LUE  GRASS          03 

OIX  DAM 

EVAP 

. 

.44 

.35 

.25 

.20 

.22 

.27 

.25 

.15 

.36 

.15 

.36 

.27 

.28 

.28 

.10 

.13 

.31 

.43 

.13 

.29 

.13 

.28 

.13 

.10 

.29  .25 

.14 

.29 

.26 

.27 

7.58B 

WIND 

- 

103 

55 

27 

27 

19 

43 

52 

43 

69 

45 

25 

31 

47 

49 

33 

25 

47 

5! 

41 

53 

31 

57 

29 

19 

57   59 

46 

79 

49 

55 

1419B 

MAX 

- 

90 

82 

88 

90 

90 

90 

90 

87 

88 

87 

93 

92 

94 

95 

96 

95 

94 

94 

82 

88 

84 

95 

82 

85 

90   86 

- 

- 

89 

85 

89.3 

MIN 

" 

64 

60 

62 

67 

68 

68 

70 

70 

63 

63 

65 

67 

72 

72 

72 

74 

73 

70 

66 

62 

61 

72 

68 

70 

70 

68 

" 

- 

45 

57 

66.4 

•    •    * 
EASTERN            04 

OEWEY  DAM 

EVAP 

.11 

.12 

.16 

.18 

.13 

.13 

.18 

.14 

.06 

.09 

.13 

.16 

.15 

.15 

.15 

.12 

.19 

.12 

.21 

.11 

.18 

.05 

.04 

.09 

.11 

.11 

.26 

.03 

.05 

.17 

. 

4.01B 

WIND 

3 

9 

1C 

5 

4 

4 

5 

7 

3 

8 

8 

5 

4 

5 

7 

5 

4 

6 

11 

a 

11 

4 

5 

1 

2 

5 

16 

10 

20 

12 

4 

208 

MAX 

71 

79 

76 

76 

83 

89 

82 

73 

62 

78 

77 

77 

79 

85 

87 

81 

88 
63 

88 

84 

82 

8C 

80 

84 

82 

63 

82 

63 

85 

80 

69 

74 

80.8 

MIN 

" 

62 

56 

51 

62 

59 

56 

60 

60 

62 

54 

55 

56 

61 

61 

64 

62 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

60 

58 

56 

59 

43 

43 

47 

57.5 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

I 

3 

+»  a 

+j 

Station 

CO  u 

dJ  -H 

(0  T) 
+*  » 

3  ft 
Cfl  W 
0 
K 

■ 
i 

8 

> 
< 

1  « 

1   ^ 
I  "8  1 

a   1 

Q-5 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM     1  PM     7  PM 

8 
■ 

8 
3 

o> 

8! 
A 

en 

(J) 

0> 

I 

£ 
C9  a 

3 

0 

°  •  S 

£  3  ° 

£  83 

{•si 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

24 

2.9 

7.1 

23-n- 

26 

01 

84 

89 

58 

62 

4 

2 

3 

3 

0 

0 

12 

- 

6.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

20 

3.3 

a. 7 

22** 

21 

31* 

74 

80 

46 

52 

1 

5 

4 

1 

0 

0 

11 

- 

5.4 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

25 

1.7 

7.8 

21 

W 

26 

77 

85 

53 

53 

2 

2 

3 

0 

1 

0 

8 

69 

5.4 

S««  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    Ill     - 


STATION  INDEX 


++ 

U 

OBSERVATION 

d 

2 

CO 

U 

§ 

TIME  AND 

2 

o 

a 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

I 

5 

COUNTY 

< 

0 

2 

1 

0 

< 
E 

d 

OBSERVER 

1 

& 

ADDISON  DAM  45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

86  3* 

360 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOC  •■ 

02 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

1000 

7A 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

6P 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

0254 

7 

38  27 

555 

7A 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

8ARB0URVILLE 

038] 

KNOX 

36  52 

83  52 

5P 

7A 

c 

FELTON  W  PATTON 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCM 

0397 

02 

NELSON 

e 

85  28 

5P 

5F 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BAROWELL  4  £ 

0402 

01 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

6P 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

02 

ALLEN 

3 

36  54 

86  08 

590 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

: 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  OAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0619 

01 

MARSHALL 

36  51 

68  20 

305 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

t 

8*  18 

1070 

5P 

C  H 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0624 

37  34 

8*  IB 

992 

7A 

MRS.  GAYLE  D.  DALE 

BLAINE  2  W 

0752 

04 

LAWRENCE 

38  02 

7A 

02 

37  26 

85  54 

730 

5P 

5P 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

02 

WARREN 

\ 

86  26 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

o: 

WARREN 

3 

36  58 

86  26 

535 

Mil 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MARION 

37  29 

85  09 

675 

9A 

DR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

10*7 

02 

EDMONSON 

1 

37  12 

86  16 

5BO 

7A 

ELMER  A.  BATM 

8UCKH0RN 

10B0 

0* 

PERRY 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURD1NE  2  NE 

1120 

PIKE 

1 

82  35 

1643 

c 

EDWIN  E.  JOHNSON 

8URKESVILLE  2  W 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

85  24 

602 

7A 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSV1LLE 

IZ56 

0  2 

TAYLOR 

3 

37  20 

85  21 

771 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVILLE 

1294 

02 

GRAYSON 

37  25 

600 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

0  3 

CARROLL 

4 

38  41 

85  11 

480 

4P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

02 

HARDIN 

85  57 

73* 

6P 

&P 

WILLIAM  S,  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

POWELL 

37  52 

63  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

e 

37  55 

85  40 

540 

SP 

5P 

8ERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

360 

c 

ERL  SENSING 

COBB 

168  ) 

01 

CALDWELL 

; 

*90 

6A 

MRS  8ENNIE  S.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

8*  06 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(COVINGTON  WB  AIRPORT 

IB  55 

03 

BOONE 

39  04 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964 

0* 

62  59 

6P 

feP 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

04 

WHITLEY 

2 

8*  19 

1070 

SP 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1998 

03 

38  23 

8*  18 

6B* 

7A 

MARSHALL  HILL 

CVNTH1ANA  2 

2003 

03 

HARRISON 

38  23 

B*  17 

719 

BA 

8A 

«.Y.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2d  40 

03 

BOYLE 

37  39 

8*  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

DAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

1 

37  48 

82  32 

770 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEWEY  DAM 

21 BC 

0* 

FLOYD 

1 

37  *5 

B2  *7 

653 

7A 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

221* 

03 

MERCER 

37  *8 

64  43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2350 

01 

OHIO 

86  43 

*31 

76 

: 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

MRS  OALMAS  GIVENS 

DYER 

2391 

BRECKINRIDGE 

37  *3 

86  13 

793 

: 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

: 

37  00 

85  37 

865 

7A 

: 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

37  41 

85  52 

739 

6A 

INACTIVE  7/30/6* 

ELKHORN  CITY 

252  6 

0* 

PIKE 

l 

37  18 

B2  21 

800 

M 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELK  TON  2    S 

01 

2 

67  10 

520 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

38  «3 

84  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

03 

BATM 

5 

38  09 

83  33 

656 

6P 

7A 

H 

ARNOLD  WAGES 

FLEMJNGS8URG 

2903 

FLEMING 

5 

38  25 

83  43 

7A 

MRS.  ALMYRTA  B.  MALL 

FLFMINGSBUPG  1  SSW 

2908 

FLEMING 

5 

38  25 

83  45 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

MAO  I  SON 

37  5* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

01 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

356 

MID 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

0* 

BELL 

; 

83  45 

1005 

flfl 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

84  52 

50* 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

1036 

01 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

690 

7A 

FREEBURN  2  Sw 

PIKE 

l 

37  33 

B2  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSL1N 

FRENCHBURG 

3052 

04 

MENIFEE 

5 

83  39 

B64 

BA 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

02 

MONROE 

36  38 

85  46 

759 

7A 

E.  GUY  OECKARO 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

84  33 

688 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT    1 

GEST  LOCK  3 

HENRY 

38  25 

64  53 

490 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

02 

BARREN 

37  00 

85  55 

760 

7A 

EMILY  H.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

02 

■ 

85  55 

808 

6P 

GLENDALE  1  E 

02 

HARDIN 

3 

710 

7A 

GOLDEN  POND  8  N 

01 

TRIGG 

S3  00 

400 

8A 

8A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

38  19 

62  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3*30 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  E 

3*35 

02 

GREEN 

3 

37  IS 

85  30 

630 

BA 

KENNETH  L.  WILKINSON 

GRFENVILLE  2  W 

3*51 

01 

MUHLENBERG 

37  12 

67  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

01 

MUHLENBERG 

37  05 

67  21 

745 

: 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

3652 

OHIO 

37  32 

66  5* 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

: 

HAZARD  WATER  WORKS 

0* 

PERRY 

* 

37  15 

83  11 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1*. 

3741 

LEE 

* 

83  *6 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  5SW 

01 

HENDERSON 

37  45 

430 

6P 

6P 

HERNDON 

3798 

CHRISTIAN 

i 

87  34 

512 

: 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  I  E 

3816 

01 

FULTON 

36  34 

89  10 

375 

5P 

MAROLO  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

03 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

7A 

CORPS  UF  ENGINEERS 

MOOGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

02 

LARUE 

3 

37  32 

85  *4 

788 

NATIONAL  PARI,  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

399* 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

LESLIE 

* 

37  10 

83  23 

920 

BA 

BA 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

4165 

02 

BRECKINRIDGE 

86  17 

650 

6P 

HO 

JACKSON 

BREATHITT 

83  23 

7A 

7A 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 

4369 

o: 

LETCHER 
JESSAMINE 

37  10 

62  56 
84  38 

1150 

SP 
7A 

HUGH  W.  BUFF  IN 

LA  GRANGE  2  NNW 

OLDHAM 

38  26 

85  23 

860 

SP 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

37  37 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LE1TCHFIELD 

4703 

02 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

6*2 

CLYDE  STIKELEATHER 

<_♦ 

V 

Z 
g 

OBSERVATION 

d 

2 

U 

hi 

TIME  AND 

z 

o 

0 

P 

r 

TABLES 

STATION 

B 

§ 

COUNTY 

< 

C 

0 

< 

OBSERVER 

P  1 

g 

| 

3 

§ 

pj 

1 

5 

Q 

•j 

E 

£ 

^- 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

03 

FAYETTE 

* 

38  02 

8* 

36 

966 

H|0 

MIC 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

CASEY 

3 

37  21 

7*7 

7* 

: 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

-825 

03 

JESSAMINE 

37  45 

B4 

521 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

48-ft 

GREENUP 

3B  39 

82 

52 

537 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  lock  2 

HENRY 

38  26 

B* 

58 

*65 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

37  51 

B* 

: 

hubert  burgher 

LONDON  1  SW 

6093 

LAUREL 

2 

37  07 

B* 

12*0 

: 

LUTHER  C.  GA88ARD 

LONDON  FAA  AP 

LAUREL 

2 

37  05 

05 

1190 

NIC 

Mil 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

6946 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82 

662 

: 

LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

49*9 

0  2 

JEFFERSON 

7 

36  14 

B5 

46 

*62 

M|[ 

MID 

: 

LOUISVILLE  G.*E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

02 

JEFFERSON 

7 

38  11 

85 

44 

477 

M10 

Hit 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4  955 

02 

JEFFERSON 

38  17 

65 

48 

403 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

01 

BALLARD 

36  58 

88 

370 

5P 

BLAINE  MALONE 

5002 

02 

BARREN 

36  53 

02 

W1LLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

506  7 

01 

HOPKINS 

37  19 

29 

439 

3P 

ta: 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

S097 

02 

EOMONSON 

: 

37  11 

800 

5P 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  *  SE 
MARTIN 

51  11 
5171 

04 

CLAY 
FLOYD 

i 

37  06 
37  3* 

83 
82 

H 

650 

5P 

Jj 

NORA  S.  WHITE 

MRS.  BETTY  PREFLAT1SH 

MAYF1ELD 

5  2  30 

GRAVES 

SB 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC*  wtr.co. 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

5243 

03 

MASON 

7 

36  38 

83 

45 

515 

7A 

7A 

c  H 

MAYSVILLE  FIRE  DEPT. 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

2 

37  26 

64 

00 

1000 

6A 

SA 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

03 

PENDLETON 

38  36 

16 

662 

c 

RICHARD  T.  SYONOR 

META 

PIKE 

1 

B2 

27 

730 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MI00LESBORO 

9S89 

BELL 

2 

83 

1135 

7A 

7. 

C  H 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 

5407 

0  3 

WOODFORO 

* 

36  09 

CITY  OF  MIDWAY 

MRLERSBURG  2  N 

9490 

03 

5 

38  19 

810 

c 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

9*31 

GRAYSON 

3 

37  27 

B6 

568 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONTI CELLO 

5524 

0* 

WAYNE 

2 

36  50 

8* 

5  0 

928 

SP 

7A 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREMEAO  STATE  COLLEGE 

5555 

0* 

ROWAN 

38  11 

S3 

26 

c 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

9640 

03 

MONTGOMERY 

5 

38  04 

83 

56 

910 

SP 

FRED  CARTHILL 

MOUNT  VERNON 

56*8 

0* 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

a* 

20 

116 

5P 

SP 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

5684 

02 

HART 

37  16 

85 

53 

610 

c 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

5694 

01 

9 

36  36 

B8 

520 

8A 

BA 

JOHN  E.  SCOTT 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

»B34 

02 

EOMONSON 

86 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

601  J 

04 

CARTER 

83 

12 

695 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

01 

HOPKINS 

7 

87 

533 

KA 

MELVIE  PARLEE  NEIS2 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

37  16 

83 

39 

741 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

009| 

01 

DAVIESS 

37  46 

0'-* 

420 

5P 

7A 

VIRGIL  0.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  4& 

01 

DAVIESS 

37  47 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

03 

OWEN 

36  32 

64 

50 

820 

4P 

4P 

ALGER  A  REDMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

01 

MC  CRACKEN 

7i  37  0* 
*  37  06 

B8 

46 

394 

..D 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

01 

MC  CRACKEN 

BB 

340 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WPAD 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

B8 

325 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINT5VILLE  1  5 

6136 

82 

620 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MUHLENBURG 

B6 

P1KEVILLE 

6353 

PIKE 

1  37  29 

82 

31 

686 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

(,560 

01 

CALDWELL 

37  07 

67 

62 

4P 

*P 

RAVENNA  LOCK  12 

04 

ESTILL 

4 

37  40 

63 

634 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

03 

MADISON 

37  44 

18 

1122 

BA 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

01 

OHIO 

3 

37  13 

86 

54 

401 

1a 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

6988 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  37 

66 

30 

564 

7A 

7A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUSSELLVILLE 

70*1 

LOGAN 

3 

36  52 

655 

7A 

7A 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SADIEVILLF 

03 

* 

36  23 

64 

33 

850 

: 

CLEM  FIGHTMASTER 

ST  MARY 

02 

37  35 

21 

7*3 

: 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

03 

WOODFORD 

* 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

0* 

5 

37  45 

05 

859 

: 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

MAGOFFIN 

5 

37  44 

63 

03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

36  44 

86 

860 

SP 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSV|LLE  2  SW 

7220 

ALLEN 

■ 

86 

i  1 

760 
360 

7A 

c 

MRS.  I0ELL  F.  DEEDING 

SEBREE 

7234 

01 

WEBSTER 

3 

37  96 

87 

32 

ORLANOER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

J324 

03 

SHELBY 

36  13 

85 

16 

841 

,. 

7A 

VIRGIL  0.  CROUCH 

SHEPHEROSVILLE 

02 

BULLITT 

1 

38  00 

85 

43 

4  30 

BA 

HENRY  M  WATERS 

SMITHFIELD  4  S 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky, 
Lexington,   Kentucky    40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,   C.S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

4      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  stati< 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  i 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  i 


n  Station  Index  r 

neans  observatio 

n  Station  Index  r 

neans   variable. 

shelter   located 

a  few  feet  above 

sod 

are  not  listed  u 

l  the  tables,  wer 

i  ei 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  ( 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  m  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Super 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,    D.   C.    20402. 
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KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


At  several  locations  in  the  northern  and  western 
sections  of  Kentucky,  monthly  rainfall  totals 
were  the  greatest  of  September  record  for  a 
period  beginning  in  the  early  1880' s.  Over 
much  of  the  State  totals  were  large,  the  amounts 
that  fell  in  some  areas  being  recorded  less  often 
than  20  out  of  100  years  on  the  average.  Twenty- 
four-hour  rainfall  totals  equalled  or  exceeded 
the  State  24-hour  total  of  record  for  a  September 
at  several  locations.  In  general,  monthly  pre- 
cipitation was  1  to  9  inches  above  average  over 
much  of  Kentucky,  and  below  average  in  the 
southeast. 

These  heavy  totals  were  due  chiefly  to  the  rain 
that  fell  during  two  periods.  Rains  on  the  1st 
(which  had  begun  on  August  31  at  many  locations), 
associated  with  a  slow-moving  cold  front,  were 
general  over  most  of  the  State,  and  heaviest 
in  the  western  and  northern  sections.  Twenty- 
four-hour  totals  were  in  excess  of  2  inches  at 
a  number  of  locations  in  these  sections.  In  the 
northern  Blue  Grass,  in  one  area,  amounts 
ranged  from  5  to  7  inches,  with  several  unofficial 
reports  of  totals  between  8  and  9  inches.  This 
rain  in  most  sections  brought  an  end  to  the  dry 
weather  which  had  been  the  rule  over  much  of 
the  State  in  August. 

Another  period  of  general  rain  occurred  as  a  low 


pressure  center,  the  remnants  of  hurricane  Betsy, 
crossed  the  State  on  the  11th  and  12th.  The  low 
apparently  entered  the  State  in  the  southwest 
corner  and  moved  across  the  northern  counties. 
Again  24-hour  totals,  variable  from  1  inch  to 
more  than  6  inches,  were  heaviest  in  the  northern 
and  western  sections  of  the  State.  There  were 
additional  periods  of  rainy  weather  during  the 
remainder  of  the  month.  At  month's  end,  the 
Kentucky  Crop  and  Livestock  Reporting  Service 
stated  that  soil  moisture  supplies  were  declared 
to  be  adequate  to  surplus  by  95  percent  of  the 
crop  reporters. 

Temperatures  were  in  the  thirties  over  much  of 
the  Commonwealth  on  the  morning  of  the  25th, 
with  frost  observed  at  scattered  locations.  It 
was  the  coldest  weather  since  April,  and  at 
several  locations  readings  were  the  lowest  ever 
recorded  so  early  in  the  fall. 

Reports  received  indicated  that  there  was  no  wide- 
spread storm  damage  during  the  month.  There  was 
some  local  flooding  due  to  the  heavy  rains  of  the 
31st-lst  and  the  llth-12th,  and  locally  heavy 
showers  at  isolated  locations  on  one  or  more  other 
dates.  On  the  afternoon  of  the  11th  in  the  southeast 
Blue  Grass,  hailstones,  wind,  and  heavy  rain 
caused  some  damage  to  crops  (principally  to- 
bacco), mobile  homes,  and  buildings. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
Lexington,  Kentucky   40506 
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0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

6.33 
6.31 
5.30 
6.34 
5.08 

2.56 

1.95 
1,90 
1.57 
2.51 

1.63 

1 
1 
12 
1 
1 

.0 
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.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 
5 

10 

5 

5 
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3 

3 

2 
2 
3 

I 

GREENSBURG 
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LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  KB  AP         R 

83.9 
81.3 
79.3 
82.3 

80.6 

58.9 
59.7 
62.0 
63.0 
60.4 

71.4 
70.5 
70.7 
72.7 
70.5 

1.7 
.4 

.3 

1.0 

94 
91 
89 
93 
95 

11 

18. 

17 

9 

9 

40 
34 
38 
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37 

27* 

25 

25 

25 

25 

41 
39 
36 
28 
45 
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3 

0 
6 
3 

0 
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0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.03 
7.43 
4.07 
9.39 
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1.85 
4,59 
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2.95 
2.95 
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1 
1 

.0 
.0 
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0 
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0 

6 

7 
3 

7 
7 

5 

5 

2 
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5 
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3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NCLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  OAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

80.6 
81.8 
81.5 
82.1 
82.4 

58.8 
58.8 
58.2 
62.2 
59.7 

69.7 
70.3 
69.9 
72.2 
71.1 

89 
92 
90 
93 
93 

17. 
11 
18. 
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8 

31 
35 
33 
36 
35 
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25 
25 
25 
25 

52 
51 
53 
32 
36 
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6 
3 
3 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 

4.91 
5.17 
5.73 
3.91 
4.52 

1.55 
2.00 
3.27 
1.08 
1.33 

1 

1 

1 

12 

23 
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.0 
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0 
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0 
0 

8 
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4 

7 
7 
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3 
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3 

4 

2 
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2 
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WOLF  CREEK  DAM 

84.1 

59.3 

71.7 

94 

10 

37 

25 

39 

11 

0 

0 

0 

3.20 

.92 

24 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

70.7 

.7 

5.63 

2.60 

.0 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHiANA  2 
DANVILLE 

81.4 
79.6 
75.5 
80.5 
81.4 

60.6 
59.5 
58.7 
57.0 
59.5 

71.0 
69.6 
67.1 
68.8 
70.5 

1.2 

-   .1 

91 
89 
87 
90 
91 

9 

9 
18. 
19* 
lit 

37 
38 
37 
36 
38 

25 
25 
25 
25 

26* 

40 
43 
64 
62 
46 

2 
0 
0 
3 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

7.12 
7.66 
6,06 
8.76 
6.27 

4.30 
4.83 
3.23 

3.20 

1.92 
3.41 
1.65 
4.17 
2.24 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

8 

11 
7 

6 
4 
6 
5 
5 

4 
2 
3 
2 
2 

DIX  OAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  * 

81.6 
79.6 

eo.9 

77.7 
80.9 

60.9 
55.9 
58.5 
59.0 
58.3 

71.3 
67.8 
69.7 
68.4 
69.6 

1.6 
.1 

91 
91 
90 
88 
93 

9 
18 
18. 
18 
10 

37 
33 
39 
35 
38 
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25 
26. 
25 

26. 
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51 
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2 
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0 
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0 
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0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.93 
10.14 
5.26 
4.61 
7,08 

7.23 
2.18 

4.37 

1.75 
5.35 

1.34 
1.60 
4.33 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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0 
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0 
0 
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7 
7 
8 

6 

5 

4 
4 
2 
2 
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1 
2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

78.0 
80. 6M 
78.1 
81.3 
80.8 

59.6 
57.5 
60.2 
56.8 
60.2 

68.8 

69.1M 

69.2 

69.1 
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40 
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8 

8 
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8 
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WILLIAMSTOWN  3  NW 
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79.9 
80.7 
77.7 
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57.6 
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58.8 
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68.8 
69.9 
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91 
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9 
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25 
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55 
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0 
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0 
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0 
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3.93 
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4.57 
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.0 
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.0 
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6 
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80.9 
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82.3 
80.7 
82.3 
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58.5 
57.4 
54.9 
56.1 

68.9 
71.2 
69.9 
67.8 
69.2 

-  1.0 

98 
92 
92 
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91 
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9 
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10 

9 

39 
38 
40 
37 
39 

26. 
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26. 

26 

26 

63 
33 
39 

59 
36 

7 

10 

6 

3 

4 

0 
0 
0 
0 

0 
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0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.68 
2.10 
2.30 
5.51 
2.53 

1.87 

1.70 
.96 
.77 

1.85 
.77 

24 
24 
16 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
6 
6 
6 

4 
1 
2 
5 
2 

1 
0 
0 
3 

0 

DEWEY  DAM 

83.6 

56.9 

70.3 

94 

10 

41 

25 

46 

9 

0 

0 

0 

2.85 

.80 

12 

.0 

0 

7 

3 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1965 


Temperature 

Precipitation 
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H 

Q  2 

Is 

• 

l 
1 
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a  I 

Si 
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GRAYSON  1  SE 

80.6 

57.4 

69.0 

90 

20* 

39 

27* 

61 

4 

0 

0 

0 

6.01 

2.08 

24 

.0 

0 

6 

3 

3 

HEIDELBERG  LOCK  1*       R 

82.2 

58.7 

70.5 

91 

10. 

38 

27 

42 

3 

0 

0 

0 

2.65 

-   .13 

1.44 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

HYOEN 

82.3 

58.2 

70.3 

93 

10 

41 

25 

39 

3 

0 

0 

0 

2.52 

1.20 

24 

.0 

0 

5 

1 

1 

JACKSON 

82.5 

56.6 

69.6 

92 

u 

39 

26 

44 

5 

0 

0 

0 

2.62 

1.15 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

LONDON  FAA  AP 

81.7 

57.4 

69.6 

92 

10 

35 

25 

45 

4 

0 

0 

0 

4.94 

2.60 

23 

•  0 

0 

6 

3 

2 

MANCHESTER  *  SE 

83.  0 

57.9 

70.5 

92 

18 

39 

26* 

35 

6 

0 

0 

0 

2.44 

.95 

24 

.0 

0 

6 

1 

0 

MC  KEE 

80.6 

55.4 

68.0 

92 

11 

35 

26. 

65 

2 

0 

0 

0 

3.57 

1.20 

24 

.0 

0 

6 

2 

2 

MIDDLESBORO 

81.8 

57.2 

69.5 

90 

11 

37 

25 

40 

1 

0 

0 

0 

2.51 

1.11 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

MONTICELLO 

83.4 

59.8 

71.6 

93 

9 

35 

26 

36 

6 

0 

0 

0 

3.97 

1.12 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

MOUNT  VERNON 

82.6 

58.9 

70.8 

93 

9 

35 

26. 

41 

3 

0 

0 

0 

4.04 

1.46 

12 

.0 

0 

8 

2 

2 

PIKEVILLE 

84.7 

60.7 

72.7 

95 

9 

46 

26. 

20 

12 

0 

0 

0 

1.44 

-  1.60 

.69 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

SOMERSET  2  N 

81.7 

56.8 

69.3 

92 

10 

33 

25 

42 

3 

0 

0 

0 

3.53 

•  94 

12 

.0 

0 

6 

3 

0 

STEARNS 

80.6 

58.0 

69.3 

91 

8 

36 

25 

47 

1 

0 

0 

0 

4.16 

1.30 

12 

.0 

0 

4 

4 

2 

TOMAHAWK  1  WSW 

81.5 

54.7 

68.1 

94 

10 

39 

26* 

63 

2 

0 

0 

0 

5.53 

1.41 

12 

.0 

0 

7 

5 

3 

VANCEBURG 

81.1 

56.6 

68.9 

91 

18. 

36 

26 

55 

5 

0 

0 

0 

7.07 

4.37 

3.52 

1 

.0 

0 

9 

4 

1 

WAYLAND  2  SE 

WEST  LIBERTY 

82. 4M 

56. OM 

69. 2M 

91 

18* 

38 

26* 

52 

4 

0 

0 

0 

4.15 

1.80 

24 

.0 

0 

5 

3 

I 

WILLIAMSBURG  2 

80. 9M 

55.  OM 

68. OM 

•  2.2 

39 

26. 

44 

0 

0 

0 

2.28 

-    .41 

1.06 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

69.7 

.3 

3.63 

.82 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE i        98*    ON    THE    19TH    AT    ASHLAND 

LOWEST    TEMPERATURE,         31°    ON    THE    25TH    AT    3    STATIONS 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION, 12.25    INCHES    AT    LOCKPORT    LOCK    2 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,         1.33    INCHES    AT    BURDINE    2    NE 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,      7.30    INCHES    ON    THE    1ST    AT    LOCKPORT    LOCK    2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14       15 


16      17  I    18       19      20      21      22      23   I  24       25      26      27 


WESTERN  0 

BAROwELL  4  E 

BEAvER  DAN 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

DUNDEE  4  CSE 

DUNMM 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 
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HICKMAN  1  E 
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MAYFIELD 
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OLNEY 

OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PARAOISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON  t  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
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ADDISON  DAM  45  / 

ALBANY  4  N 
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BARREN  RIVER  RESERVOIR 
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I EITCHFIELD 
I IBERTv 

I OUISVILLE 

I OUISVILLE  WB  AP 
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NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  J  S5W 
SCftTTSVlLLE  2  SW 

shepherdsvule 
summer  Shade 
wolf  creek  dam 
woodbury  lock  4 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

BERFA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DM  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 
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LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
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MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  5 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  4 
SHELBYVILLE 
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VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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.06 
.10 

.06 
.06 

BARBOURVtLLE 
BAXTER 

2.10 
2.30 

.0] 

•  17 

.38 

T            .40 
.36 

.06 
.22 

.15 
.77 

T 

.06 
.60 

BLAINE    2    w 

BUCKHORN 

S.S1 

2.30 

.39 

.10 

.07 

1.33    1.00 
•06      ,60 

.65 
.39 

.03 
T 

7 

T 

1 .85 

.6* 

•  10 
.11 

.15 

BURDtNE    2    NE 

1.33 

.06 

•  2D 

.27 

.10 

.16 

T           T           .20 

.34 

.05 

CLAY    CITY    1    WNW 

3.61 

1.63 

.06 

.08    1.13 

.20 

.20 

.22 

.60 

1.00 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

3.24 

1.21 

.09 

T 

.01      .67 

.34 

T           .15 

T 

.32 

T 

.61 

1.36 
.77 
.13 

7 

.06 
.06 
.09 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

2.33 
3.19 

.06 
.02 

.01 

.05 

•17      .69 
.03      .66 

•  11 

.03 

.20 

.30 
•  06 

•  32 

1.72 

DEWEY    DAM 

2.69 

.06 

.12 

.31       .60 

•  66 

.70 

.10 

.10 

ELKHORN    CITY 

1.69 

.20 

.29 

.40 

.36 

.30 
1.22 

.36 

.15 

FOURMILE   ky  util   park 

2.07 

.09 

.38 

•  10 

.13 

FREEBURN    2    SW 
FRENCHBURG 

1.32 
5.36 

1.20 

.06 

.04 

T 

.33 

.07       .94 

.05 
.20 

•  01 
.02      .34 

.24 

.06 

.32 

.32 

•  22 
1.82 

.01 

.16 

GRAYSON    1    SE 

6.01 

1.39 

.07 

.20 

1.39      .47 

.32 

.07 

T 

.03 

2.06 

.03 

HA2ARD    WATER    WORKS 

3.31 

.07 

.40      .31 

.36 

.34 

.10      .49 

1.  12 

.12 

T 
.06 

.04 

HEIOELBERG    LOCK    14                r 
MYDEN 

2.69 
2.92 

.06 
.02 

T 
.08 

.13      .75 

.30      .24 

•  19 
.23 

.01 

.03 
.31 

.09 

1.4* 
1.20 

.05 

JACKSON 

2.62 

.12 

.07 

.06 

.06      .46 

.23 

.02      .01 

.04 

.02 

Li  13 

.20 

.14 

JEREMIAH 

1.49 

.36 

.36 

.30 

.23 

LLOYD    GREENUP   OAM 

6.36 

4.20 

.23 

.03 

.90      .99 

.93 

.09      .03 

.05 

.04 

1.18 

•  13 

.13 

LONDON    FAA    AP 

4.94 

.09 

.22 

.02 

.01       .02    1.23 

T 

•  12 

2.60 

•  5* 

•  13 

.06 

LOUISA    2 

9.02 

•  44 

.0* 

1.27    1.10 

.30 

•  02 

.23 

!   .47 

MANCHESTER    4    SE 

2.44 

.19 

.32 

.33 

.39 

.22 

.05 

MARTIN 

3.62 

T 

T 

.61    1.66 

.62 

T 

.11 

.62 

MC    KEE 

3.37 

.03 

.07 

.17 

.33    1.13 

.19 

T            .06 

.03 

.29 

1.20 

T 

•  07 

M1DDLESB0R0 

2.31 

.09 

1.11 

.27 

.04 

.03 

.32 

.06 

.37 

.03 

•  15 

T 

.12 

MONTICELLO 

3.97 

.10 

.03 

.26       .76 

.10 

■06      .34 

.09 

.63 

1.12 

MOUNT    VERNON 

4.04 

•  10 

.03 

.06    1.46 

.10 

.13 

.27 

1.26 

.47 

ONEIDA 

1.99 

■  10 

,23 

.30 

.39 

.10 

.75 

.10 

PAINTSVlLLE    1    S 

2.62 

.64      .3) 

.90 

.40 

.70 

T 

.14 

T 

PIKEVILLE 

1.44 

.06 

T 

T           .69 

.02 

T 

.11 

•  16 

.25 

■  03 

RAVENNA    LOCK    12 

3.19 

1.02 

.06 

T 

.03      .70 

.32 

T 

.11 

.06 

1.16 

•  23 

1.46 

SALYERSVILLE    2'  SE 

2.86 

.65      .39 

•  43 

.03 

1 .03 

.13 

SOMERSET    2    N 

3.33 

.24 

.01 

.06 

.94 

.06 

.41 

.90 

.34 

.37 

STEARNS 
TILFORD 

4.16 
2.26 

.10 

T 

.13 

.06 
.02 

1.30 
.31       .07 

.03 
.04 

.03 

•  99 

1.25 

.90 

.93 

.03      .59 

TOMAHAWK    1    WSw 
VANCEBURG 

3.39 

7.07 

3.32 

.07 

.06      .09 

T 
T 

1.29    1.41 
.69      .67 

.60 
.27 

•  90 

.23 

.12 

1.03 

.07 

.57 

.46 
.19 

.  13 

.49 

WAYLAND   2    SE 
•EST    LIBERTY 

4.19 

.76 

.09 

T 

.79      .39 

.14 

.03 

.06 

T 

.04 

1.80 

.03 
.09 

T 

.06 

WILLIAMSBURG    2 
BILLOW.    LOCK    13 

2.26 
3.76 

T 

•  Ot 

•  04 

T 

.36      .44 
.99      ,66 

.19 

•  06 

T 

.20 

.09 

.24 

T 

T 

1  .06 
1.74 

.07 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

« 

2 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4) 
> 
< 

SOMERSET    2    N 

1    INCH 

MAX 
MIN 

76 
72 

75 
68 

77 
71 

76 
71 

78 
60 

77 
73 

79 
73 

8?. 
73 

81 
73 

79 
73 

79 

74 

76 
74 

79 
72 

80 
71 

86 
72 

79 
73 

80 

74 

80 
74 

80 
75 

85 
74 

82 
74 

77 
73 

75 
72 

74 
73 

74 
64 

70 
62 

70 
65 

72 

64 

78 
65 

70 
69 

77.6 
70.7 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

76 
74 

77 
73 

76 
75 

77 
75 

76 
74 

76 
75 

80 
76 

81 
77 

81 
77 

80 
77 

79 

77 

78 
76 

79 

73 

79 
72 

85 
79 

79 
77 

80 
77 

80 
77 

80 
78 

79 
78 

79 
77 

78 
76 

76 
75 

76 
74 

76 
69 

72 
68 

70 
66 

73 
69 

76 
68 

73 
72 

77.6 
74.4 

SOMERSET  2  N 


SOIL  TYPEt   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


Sm  reference  no,*,  following  Station 
-  HO   - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  oi  Month 

07 

03 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

•   •   • 
WESTERN             01 

8ARDWELL  *  E 

MAX 
MB) 

77 
61 

79 
47 

83 
54 

77 
66 

85 
65 

85 
61 

87 
60 

89 
59 

90 
62 

85 

62 

81 
64 

70 
65 

64 
60 

83 
66 

79 
69 

89 
65 

88 

70 

89 
67 

88 
68 

86 
67 

83 
71 

74 
67 

77 
62 

66 
48 

67 
36 

68 
42 

73 
44 

79 
47 

80 
51 

75 

68 

80.5 
59.8 

BEAVER  DAM 

MAX 

Mm 

74 
60 

80 
45 

81 
54 

80 
64 

83 
64 

86 
59 

87 
59 

88 
60 

89 
62 

88 
61 

81 
69 

73 
65 

77 
63 

84 
62 

82 
71 

90 
62 

89 
68 

89 
66 

87 
64 

87 
65 

88 
68 

84 
66 

74 
65 

71 
47 

67 

31 

70 
36 

71 
43 

79 

46 

82 
51 

78 
66 

81.3 
58.7 

BENTON  2 

MAX 

MIN 

77 
62 

82 
45 

83 
54 

78 
62 

85 
65 

87 

58 

89 
59 

89 
59 

91 
61 

87 
62 

83 
71 

73 
64 

87 
64 

84 
64 

82 
71 

91 
63 

90 

70 

90 
67 

88 
66 

89 
68 

84 
70 

78 
65 

78 
65 

74 
48 

67 

33 

68 
39 

74 
43 

80 
46 

81 
50 

76 
67 

82.2 
59.4 

F0RD5  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

78 
55 

79 
52 

82 
58 

80 
66 

84 
64 

86 
64 

86 
64 

88 
64 

90 
65 

86 
59 

76 
54 

70 
49 

85 
53 

85 
58 

79 
60 

90 
65 

90 
73 

89 

70 

87 
68 

88 
69 

85 
67 

75 
66 

76 
56 

60 

43 

67 
37 

67 
46 

70 

50 

80 
50 

82 
56 

77 
59 

80.6 
58.7 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

MIN 

00 
62 

75 
46 

80 
56 

79 
64 

77 
65 

85 
61 

87 
60 

89 
62 

90 
63 

90 
63 

88 
68 

74 
66 

69 
63 

70 
64 

79 
62 

78 
60 

89 

70 

88 
68 

89 
66 

86 
67 

87 
68 

85 
67 

83 
64 

81 
47 

64 
35 

68 
39 

69 
43 

73 

50 

80 
54 

82 
62 

80.8 
59.5 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

73 
59 

78 
48 

78 
56 

79 
64 

83 
65 

85 
61 

88 
62 

90 
61 

89 
64 

89 
64 

81 
70 

72 
65 

81 
64 

86 
64 

80 
72 

89 
64 

89 
72 

90 
68 

86 
65 

86 
69 

88 
72 

80 
67 

74 
66 

70 
49 

67 
35 

68 
39 

71 
47 

79 
48 

80 
52 

76 
67 

80.8 
60.6 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

78 
61 

78 
47 

79 
55 

79 
65 

85 
66 

85 

62 

89 
60 

90 
61 

90 
64 

86 
63 

80 
67 

68 
65 

79 
62 

85 
66 

80 
69 

88 
62 

90 
70 

90 
69 

87 
68 

88 
69 

86 
70 

76 
65 

78 
57 

69 
47 

68 
35 

70 
42 

71 
49 

80 
48 

81 
56 

75 

68 

80.9 
60.3 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

76 
60 

80 
48 

85 
55 

79 
66 

86 
65 

87 
62 

88 
62 

90 
62 

90 
63 

85 
63 

79 
70 

78 
64 

85 
62 

86 
62 

87 
62 

91 
60 

89 
68 

91 
67 

88 
68 

68 
67 

83 
71 

73 
65 

77 
60 

72 

48 

68 
36 

75 
44 

75 
44 

79 

48 

80 

51 

75 
68 

82.2 
59.7 

H0PKIN5VILLE 

MAX 

Mm 

91 
62 

75 

53 

81 
59 

78 
65 

78 
65 

86 
64 

87 

64 

90 
64 

90 
66 

90 
66 

88 
68 

74 
66 

70 
64 

83 
64 

84 
66 

81 
67 

91 
68 

90 
69 

90 

67 

87 

67 

89 
68 

89 
68 

83 
66 

70 
48 

59 

37 

69 
39 

71 
46 

75 
51 

79 
53 

80 
59 

81.6 
61.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

79 
60 

81 
48 

85 
55 

79 

65 

86 
65 

89 
63 

89 
63 

92 
61 

92 
63 

87 
62 

80 
62 

70 
66 

86 
61 

85 
67 

81 
69 

91 
65 

91 
68 

93 

67 

91 
67 

69 
67 

83 
71 

73 
66 

79 
63 

70 
48 

70 
36 

69 
43 

75 

47 

82 
50 

61 
53 

76 
68 

82.5 

60,3 

MADISONvILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

76 
60 

78 
46 

80 
54 

79 
62 

83 
64 

85 
60 

88 
59 

89 

60 

88 
62 

88 
62 

83 
70 

73 
64 

81 
63 

84 
63 

80 
72 

89 
63 

89 
69 

89 
68 

86 
66 

66 
67 

86 

70 

82 
66 

77 
63 

75 
46 

66 
35 

69 
40 

70 
45 

79 
47 

81 
50 

77 
66 

81.2 
59.4 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

75 
60 

79 
48 

93 

78 
65 

88 
64 

88 
64 

88 
63 

90 
62 

87 

64 

84 
65 

80 
69 

71 
64 

84 
62 

79 
67 

82 
69 

90 
66 

86 
71 

87 
69 

86 
68 

86 
68 

83 

70 

73 
65 

77 
64 

69 
47 

69 
36 

68 
44 

75 
48 

79 
51 

80 
55 

74 
68 

80.6 
61.2 

MURRAY 

MAX 

Mm 

90 
62 

73 
52 

79 
60 

79 
66 

77 
65 

85 
64 

84 
64 

86 
65 

87 
66 

87 
67 

85 
72 

73 
65 

69 

64 

81 
65 

81 
71 

84 
69 

88 
67 

88 
69 

88 
68 

84 
68 

85 

70 

85 
67 

74 
65 

72 

49 

56 
38 

64 
44 

68 

50 

72 

51 

76 
55 

79 
60 

79.3 
61,9 

OWENSBORO  2  w 

MAX 

Mm 

79 
61 

83 
48 

79 
55 

81 
62 

87 
65 

89 

63 

91 

62 

92 

60 

91 

63 

88 
62 

82 

71 

72 
66 

79 
64 

87 
63 

80 

71 

89 

61 

90 
68 

91 
68 

69 
65 

88 

67 

67 
68 

80 
65 

81 
61 

74 
48 

70 
34 

72 

40 

73 
48 

82 

48 

84 
51 

75 
67 

82.8 
59.8 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
55 

79 
49 

84 
57 

78 
68 

85 
65 

85 
63 

87 
63 

89 
63 

89 
65 

84 
65 

76 
68 

69 
65 

82 
63 

82 
68 

77 
67 

88 
67 

87 
72 

88 
70 

86 

70 

86 
69 

82 
69 

72 
66 

76 
57 

63 
43 

67 
39 

67 
45 

71 
47 

78 
50 

77 
56 

74 
56 

79.5 
60.7 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

78 
60 

80 
48 

83 
55 

82 
66 

86 
64 

85 

63 

88 
62 

88 
61 

90 
64 

89 
63 

85 
65 

70 
64 

85 
62 

83 
68 

83 
69 

90 
67 

89 
71 

90 
68 

88 
69 

88 
69 

86 
71 

77 
67 

78 
63 

76 
49 

67 
38 

67 

44 

72 
47 

78 
47 

79 
54 

78 
69 

81.9 
60.9 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

75 
61 

80 
50 

78 
61 

76 
65 

85 
65 

86 
62 

89 
63 

89 
63 

89 
65 

88 
65 

82 
69 

72 

66 

83 
63 

83 
66 

80 
72 

90 
66 

89 
71 

89 
71 

89 

74 

66 
68 

84 
70 

81 
65 

76 
64 

73 
48 

67 
35 

66 
41 

72 

47 

79 
49 

80 
58 

76 
67 

81.1 
61.7 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

90 
59 

77 
46 

80 
49 

83 
63 

79 
62 

83 

57 

85 
52 

88 
60 

89 
60 

90 
60 

90 
63 

88 
64 

72 
62 

80 
60 

84 
64 

81 
61 

90 
65 

90 
63 

88 
61 

68 

63 

87 
62 

88 
65 

84 
63 

74 
47 

57 
33 

66 
34 

70 
39 

71 
49 

79 
46 

81 
49 

81.7 

56.0 

RUSSELLVILLE 

*    •    # 

MAX 

Mm 

90 
61 

73 
49 

80 
58 

88 
65 

79 
66 

85 
59 

87 
60 

89 
60 

91 
63 

90 
64 

90 
70 

77 
65 

71 

64 

80 
61 

84 
65 

82 

64 

90 
69 

90 
64 

89 
67 

88 

67 

90 

70 

85 
69 

86 
64 

70 
46 

60 
32 

67 
37 

72 
44 

73 
47 

80 
52 

80 
61 

81.9 
59.5 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

mm 

75 
61 

79 
49 

82 
55 

81 
61 

80 
66 

84 
60 

84 
60 

88 
61 

90 

63 

87 
63 

82 
63 

73 
62 

78 
66 

85 
61 

77 
61 

80 
58 

88 

68 

90 
68 

86 
67 

84 
66 

87 
68 

84 
67 

75 
66 

70 
46 

64 
35 

70 
40 

69 

47 

77 
46 

80 
53 

75 
63 

80,1 
59.0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

74 
59 

80 
46 

84 
56 

85 
65 

83 
65 

85 
58 

87 
59 

89 
59 

91 
61 

90 
62 

85 
70 

73 
66 

72 

64 

84 
58 

81 
60 

87 
62 

91 

67 

90 
66 

90 
65 

89 
65 

88 
70 

86 

70 

82 
64 

67 
50 

66 

34 

69 
37 

68 
43 

80 
45 

82 

50 

80 
64 

81.9 
58.7 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

91 
65 

73 
53 

81 

60 

85 
66 

84 
66 

84 
62 

87 
62 

88 
61 

90 
63 

94 
63 

91 
72 

82 
67 

74 
66 

78 
60 

85 
62 

82 

68 

88 
69 

91 
68 

88 
67 

89 
67 

90 
71 

90 

70 

88 
67 

73 
53 

62 
37 

65 

39 

69 
43 

73 
52 

78 
53 

82 

61 

82.5 
61.1 

BONNIEV1LLE  *  N 

MAX 

Mm 

75 

58 

78 
46 

85 
57 

82 
63 

82 
63 

83 
57 

88 
53 

88 
58 

90 

59 

90 
60 

82 
70 

73 
66 

82 

64 

84 
59 

83 
66 

84 
65 

88 
67 

89 
66 

88 
68 

88 
67 

87 
65 

84 
65 

72 
63 

66 
52 

68 
32 

69 
36 

68 
44 

78 
45 

78 
59 

72 
62 

80.8 
58.5 

BOWLING  GREEN  FAA  »p 

MAX 

Mm 

75 
58 

79 
52 

81 
61 

81 
67 

83 
67 

86 
61 

89 
63 

91 
62 

91 

65 

91 
66 

80 
70 

73 
67 

82 
65 

86 
61 

83 
69 

92 
67 

91 
70 

90 
67 

88 

66 

89 
66 

90 
72 

88 
68 

71 
64 

64 
41 

65 
36 

70 
41 

72 
49 

79 
49 

84 
51 

75 
69 

82.0 
61.0 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

86 
59 

75 

58 

84 
53 

84 
61 

83 
65 

79 

61 

83 
59 

88 
58 

90 

59 

91 
60 

91 
67 

83 
67 

73 
65 

73 
57 

83 
62 

83 
66 

90 
68 

90 
64 

91 
63 

88 
63 

89 
70 

90 
69 

86 
65 

71 
56 

65 

36 

66 
35 

72 

40 

70 

45 

80 
48 

82 
64 

82.0 
58.8 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

78 

60 

82 

54 

85 

«(1 

83 
64 

83 
67 

86 
60 

89 
62 

91 
63 

91 
64 

92 
65 

89 

70 

75 
67 

72 
64 

83 
58 

84 
61 

89 
66 

90 

70 

91 
68 

90 
66 

88 
68 

90 
69 

83 
70 

79 
65 

68 
53 

66 
35 

72 
39 

71 
46 

80 
49 

82 
52 

76 
64 

82.6 

60.6 

CECILIA 

MAX 

Mm 

73 
59 

80 
48 

80 
55 

80 
64 

80 
65 

84 

58 

87 
57 

88 
59 

90 
60 

88 
59 

84 
67 

75 
65 

74 
63 

83 
57 

80 
60 

86 
60 

88 
66 

89 
65 

87 
64 

66 
64 

87 
67 

86 
65 

76 
64 

67 
47 

63 
32 

66 
36 

68 
45 

78 
44 

80 
48 

74 
64 

80.3 
57.6 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

74 
59 

80 
44 

9? 
52 

83 
65 

82 
65 

85 
58 

88 
59 

89 
58 

91 

56 

89 
60 

86 
68 

77 
65 

75 
65 

84 
58 

80 
62 

83 
57 

88 
68 

88 
65 

87 
63 

85 
65 

86 
69 

85 
66 

75 
63 

69 
50 

64 
31 

68 
35 

68 
52 

77 
42 

79 
46 

73 
63 

80.7 
57.7 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

84 
59 

79 
53 

85 
62 

82 
65 

82 
66 

84 
63 

86 
62 

88 
64 

90 
62 

90 
63 

82 
72 

76 
67 

76 
65 

84 
59 

81 
65 

88 

65 

90 
71 

88 
69 

89 
66 

89 
68 

90 
70 

86 
71 

73 
65 

65 

48 

64 
36 

70 
39 

70 
50 

77 

48 

80 
52 

76 
67 

81.5 
61.1 

GREENSBURG 

MAX 

MIN 

90 
67 

75 
53 

82 
64 

87 
65 

84 
65 

81 
61 

88 
59 

91 
60 

92 
62 

93 
63 

94 
63 

82 

67 

74 
65 

85 
61 

85 
59 

85 
62 

91 
62 

92 

65 

92 
65 

92 
65 

90 
67 

91 
67 

85 
65 

73 
53 

65 
40 

68 
40 

73 
40 

72 

45 

81 
47 

84 
50 

83.9 
56.9 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

75 
61 

79 
48 

81 
54 

80 
65 

81 
67 

86 
61 

88 
60 

89 

60 

91 
63 

88 
64 

84 
69 

76 
65 

76 
64 

R5 
63 

79 
63 

82 

60 

90 
69 

91 
69 

88 
66 

88 
66 

88 

70 

86 
68 

76 
64 

71 

50 

66 

34 

70 
39 

70 
45 

79 
47 

81 
51 

76 
67 

81.3 
59.7 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

72 

60 

77 
53 

80 
60 

80 
67 

80 
68 

83 
64 

85 
63 

87 
65 

88 
64 

88 
67 

82 
72 

72 
67 

73 

64 

82 
64 

80 
64 

85 
64 

89 

70 

86 
69 

85 
69 

85 
67 

87 
70 

86 
69 

70 
66 

68 
50 

63 
38 

68 
43 

67 
49 

78 
51 

79 
55 

75 
68 

79.3 
62.0 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

84 
61 

81 
55 

81 
61 

83 

70 

82 
71 

85 
65 

88 
64 

91 
67 

93 
69 

90 
68 

80 
64 

75 

64 

78 
67 

86 
64 

30 
64 

80 
61 

91 
69 

92 

77 

89 

70 

89 
69 

90 
75 

89 
69 

79 
65 

67 
48 

67 
41 

72 
46 

66 
54 

78 
54 

63 
52 

77 
67 

82.3 

63.0 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

75 
57 

82 
51 

85 
59 

85 
69 

84 
70 

87 
64 

89 
64 

90 
64 

95 
66 

90 
67 

80 
64 

76 
64 

77 
65 

82 
61 

79 
62 

80 
60 

87 
68 

88 
68 

86 
67 

85 
67 

87 
70 

85 
68 

75 
61 

63 
44 

63 
37 

68 
41 

67 

48 

76 
49 

79 
52 

74 
66 

80.6 
60.4 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

74 
59 

78 
47 

84 
55 

82 
64 

80 
66 

84 
59 

86 
62 

88 
60 

89 
61 

89   84   73 
63   70   67 
See  Reference  N 

77 
64 

83 
58 
Uowin 

83 

64 
g  Stali 

87 
65 

89 
70 

88 
68 

87 
67 

87 
64 

88 
70 

65 
67 

75 
65 

67 
51 

65 
31 

68 
37 

70 
44 

72 

45 

61 
48 

75 
52 

60.6 
58.8 

DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

« 
a 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
Mm 

89 

to 

75 
49 

79 
51 

83 
65 

87 
64 

82 

62 

80 
60 

89 
62 

90 
60 

90 
61 

92 
66 

79 

66 

72 
64 

78 
60 

85 
63 

85 
60 

90 
67 

90 
68 

88 
65 

88 
67 

88 

70 

90 
70 

87 
65 

71 
52 

59 
35 

66 
43 

70 

38 

69 
48 

81 
50 

81 
52 

81.8 
58.8 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

Mm 

86 
60 

75 
46 

80 
51 

81 
62 

79 
66 

84 

59 

87 
60 

88 
59 

90 
62 

90 
63 

88 
68 

76 
66 

75 
62 

T6 
64 

85 
63 

79 
61 

89 

60 

90 

6e 

89 
67 

86 
65 

87 

69 

89 
66 

89 
64 

77 
49 

58 
33 

67 
36 

70 

42 

70 

48 

80 
51 

84 
55 

81.5 
58.2 

SC0TTSV1LLE  3  SSW 

MAX 

Mm 

84 
62 

80 
55 

85 
63 

79 
65 

82 
66 

82 
63 

88 
63 

89 
64 

90 
64 

93 
66 

85 

71 

78 
67 

83 
63 

84 
65 

80 

68 

88 
66 

88 

69 

89 
71 

89 
68 

89 
68 

90 
71 

88 
71 

76 
66 

67 

52 

65 

36 

69 
43 

72 
50 

77 
52 

79 

58 

74 
60 

82.1 
62.2 

SLIMMER  SHADE 

MAX 

Mm 

79 
60 

82 

50 

87 

59 

83 
64 

87 
60 

90 
59 

90 

59 

93 
62 

90 
63 

82 
70 

81 

69 

80 
67 

75 
65 

85 

57 

84 

54 

90 
63 

91 
70 

90 
68 

89 
65 

90 
65 

90 
70 

82 
70 

73 
65 

67 
46 

65 
35 

70 
44 

72 

49 

80 
48 

81 
49 

75 
66 

82.4 
59.7 

WOLF  CREEK  DAM 
•    «    • 

MAX 

Mm 

88 

67 

74 
49 

82 
60 

86 
60 

86 
61 

82 

62 

87 
59 

91 
60 

93 
50 

94 
59 

91 
65 

86 
69 

73 
66 

77 
61 

85 

62 

86 
62 

90 
63 

92 

62 

91 
63 

90 
61 

90 

65 

90 
73 

90 
68 

89 
65 

68 

37 

66 
40 

72 

43 

73 
46 

80 
49 

81 
62 

84.1 
59.3 

BLUE  C-RASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

87 
60 

78 
51 

82 

58 

85 
63 

81 
66 

79 

61 

88 

61 

88 
62 

91 

64 

90 
68 

86 

70 

75 
68 

73 
65 

82 

59 

85 
63 

86 
65 

88 

70 

87 

69 

87 
66 

88 
68 

88 
70 

87 
69 

78 
64 

69 
52 

63 
37 

68 
39 

68 
45 

77 
49 

81 
52 

77 
63 

81.4 
60.6 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

73 
59 

74 
49 

81 
52 

81 
66 

81 
69 

80 

63 

82 

61 

85 
61 

89 
64 

87 
62 

87 
64 

73 
61 

77 
67 

81 
63 

78 

64 

76 
57 

87 
63 

86 

65 

86 
66 

86 
66 

87 

70 

86 

70 

85 
65 

71 
52 

64 
38 

68 
41 

66 
48 

76 
44 

78 
52 

76 
62 

79.6 
59.5 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 
S3 

73 
48 

79 
53 

80 
65 

77 
65 

76 

62 

80 
61 

84 
61 

87 
63 

86 
62 

74 
60 

TO 

60 

73 
65 

76 
61 

76 
59 

64 
55 

85 
64 

87 

68 

84 
66 

82 

68 

85 

70 

82 

70 

71 

60 

60 

49 

59 
37 

64 
42 

60 

51 

73 

47 

75 
54 

71 
63 

75.5 

58.7 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

86 
62 

75 
47 

79 
47 

84 
57 

85 
64 

81 

60 

82 
59 

87 
58 

88 
58 

90 
59 

90 
68 

83 

64 

76 
67 

75 
63 

82 
63 

74 
61 

75 
61 

89 

64 

90 
63 

89 
63 

87 
67 

89 
65 

86 
65 

71 

54 

64 
36 

65 
37 

70 

40 

65 

41 

78 
46 

80 
51 

80.5 
57.0 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

89 
65 

73 
51 

BO 
52 

85 
63 

84 
63 

78 
61 

80 
61 

88 
62 

88 
64 

91 
65 

91 

70 

83 
68 

75 
65 

72 
59 

82 

59 

64 
62 

88 
66 

90 

68 

90 
67 

90 
66 

89 
67 

90 
69 

86 
65 

69 

54 

65 
38 

65 

38 

70 
47 

69 
47 

79 
49 

80 
54 

81.4 
59.5 

DIX  DAM 

MAX 

Mm 

85 
61 

78 
50 

S3 
60 

84 
64 

83 

68 

79 
64 

86 

61 

89 
62 

91 

6  3 

90 
63 

89 
70 

83 
68 

72 
65 

81 
61 

82 

64 

86 
65 

88 
69 

89 
68 

89 
67 

89 

68 

88 

66 

87 
70 

79 
65 

68 
54 

63 
37 

67 
41 

66 
46 

76 

50 

79 
53 

79 
62 

81.6 
60.9 

FALMOUTH  5  wnw 

MAX 

Mm 

73 

60 

76 
43 

8? 
48 

82 

60 

79 
64 

80 
57 

85 

57 

87 
58 

90 
60 

89 
58 

81 
62 

TT 

60 

72 
67 

78 
60 

77 

63 

72 
53 

88 

60 

91 

63 

89 
62 

87 
64 

88 
66 

86 
67 

77 
65 

69 
50 

64 
33 

70 
35 

66 
44 

78 
40 

80 
46 

75 
52 

79.6 
55.9 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

73 
61 

77 
53 

82 
53 

83 
61 

79 
62 

81 

63 

87 
61 

87 
62 

90 

62 

90 
60 

86 
68 

76 
63 

74 
68 

82 
63 

85 
63 

83 
63 

90 
64 

9  0 

65 

88 
64 

88 
63 

89 
6  3 

88 
62 

77 
65 

t>8 
56 

65 
39 

70 
39 

66 
43 

78 

46 

80 
47 

74 
53 

80.9 
58.5 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

MAX 

Mm 

72 

60 

74 
48 

79 
53 

81 
63 

79 
65 

78 
60 

85 

61 

85 
60 

87 
63 

87 
63 

81 
67 

75 

64 

70 
66 

79 
64 

80 
63 

74 
60 

87 
68 

88 
66 

85 
63 

84 
66 

85 
66 

85 
67 

73 
64 

66 

49 

66 
35 

65 
39 

60 
47 

75 
49 

76 
51 

70 
59 

77.7 
59.0 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

Mm 

85 
62 

74 
50 

78 
51 

84 
57 

83 
63 

80 
60 

80 
61 

89 
62 

90 
62 

93 
62 

90 
64 

8  2 
65 

76 
67 

77 
63 

82 

63 

82 
62 

76 
62 

91 
66 

90 
66 

88 
65 

87 
65 

89 
66 

85 
66 

73 
55 

62 

38 

66 
38 

71 
41 

66 
47 

79 
47 

80 
52 

80.9 
58.3 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
58 

76 
51 

81 

57 

83 
64 

78 
65 

77 
59 

85 
61 

86 
63 

89 
66 

89 

64 

83 
67 

72 
67 

71 
64 

78 
59 

79 

63 

77 
62 

87 
69 

85 

6  8 

85 
67 

85 
67 

86 
69 

84 
68 

68 
64 

64 
41 

63 
35 

67 
40 

64 

46 

76 
49 

77 
52 

73 
62 

78.0 
59.6 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

84 
55 

75 
52 

77 

52 

81 
55 

83 
60 

82 
63 

80 
63 

87 
62 

86 
63 

90 
62 

62 

63 

63 

65 

64 

82 
59 

74 
58 

91 

62 

91 
65 

91 
65 

88 
65 

89 
65 

89 
65 

72 

51 

68 
39 

65 
39 

70 
44 

62 

46 

78 
46 

81 
53 

80.6 
57,5 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

77 
62 

72 
50 

77 

57 

80 
62 

79 
64 

77 
62 

82 

61 

86 
64 

87 

64 

85 
70 

85 
67 

73 
6T 

77 
62 

83 
63 

78 
65 

85 
66 

85 
67 

84 

65 

84 
66 

85 
69 

85 
66 

83 
64 

67 
54 

59 

48 

65 

40 

64 
47 

73 

48 

76 
52 

74 
56 

75 
58 

78.1 
60.2 

OMENTON  2  S 

MAX 

Mm 

73 
60 

80 
45 

83 

53 

84 
61 

81 
64 

82 
58 

85 
58 

89 
58 

90 
60 

89 
59 

85 
65 

75 

60 

78 
66 

81 
62 

80 
62 

77 
55 

89 
62 

90 
63 

88 
63 

86 
62 

89 
6* 

85 
63 

79 
64 

7* 
51 

66 
34 

71 
37 

70 
45 

78 
45 

81 
48 

80 
58 

81.3 
56.8 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

89 
66 

73 
53 

78 
60 

S3 

63 

84 
66 

78 
62 

80 
62 

88 
63 

88 
63 

91 
65 

90 
70 

86 
68 

73 
66 

72 
61 

80 
63 

84 

63 

86 
65 

8  9 
67 

89 
66 

88 
66 

88 
69 

87 
66 

86 
64 

69 

56 

70 
37 

63 
39 

70 
44 

66 

47 

78 
52 

79 
55 

80.8 
60.2 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

83 
59 

73 
52 

79 
55 

82 
58 

81 
67 

82 
62 

82 
62 

85 
62 

87 
64 

88 
65 

87 
66 

77 

62 

75 
65 

75 
61 

80 
61 

79 
60 

78 
60 

86 
69 

89 
67 

86 
66 

85 
67 

86 

67 

85 
65 

75 
53 

57 
36 

64 
38 

68 
42 

66 
48 

77 
48 

80 
55 

79.3 

58.7 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

77 
63 

75 
50 

77 
50 

83 
56 

83 
65 

83 
63 

82 
60 

84 
62 

89 
61 

90 
60 

91 
60 

74 
60 

75 
65 

80 
63 

82 
63 

79 
58 

75 
58 

89 
63 

90 
66 

87 
65 

86 
66 

87 
70 

86 
65 

75 
55 

58 
37 

65 

37 

70 
40 

69 

47 

78 
48 

79 
52 

79.9 
57.6 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

80 
60 

78 

50 

82 

59 

83 

60 

76 
61 

83 
62 

86 
61 

89 
62 

91 

64 

90 
61 

86 
68 

75 

68 

75 
65 

80 
57 

82 
61 

88 
61 

88 
67 

89 
66 

88 
66 

87 
63 

87 

65 

87 
64 

72 
63 

66 

51 

64 

38 

69 
42 

68 
46 

76 
47 

80 
52 

76 
62 

80.7 
59.1 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

*   *    ft 

MAX 

Mm 

76 
59 

73 
53 

75 
56 

81 
59 

81 
67 

78 
62 

78 
60 

84 
60 

86 
65 

88 
65 

87 
68 

75 

59 

75 
65 

77 
62 

78 
63 

76 
56 

70 

57 

86 
68 

88 
66 

87 
67 

84 

68 

85 
67 

83 

64 

75 
51 

60 
36 

64 
42 

68 
46 

60 
47 

76 
50 

78 
57 

77.7 
58.8 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

86 
58 

74 
53 

77 
52 

84 
54 

86 
53 

79 

64 

80 
60 

87 
61 

89 
62 

91 
59 

91 
61 

83 
68 

71 

68 

72 
62 

82 
62 

85 
60 

83 
62 

91 

61 

98 
63 

92 
65 

89 

65 

91 
63 

93 
62 

70 
58 

66 
39 

64 
39 

62 

41 

65 
44 

65 
42 

81 
44 

80.9 
56.8 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

84 
64 

80 
55 

84 
58 

85 
58 

84 
58 

84 
60 

86 
62 

90 
57 

92 

61 

91 
66 

90 
67 

85 
65 

76 
67 

82 
62 

90 

60 

90 
67 

90 
63 

90 
65 

90 
66 

90 
67 

88 
60 

88 
58 

85 
62 

72 

60 

67 
38 

69 
41 

73 

44 

78 
44 

81 
46 

80 
55 

83.8 
58.5 

BAXTER 

MAX 

Mm 

81 
56 

72 
55 

81 
56 

76 
57 

85 
58 

85 
56 

84 
62 

86 
61 

91 

61 

92 
56 

92 
58 

90 
68 

72 
67 

74 
64 

85 
61 

85 
62 

88 
65 

87 
64 

90 
65 

89 
65 

88 
61 

90 
61 

88 
60 

77 
62 

66 
40 

66 
40 

68 
41 

80 
47 

77 
47 

83 

47 

82.3 
57,4 

BLAINE  2  W 

MAX 

Mm 

84 
52 

76 
50 

78 
50 

82 

50 

84 
55 

78 

62 

78 
62 

88 
59 

89 

58 

92 
55 

90 
60 

81 

64 

72 
68 

80 
65 

86 
40 

80 
62 

86 
62 

8  9 
60 

80 
60 

80 
65 

90 

58 

89 
56 

88 
55 

80 

55 

65 

40 

65 
37 

72 
39 

63 
41 

78 
42 

78 
45 

80.7 
54.9 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

75 
62 

80 
48 

82 
46 

83 
53 

82 
57 

85 
63 

87 
59 

89 
57 

91 
37 

90 
55 

90 
65 

75 
65 

72 
64 

84 
63 

85 
64 

88 

65 

89 
58 

89 
62 

89 
63 

90 
63 

89 
58 

88 
57 

79 
59 

70 
57 

66 

41 

69 
39 

75 
44 

78 
44 

83 
45 

78 
49 

82.3 

56.1 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

88 

54 

82 
57 

88 
55 

86 
55 

86 
53 

85 
55 

84 
56 

90 
62 

91 

62 

94 
60 

93 
58 

93 

57 

73 
63 

79 
66 

82 
61 

89 
65 

88 

63 

89 
63 

90 
67 

90 
68 

89 
61 

90 

60 

90 
61 

78 
61 

67 

41 

64 
42 

68 
43 

67 
43 

76 
46 

80 
50 

83.6 
56.9 

GRAYSON  I  SE 

MAX 

Mm 

86 
63 

77 
50 

77 
50 

82 

54 

82 
60 

78 
63 

77 
61 

86 
62 

87 
62 

90 
60 

90 
63 

83 
66 

76 
69 

78 
65 

8  0 
63 

86 
62 

89 
62 

89 
63 

90 
63 

90 
63 

89 
62 

89 
61 

88 
63 

70 
58 

67 
39 

64 
39 

68 
39 

60 
44 

75 
44 

79 
49 

80.6 
57.4 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

85 
65 

77 
54 

85 
55 

84 
58 

84 
60 

82 
65 

85 
63 

87 
62 

91 
63 

91 
57 

86 
68 

78 
70 

77 
68 

80 
62 

87 
61 

87 
69 

88 
65 

88 
6* 

86 
64 

87 
63 

90 
60 

88 
58 

87 
65 

72 

58 

67 
39 

66 
39 

68 
38 

75 
45 

79 
49 

79 
54 

82.2 
58.7 

HYDEN 

MAX 

Mm 

86 
57 

76 
54 

81 

56 

84 
59 

86 
58 

84 
66 

84 
63 

88 
61 

89 
62 

93 
55 

91 
58 

89 
68 

73 
67 

76 
64 

83 

61 

87 
65 

88 
65 

88 
65 

90 
65 

89 
65 

89 

60 

88 
60 

88 
61 

72 
61 

67 
41 

64 
42 

70 
45 

71 
46 

76 
48 

80 
49 

82.3 
58.2 

JACKSON 

MAX 

Mm 

95 
56 

74 
52 

an 

5? 

84 
57 

87 
58 

87 
60 

78 
62 

88 
60 

89 
60 

90 
60 

92 

58 

8  V 
At 

74 
66 

77 
62 

8  2 
60 

87 
63 

88 
63 

90 
63 

89 
63 

89 
63 

91 
59 

90 
58 

89 
59 

73 

59 

68 
40 

69 
39 

69 
40 

69 
44 

76 
47 

81 
48 

82.5 
56.6 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

77 
54 

80 
49 

85 

59 

85 
59 

81 
61 

82 

66 

88 
59 

89 
58 

91 
60 

92 
59 

91 
66 

73 

69 

76 
61 

B2 
59 

87 

63 

88 
63 

88 
64 

90 
63 

88 
62 

89 
62 

89 
61 

87 
62 

71 
65 

66 
48 

64 
35 

68 
36 

72 

<• 

78 
44 

81 
46 

74 
58 

81.7 
57.* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    122    - 


Dj 

VIL 

Y 

TE 

Ml 

3E 

\A 

TU 

RE 

"S 

KENTUCKY 

Continued 

SEPTEMBER  1965 

Day 

of  Month 

01 

Station 

l 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
Ml 

MANCHESTER  «  5E 

MAX 

81 

77 

A3 

85 

82 

82 

88 

90 

90 

91 

90 

79 

76 

84 

87 

87 

89 

92 

89 

90 

88 

89 

84 

71 

65 

70 

71 

79 

83 

78 

83,0 

MIN 

65 

53 

56 

56 

58 

66 

62 

61 

61 

56 

67 

69 

67 

63 

60 

66 

64 

64 

65 

62 

58 

57 

60 

60 

39 

39 

43 

46 

46 

47 

57.9 

HC  KEE 

MAX 

85 

70 

78 

82 

85 

79 

79 

87 

88 

91 

92 

85 

73 

74 

79 

86 

86 

87 

88 

88 

88 

88 

87 

70 

65 

65 

68 

67 

77 

80 

80,6 

MIN 

59 

47 

49 

56 

59 

63 

59 

58 

59 

57 

61 

68 

66 

59 

60 

64 

62 

62 

60 

59 

58 

58 

61 

57 

35 

35 

40 

42 

44 

46 

55.4 

MIDDLE5B0R0 

MAX 

A3 

71 

81 

83 

84 

80 

84 

88 

89 

89 

90 

88 

74 

74 

84 

85 

88 

87 

88 

87 

87 

87 

85 

79 

67 

67 

69 

77 

78 

82 

81.8 

MIN 

63 

55 

55 

56 

59 

65 

60 

60 

59 

56 

58 

65 

68 

61 

61 

62 

61 

62 

65 

62 

60 

58 

60 

62 

37 

39 

43 

46 

47 

49 

57.2 

MONTICELLO 

MAX 

82 

82 

86 

85 

78 

86 

90 

92 

93 

91 

89 

81 

79 

85 

88 

89 

89 

90 

89 

90 

89 

87 

78 

68 

66 

69 

73 

80 

82 

75 

83.4 

Mm 

62 

51 

63 

62 

65 

64 

60 

59 

61 

62 

69 

69 

65 

59 

63 

63 

68 

65 

64 

65 

70 

67 

65 

55 

37 

35 

45 

48 

50 

64 

59.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

83 

80 

83 

83 

85 

S2 

87 

92 

93 

92 

89 

84 

74 

82 

85 

88 

89 

86 

89 

89 

87 

86 

81 

67 

67 

70 

70 

78 

80 

78 

82.6 

MDi 

60 

47 

59 

64 

62 

64 

60 

59 

62 

61 

67 

68 

65 

59 

63 

65 

67 

64 

64 

65 

68 

66 

64 

55 

35 

35 

43 

49 

48 

59 

58.9 

PIKEVIILE 

MAX 

T7 

81 

ee 

88 

85 

89 

90 

91 

95 

92 

91 

80 

78 

85 

92 

90 

91 

91 

92 

88 

94 

92 

80 

71 

69 

70 

74 

80 

84 

74 

84,7 

MIN 

6* 

60 

57 

57 

60 

66 

62 

62 

63 

59 

70 

68 

69 

67 

62 

68 

65 

66 

69 

67 

65 

61 

61 

62 

46 

46 

47 

49 

50 

52 

60.7 

SOMERSET  2  N 

MAX 

82 

78 

8? 

82 

78 

81 

87 

90 

90 

92 

87 

82 

76 

83 

85 

88 

88 

89 

88 

88 

88 

86 

73 

68 

68 

69 

70 

78 

80 

74 

81.7 

MIN 

64 

45 

59 

59 

60 

61 

58 

58 

58 

57 

65 

67 

66 

60 

59 

58 

62 

62 

63 

59 

62 

62 

60 

54 

33 

36 

49 

48 

49 

51 

56.8 

STEARNS 

MAX 

87 

72 

ei 

83 

82 

83 

87 

91 

89 

87 

84 

75 

78 

75 

81 

86 

87 

88 

87 

86 

86 

86 

84 

72 

65 

63 

65 

72 

75 

81 

80,6 

MIN 

65 

49 

51 

62 

65 

61 

62 

61 

62 

62 

60 

64 

60 

60 

61 

60 

61 

65 

61 

61 

61 

65 

65 

58 

36 

39 

46 

50 

51 

55 

58.0 

TOMAHAWK  1  NSW 

MAX 

86 

76 

7a 

84 

85 

85 

83 

87 

88 

94 

90 

87 

73 

78 

80 

88 

86 

88 

88 

89 

88 

88 

88 

76 

67 

64 

67 

65 

71 

79 

81.5 

MIN 

51 

51 

49 

52 

53 

63 

60 

57 

56 

55 

63 

67 

63 

64 

60 

62 

60 

60 

61 

63 

58 

56 

56 

57 

39 

39 

40 

41 

41 

43 

54.7 

VANCEBURG 

MAX 

73 

77 

8? 

83 

83 

78 

89 

89 

91 

90 

85 

79 

74 

82 

83 

88 

91 

91 

90 

88 

89 

88 

81 

69 

64 

59 

64 

78 

81 

73 

81.1 

MIN 

59 

49 

49 

57 

59 

62 

60 

62 

60 

56 

67 

63 

67 

63 

60 

59 

61 

64 

63 

62 

61 

59 

64 

56 

37 

36 

42 

43 

46 

51 

56.6 

WAYLAND  2  SE 

MAX 
MIN 

NEST  LIBERTY 

MAX 

86 

74 

79 

84 

85 

84 

81 

87 

89 

91 

91 

86 

74 

77 

83 

86 

87 

91 

87 

89 

90 

89 

89 

66 

67 

71 

67 

79 

82 

82.4 

Mm 

5* 

51 

52 

55 

57 

60 

61 

60 

62 

57 

61 

67 

66 

64 

60 

60 

62 

64 

62 

61 

60 

57 

60 

38 

38 

39 

42 

45 

50 

56.0 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

87 

76 

78 

76 

79 

88 

89 

88 

88 

87 

88 

89 

88 

87 

75 

72 

67 

68 

76 

78 

82 

74 

80.9 

Mm 

47 

54 

54 

48 

51 

55 

54 

56 

65 

65 

65 

64 

61 

68 

65 

58 

39 

39 

46 

48 

48 

60 

55.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

3  -  ? 

Station 

£"< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   ft 
WESTERN             01 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 

. 

.10 

.31 

.01 

.17 

.18 

.17 

.23 

.28 

.26 

. 

.25 

.01 

.13 

.07 

.14 

.26 

.14 

.33 

.09 

.24 

.21 

.10 

.15 

.10 

.14 

.09 

.16 

.14 

.22 

5.04B 

WIND 

48 

19 

37 

20 

33 

13 

23 

9 

5 

30 

24 

71 

27 

8 

60 

25 

21 

20 

15 

31 

57 

72 

49 

14 

22 

11 

10 

56 

17 

62 

929 

MAX 

89 

85 

86 

89 

78 

91 

90 

93 

95 

93 

90 

75 

70 

84 

88 

81 

92 

97 

95 

91 

8E 

85 

78 

80 

61 

60 

74 

76 

82 

82 

83,9 

MIN 

53 

70 

60 

52 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

63 

65 

65 

57 

68 

68 

68 

67 

70 

70 

69 

66 

52 

43 

42 

46 

51 

53 

59 

61.8 

ft    «    ft 
CENTRAL             02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 

. 

.13 

.22 

.11 

.18 

.06 

.19 

.19 

.10 

.22 

.16 

.02 

. 

.10 

.12 

.20 

.09 

.26 

.19 

.19 

.22 

.29 

.22 

.03 

.13 

.09 

.13 

.12 

.13 

.13 

4.52B 

WIND 

78 

29 

26 

32 

36 

18 

13 

23 

20 

38 

25 

57 

51 

20 

43 

33 

31 

33 

20 

33 

35 

71 

83 

* 

58 

5* 

ft 

30 

24 

43 

1081 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.22 

.06 

.23 

.17 

.13 

.07 

.17 

.16 

.21 

.24 

.15 

•  11 

.03 

.10 

.12 

.11 

.15 

.15 

.13 

.20 

.25 

.26 

.00 

.00 

.13 

.13 

.10 

.12 

.11 

.15 

4.18 

WIND 

80 

19 

35 

28 

34 

22 

23 

22 

21 

26 

34 

84 

22 

27 

33 

21 

23 

19 

24 

23 

46 

78 

21 

21 

64 

26 

17 

36 

14 

41 

984 

MAX 

90 

78 

89 

91 

88 

80 

101 

98 

101 

95 

90 

85 

85 

63 

90 

85 

92 

44 

78 

96 

94 

93 

93 

78 

77 

75 

72 

80 

84 

84 

87.3 

MIN 

71 

62 

65 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

68 

79 

73 

72 

71 

70 

70 

72 

73 

73 

71 

72 

72 

71 

71 

50 

52 

45 

56 

60 

68 

67.5 

ft    *    ft 
BLUE  GRASS          03 

0IX  DAM 

EVAP 

. 

.12 

.26 

.12 

.23 

ft 

.19 

.16 

.18 

.23 

.19 

.18 

.04 

.06 

.04 

.29 

.11 

.17 
15 

.13 

.24 

.19 

.25 

.15 

.10 

.10 

.14 

.10 

.12 

.09 

.10 

4. 438 

WIND 

55 

43 

40 

25 

41 

42 

21 

21 

19 

25 

23 

62 

46 

25 

40 

41 

4C 

15 

18 

30 

61 

45 

34 

47 

22 

34 

51 

13 

28 

1022 

MAX 

85 

74 

84 

80 

86 

■ 

81 

87 

94 

95 

94 

85 

75 

72 

85 

83 

88 

95 

94 

94 

9C 

91 

85 

7C 

64 

70 

73 

71 

77 

83 

82.9 

MIN 

65 

57 

59 

64 

67 

• 

65 

65 

68 

68 

70 

70 

67 

65 

66 

67 

68 

72 

71 

70 

68 

67 

67 

39 

40 

50 

47 

50 

54 

59 

62.9 

ft    ft    ft 
EASTERN             04 

BUCKHORN 

EVAP 

.28 

ft 

ft 

.29 

.14 

.16 

.10 

.18 

.20 

.21 

.17 

.02 

.18 

.00 

.17 

.11 

.11 

.11 

.20 

.06 

.20 

.36 

.21 

.02 

.08 

.13 

.06 

.13 

.11 

.221 

4.21 

WIND 

88 

17 

13 

21 

14 

16 

13 

12 

19 

16 

15 

40 

18 

13 

38 

14 

11 

15 

20 

25 

39 

41 

14 

32 

18 

12 

24 

13 

11       669 

MAX 

87 

74 

87 

88 

93 

82 

89 

96 

96 

95 

93 

93 

74 

76 

88 

86 

9( 

41 

91 

9! 

92 

89 

87 

73 

71 

75 

72 

76 

82 

86!     85.8 

MIN 

64 

62 

62 

64 

67 

66 

70 

70 

70 

65 

65 

72 

70 

69 

67 

68 

67 

72 

73 

70 

68 

68 

67 

65 

50 

49 

53 

55 

56 

59      64.8 

DEWEY  DAM 

EVAP 

. 

.09 

.16 

.12 

.16 

.06 

.07 

.12 

.13 

.16 

.20 

.08 

ft 

.07 

.05 

.15 

.11 

.07 

.12 

.15 

.11 

■  14 

# 

• 

.30 

.07 

.06 

,05 

.12 

.20      3.25B 

WIND 

38 

14 

10 

5 

10 

4 

8 

6 

5 

6 

6 

5 

2 

4 

5 

12 

3 

? 

3 

1 

4 

6 

11 

2 

5 

6 

3 

12 

6 

2     i  208 

MAX 

81 

74 

76 

73 

69 

70 

81 

82 

84 

84 

83 

80 

81 

80 

80 

86 

82 

84 

86 

87 

82 

84 
55 

80 

76 

57 

56 

65 

66 

70 

7*1    !  77.2 

MIN 

64 

52 

52 

60 

36 

»5 

59 

58 

57 

57 

60 

60 

60 

59 

57 

64 

58 

60 

62 

63 

57 

55 

55 

43 

43 

42 

43 

46 

50 

55.4 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1  •  s 
ill 

111 

} 

Station 

a  o 

ft  -H 

*H  O 
3  © 
D9  U 
O  -H 

a  a 

c 

+>  O 

=>  O. 
CO  CO 

« 

■ 

> 
< 

a  g 

£    B 

a 

O 

h 

■ 
1 

I 

1 

« 

e  S 

&2 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

8 
B 

8 
3 

A 

A 

LO 

I 

• 

o  a 

3 

o 

1 

ft  l-a 

ill 

>  -£■  9 
<  -2  2 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

19 

2.3 

6.8 

21+  + 

26 

22  + 

87 

90 

72 

74 

5 

i 

2 

3 

3 

0 

14 

6.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

15 

3.7 

8.3 

2  3+  + 

18 

22  + 

85 

89 

64 

70 

1 

3 

5 

3 

0 

0 

12 

6.1 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

17 

2.3 

7.1 

31 

N 

15 

86 

92 

65 

69 

5 

1 

2 

2 

2 

1 

13 

58 

6.0 

Se*  Rofsronc*  Notm  Following  Station  Indox 

-   123    - 


STATION  INDEX 


^ 

H 

OBSERVATION 

g 

z 

UJ 

U 

Z 

TIME  AND 

z 

0 

0 

< 

P 

P 

TABLES 

STATION 

1 

5 

COUNTY 

3 

< 

£ 

OBSERVER 

6 

I 

;    us 

a 

t 

£ 

SjS 

ADDISON  DAM  45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

86  34 

300 

6« 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0063 

■V 

CLINTON 

2 

85  08 

1000 

MRS. BARBARA  M,  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

02 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

6P 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

0294 

eovo 

38  27 

82  36 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 

0381  04 

KNOX 

2 

36  52 

83  52 

995 

5P 

FELTON  W  PATTON 

BAflDSTOWN  S  J  PRFP  SCH 

0397  02 

NELSON 

631 

5" 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDWELL  *  E 

0402  01 

CARLISLE 

88  57 

6P 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422 

02 

B6  08 

aa 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

z 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky, 
Lexington,   Kentucky    40506.   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  gF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  ail  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. ,   C.  S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table.   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin, 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means    variable. 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.    C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Super 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
OCTOBER  1965 


Temperature 

Precipitation 

<2 

01  g 

< 

.1 
II 

0) 

a 

& 

1 

a 

a 

| 

a 

No,  oi  Days 

H 

A 
3Z 
II 

*  2 

Qu. 

a 
6 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Ma*. 

Mm. 

H 

■B-n 
11 

I   o 

s 
a 

© 
o 
2 

0 

i 

s 

£« 

5  a 

ii 

WESTERN              01 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

70.2 
69.3 
72.5 
68.7 
70.2 

42.0 
40.8 
40.5 
44,9 
40.8 

56.1 
55.1 
56.5 
56.8 
55.5 

85 
82 

86 
85 
85 

17 

18. 

17 

17 

18 

27 
24 
24 
29 
26 

30. 

30. 

25 

25 

25 

283 
307 
272 
267 
297 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 
6 

7 
3 

8 

0 
0 
0 
0 

0 

1.41 
3.48 
1.34 
2.08 
1.45 

-   .36 

.75 

1.49 

.67 

.84 

1.14 

14 

8 

7 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
4 
6 
3 

i 

2 
1 

1 
1 

0 
2 

0 
0 

1 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HCPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

69.  6M 

70.* 

72.0 

72.0 

72.2 

43. 1M 

45.0 

44,4 

42.8 

43,0 

56. 4M 

57.7 

58.2 

57.4 

57.6 

-  3.1 

-  2.3 

-  2.6 

-  3.1 

84 
85 
85 
86 
87 

17. 

17 

17 

18 

17 

27 
31 
28 
28 
27 

25 

29 
25 
25 
25 

276 
239 
222 
243 
246 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

4 

1 

3 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
1.89 
1.69 
1.79 
1.80 

-  .35 

-  .91 

-  .63 

-  1.33 

1.02 

1.55 

.95 

.75 

.86 

7 
7 

14 
7 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

z 

3 
5 
3 

2 

1 
1 

1 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

0WENSBOR0  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

69.7 
70.8 
69.1 
70.5 
68.9 

42.8 
44,5 
44.6 
42.7 

45.1 

56.3 
57.7 
56.7 
56.6 
57,0 

-  4.0 

-  2.8 

85 

84 
83 
88 
83 

17 

17. 

18 

17 

17 

26 
29 

30 
26 

31 

30. 

25 

25 

30 

30 

273 
235 
261 
273 
256 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 

3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

1.84 
1.43 
1.40 
2.08 
1.28 

-   .34 

1.22 
.58 
.76 

1.18 
.53 

7 
7 
7 
7 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 
5 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

0 

0 

1 

0 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

71.2 
71.1 
68.9 
70.5m 

44.1 
45.0 
37.6 
41.0m 

57.7 
58.1 
53.3 

55.8M 

-  1.9 

-  3.3 

83 
86 
84 
85 

16 
18. 
18 
18. 

28 
27 
24 
24 

30. 
25 
30. 
25 

240 
240 
354 
291 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
9 
5 

0 
0 
0 
0 

1.19 
1.41 
1.90 
1.22 

-  1.60 

-  1.19 

-  1.03 

.62 
1.10 
1.08 

.65 

14 

7 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
5 
3 

2 

1 
1 
1 

0 

1 
1 

0 

DIVISION 

56.7 

-  3.3 

1.73 

-   .88 

.0 

*         #    # 
CENTRAL              02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEvILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

67.1 
69.8 
69.4 
69.1 
70.3 

43.7 
42. OM 
41.5 
40.0 
42.9 

55.4 
55. 9M 
55.5 
54.6 
56.6 

-  2.2 

-  3.4 

84 
86 
84 
85 
84 

17 
16 
18 
17 
17. 

29 
23 
26 
22 
26 

29 

30 
25 
30 
30. 

300 
290 
297 
322 
269 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

7 
6 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

2.46 
3.38 
3.48 
3.21 
1.83 

-  .10 

-  .55 

.69 
1.34 
1.95 
1.28 

.90 

21 

7 

21 

21 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

6 
5 

4 

2 
2 
2 
2 
1 

0 
2 
1 
2 
0 

BRADFORDSvlLLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

69.1 
69.8 
66.6 
67.4 
68.4 

39,9 
43.7 
40.2 
39.4 

43.1 

54.5 
56.8 
53.4 
53.4 
55.8 

-  4.7 

85 
86 
82 
82 
82 

17 
17 
17 
17 

17. 

22 

27 
22 
22 
27 

30. 

30. 

30 

30 

30. 

328 
269 
354 
355 
291 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 
7 
8 
5 

0 
0 

0 
0 

0 

2.61 
2.71 
3.15 
3.67 
1.87 

.61 

1.01 

.99 

1.45 

1.57 

.72 

7 
7 
7 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
5 

6 
6 

6 

2 

3 

2 
2 
I 

1 
0 

1 
1 

0 

GREENS8URG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

70.4 
68.8 
67.2 
69.4 
67.1 

41.0 
42.1 
46.1 
47,7 
44.3 

55.7 
55.5 
56.7 
58.6 
55.7 

-  2.4 

-  3.7 

-  2.8 

-  2.2 

86 
84 
82 
86 
87 

18 
17. 
16 
17 

17 

26 
25 
30 
32 
27 

30 
25 

29 

30. 

30 

296 

302 
270 
220 
304 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
6 
3 

2 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

2.92 
2.50 
3.80 
2,50 
2.54 

.54 

.09 

1.15 

.29 

.97 
1.38 
1.85 
1.06 

.80 

7 
7 
7 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
5 
5 
4 
5 

3 
2 
2 
2 
3 

0 

1 
1 
1 

0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

69.0 
69.2 
68.7 
70.2 
68.6 

41.6 
40,5 
39.9 
46.6 
42.4 

55.3 
54.9 
54.3 
58.4 
55.5 

83 

84 
84 
84 
82 

17. 

18. 
18. 
17. 
17 

25 
26 
26 
31 

27 

30. 

30. 

29 

25 

25 

304 
311 
338 
228 
296 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
8 
1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

4.01 
2.93 
2.29 

2.79 
2.10 

1.50 
1.10 
1.27 
1.58 
1.03 

21 

7 

7 

21 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
6 
4 
5 
4 

3 
2 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

WCLF  CREEK  DAM 

70.4 

41.1 

55.8 

83 

18. 

26 

30 

290 

0 

0 

9 

0 

2.43 

1.16 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

55.6 

-  3.3 

2.82 

.35 

.0 

#    *    # 
BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

67.6 
68.5 
62.0 
66.9 
67.5 

44.9 
43,4 
44,8 
38.6 
42.5 

56.3 

56.0 
53.4 
52.8 
55.0 

-  2.7 

-  2.7 

80 
84 
78 
85 
83 

19. 
17 
16 
17. 

17 

29 
26 

27 
21 
27 

29. 

30. 

29 

30 

30. 

279 
287 
362 
375 

311 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
3 

9 

4 

0 

0 
0 
0 
0 

2.55 

4.14 
3.81 
3,59 
2.30 

.38 
1.79 
1.55 

.16 

.67 
1.54 
1.34 
1.60 
1.08 

7 

7 

20 

7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
5 
4 
6 
5 

3 
4 
3 
2 

1 

0 

1 

2 

Dlx  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMING5BURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  * 

68.6 
66.8 
65.7 
64.1 

67.7 

45.2 
39,4 
41.3 
43.4 

41.4 

56.9 
53.1 
53.5 
53.8 
54.6 

-  3.5 

-  3.6 

83 
83 
79 
80 
85 

16 
16 
17 
16 

17 

30 
20 
22 
26 
25 

30. 

30. 

30 

30 

31* 

265 
363 
347 
346 
328 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
11 
9 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.46 
4.22 
3.28 
3,54 

2.69 

1.99 
1.02 

.32 

1.10 
1.12 
.84 
1.23 
1.25 

7 
7 
7 
7 
7 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
6 
7 
5 

1 
4 
3 
3 
2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

64.5 
66.6 
65.8 
68.8 
66.5 

43.3 
41.  7 
44.3 
40.1 
43.3 

53,9 
54.2 
55.1 
54.5 
64.9 

-  4.2 

-  2.9 

82 
85 
80 
85 
82 

16 

17 

IS 

17. 

17 

27 
26 
27 
21 
28 

29 

31. 

28 

30 

30. 

346 
337 
308 
324 
320 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
5 

5 

7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.44 
4.56 
3.41 
3.95 
3.03 

.16 
2.22 

1.16 

1.19 
1.22 

1.48 
1.44 
1.02 

7 

7 

20 

7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

5 
6 
6 

1 

4 
3 
4 
2 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
wAYNESBLRG  7  NE 
WILLIAMSTCWN  3  NW 

66.2 
66.2 
66.2 
64.6 

42.0 
41.0 
43.7 
42.7 

54.1 
53.6 
55.0 
53.7 

-  4.5 

-  4.5 

-  4.7 

83 
85 
81 
82 

18 
17 
16 
17 

28 
24 
26 
27 

30. 
31 
25 
29 

343 
352 
317 
356 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

5 

7 
3 

5 

0 
0 
0 
0 

4.05 
3.84 
2.61 

4.05 

1.56 
1.56 

1.68 

1.47 
1.42 

.73 
1.16 

7 
7 
7 
T 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
6 

3 

3 
3 

4 

0 
2 

DIVISION 

54.4 

-  4.0 

3.40 

1.11 

T 

*    #    » 
EASTERN              04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

68.0 
71.7 
68.6 
68.3 
69.1 

39.7 
41.0 
39.3 
35.7 
38.3 

63.9 
56.4 
54.0 
52.0 
53.7 

-  4.9 

82 
85 
82 
65 
82 

17. 

18 

17 

21 

16 

22 
23 
23 

19 
20 

31. 
29 

30 
31 

30 

343 

270 
341 
395 
353 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

9 

9 
7 
12 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

3.20 
3.42 
2.90 
2.53 
2.13 

1.30 

1.48 
1.95 
1.08 

.90 
.68 

22 
I 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
6 
5 

4 

5 

3 
2 
2 
3 
1 

1 
1 
1 

0 
0 

DEWEY  DAM 

68.5 

39.3 

53.9 

82 

17 

22 

30 

337 

0 

0 

9 

0 

2.65 

1.35 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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H 
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5Z 

la 

a 
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a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-v 

a  c 

O  3 

a   o 
xO 

Z  0 

a 

o 
2 

£   1 

ll 
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si 
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i 
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GRAYSON  1  SE 

66.4 

39.2 

52.8 

81 

17 

22 

30 

375 

0 

0 

11 

0 

3.04 

1.00 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

70.1 

40.8 

55.5 

82 

17. 

22 

30 

292 

0 

0 

10 

0 

2.32 

.29 

.53 

22 

.0 

0 

5 

3 

0 

HYDEN 

68. 8M 

39. 9M 

54.  4M 

31 

20. 

23 

30 

330 

0 

0 

7 

0 

4.13 

1.99 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

JACKSON 

71.2 

37.8 

54.5 

85 

17. 

22 

31. 

328 

0 

0 

12 

0 

2.10 

.59 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

LONDON  FAA  AP 

67.8 

39.6 

53.7 

82 

17. 

25 

30. 

343 

0 

0 

a 

0 

1.96 

.65 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

MANCHESTER  4  SE 

69.8 

40.0 

54.9 

83 

16 

21 

29 

313 

0 

0 

10 

0 

2.81 

1.20 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

MC  KEE 

66.  5 

37.2 

51.9 

81 

17 

22 

30 

405 

0 

0 

11 

0 

3.43 

.68 

21 

.0 

0 

6 

4 

0 

MIOOLESBORO 

69.1 

39.3 

54.2 

83 

18 

23 

30. 

336 

0 

0 

10 

0 

2.61 

.84 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

MCNTICELLO 

69.6 

42.4 

56.0 

83 

16 

25 

25 

283 

0 

0 

7 

0 

2.00 

.69 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOUNT  VERNON 

68.8 

43.2 

56.0 

84 

16 

25 

25 

286 

0 

0 

6 

0 

2.51 

.56 

7 

.0 

0 

6 

3 

0 

pikEville 

71.9 

43.5 

57.7 

85 

16. 

25 

30 

235 

0 

0 

5 

0 

2.17 

.08 

.49 

22. 

.0 

0 

5 

0 

0 

SOMERSET  2  N 

68.* 

41.4 

54.9 

82 

17. 

24 

25 

313 

0 

0 

7 

0 

2.36 

.95 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

STEARNS 

66.4 

41.0 

53.7 

80 

17 

26 

26. 

350 

0 

0 

8 

0 

I.  81 

.81 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

TOMAHAWK  1  WSW 

66.8 

35.3 

51.1 

80 

17 

20 

30. 

427 

0 

0 

12 

0 

2.57 

1.22 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

VANCEBURG 

67.5 

39.7 

53.6 

85 

16 

19 

30 

352 

0 

0 

9 

0 

3.51 

1.23 

1.03 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

WAYLAND  2  SE 

WEST  LIBERTY 

68.3 

38.2 

53.3 

84 

17 

23 

30 

360 

0 

0 

11 

0 

3.33 

1.23 

22 

T 

0 

5 

3 

1 

WILLIAMSBURG  1  E 

68.3 

42.4 

55.5 

-  3.6 

83 

17 

22 

25 

294 

0 

0 

8 

0 

2.93 

.58 

1.90 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

54.2 

-  4.1 

2.71 

.43 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:        88^    ON    THE    17TH    AT    OWENS80RO    2    W 

LOWEST    TEMPERATURE:  19'    ON    THE    31ST    AT    BLAINE    2    W    AND    ON    THE    30TH    AT    VANCEBURG 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:        4.56    INCHES    AT    MAYSVILLE    FIRE    STATION 
LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:        1.19    INCHES    AT    PADUCAH 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,  j.99    INCHES    ON    THE    1ST    AT    HYDEN 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL:     TRACE    AT    3    STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

OCTOBER  1965 

— 

Day  of  Month 

Station 

H 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    | 

8    | 

9 

10    J    11    1   12 

13  1   14   |   15 

16   |    17   |    18 

19      20 

21 

22 

23  | 

24 

25   |   26   |   27 

28      29   |  30 

31 

WESTERN            01 

BARDWELL  4  E 

1.41 

.06 

.47 

.13 

.75 

T     T 

T 

T 

BEAVER  DAM 

3.48 

.04   .08 

1.19 

1.49 

.33 

.20 

.06 

.09 

BENTON  2 

1.34 

.01   .01 

.01        ,06 

.67 

.18 

,01 

.01 

.02   .14   .02 

.12 

.02 

.02 

.02 

.02 

CALHOUN  LOCK  2 

2.43 

.20 

1.16 

•  67 

T 

.20 

.10 

.10 

COBB 

1.75 

T 

1.11 

•  19 

.31 

.09 

.05 

DUNDEE  4  ESE 

3.02 

.32 

1.32 

.43 

.45 

.07 

.2a 

.15 

DUNMOR 

1.63 

.30 

.90 

.11 

.07 

.05 

.13 

.02 

.05 

ELKTON  2  5 

1.64 

.20 

1.02 

.11 

.05 

.22 

,04 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2.08 

.27 

•  84 

•  16 

T 

.44 

•  13 

.01 

.17 

.06 

FRANKLIN  1  E 

2.49 

.61 

1.00 

.11 

.10 

.14 

.53 

GOLDEN  POND  8  N 

1.45 

1.14 

.05 

.13 

.10 

.03 

GREENVILLE  2  W 

2.13 

.08 

1.02 

.13 

.58 

.28 

•  04 

HARTFORD  6  NW 

2.52 

.29 

1.24 

.57 

.13 

T 

.29 

HENDERSON  7  SSW 

1.89 

.02 

•  08 

1.55 

T 

.21 

T 

•  03 

HICKMAN  I  E 

1.69 

.30 

.40 

•  04 

T 

.93 

T 

T     T 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

1.79 

.09 

.75 

.13 

.25 

.27 

.25 

.03 

LOvELACEVILLE 

1.80 

T 

.52 

.42 

.86 

T 

MA01S0NV1LLE  1  SE 

1.84 

.28 

1.22 

.10 

.12 

.10 

.02 

MAYFIELD 

1.43 

.23 

.58 

.35 

.02   .25 

T 

MURRAY 

'  1.40 

.17 

.76 

,08 

.25   .14 

T 

OLNEY 

1.87 

.26 

1.08 

.08 

.25 

.02 

.13 

.05 

OWENSBORO  2  W 

2.08 

.20 

1.18 

.30 

.06 

T     .18 

.16 

OWENSBORO  DAM  46 

2.05 

.17 

1.18 

.29 

.06 

.19 

.14 

.02 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

1.28 

.53 

.28 

.47 

T 

7 

T 

PADUCAH 

1.19 

T 

.'7 

.62 

T 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

2.41 

.48 

1.03 

•  22 

.38 

.12 

•la 

PRINCETON  1  SE 

1.41 

.03 

1.10 

.07 

.11 

.05 

.03 

.02 

ROCHESTER  LOCK  3 

1.90 

.18 

1.08 

.14 

.23 

.03 

.21 

.03 

RUSSELLVILLE 

1.22 

.36 

.65 

.10 

.05 

.06 

SEBREE 

1.35 

.93 

T 

.37 

.05 

T 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

1.56 

.48 

.89 

.09 

.02 

.08 

CENTRAL            02 

ADDISON  DAM  45        // 

2.21 

.41 

1.11 

.28 

.04 

.06 

.10 

.19 

.02 

ALBANY  4  N 

2.45 

.85 

.81 

•  37 

.03 

.31 

.08 

ANCHORAGE 

2.46 

.41 

.44 

.20 

.01 

.06 

.58 

.69 

.02 

.05 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

3.38 

.39 

1.34 

.34 

,09 

T 

.21 

1.04 

T 

.01 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

3.48 

.30 

.64 

.14 

T 

.30 

.05 

1.95 

T 

•  10 

BONNIEVILLE  4  N 

3.21 

.31 

1.10 

.40 

.12 

1.2« 

T 

BOWLING  GREEN 

2.00 

.05 

1.25 

.25 

.10 

.27 

.08 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

1.83 

T 

.90 

.37 

T     .32 

.16 

.08 

BRAOFORDSVILLE 

2.61 

.58 

1.01 

.20 

.05 

.11 

.10 

.23 

.05 

BROWNSVILLE 

2.91 

.60 

1.19 

.52 

.16 

.31 

,13 

BURKESV1LLE  2  W 

2.50 

.83 

.92 

.17 

.»5 

.13 

CAMPB3LLSVILLE 

2.71 

.35 

.99 

.36 

.18   .04 

.02 

.54 

.03 

T 

CANEYVILLE 

3.17 

.47 

1.55 

.57 

.11 

.07 

.40 

CECILIA 

3.15 

.32 

1.45 

.33 

.03   .02 

.15 

.61 

.20 

.02 

CLERMONT  I  SSE 

3.67 

.44 

1.57 

•  44 

.01   .02 

.32 

.71 

.03 

.13 

EDMONTON 

1.94 

.56 

.53 

.17 

•  68 

GAMALIEL  1  S 

2.76 

1.32 

.32 

T 

.02 

.78 

.05 

.07 

GLASGOW 

1.99 

.42 

•  66 

.15 

.56 

.20 

GLASGOW  WKAY 

1.87 

.21 

T 

.72 

.17 

.02   T 

.11 

.40 

.24 

T 

GLENDALE  I  E 

3.57 

.70 

1.27 

.27 

.03 

T 

.09 

1.22 

T 

GREENSBURG 

2.92 

.70   T 

.97 

.32 

.30 

.03 

.51 

.09 

7 

GREENSBURG  1  E 

2.78 

.84 

.96 

.30 

.05 

,48 

.15 

IRVINGTON 

2.50 

.08 

1.38 

.55 

.12 

.19 

■  U 

T 

LEITCHFIELO 

3.80 

.92 

1.85 

.33 

.02 

T 

.08 

.12 

.40 

.08 

T 

LIBERTY 

2.58 

.53 

1.03 

.25 

.07 

.04 

.49 

.12 

.03 

LOUISVILLE 

2.50 

.42 

1.06 

.08 

T     .04 

.30 

.37 

.03 

T 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

2.54 

.58 

.80 

.10 

T     .05 

T     .71 

.29 

.01 

.01 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

3.55 

1.10 

1.34 

,06 

.12 

.04 

.26 

.60 

T 

.03 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

4.01 

.58 

1.20 

.44 

T 

.17 

1.50 

T 

.12 

MILLER5T0WN 

2.95 

.52 

1.20 

.38 

.17 

.69 

MUNFORDVILLE 

3.79 

.80 

1.10 

.40 

.02 

.10 

1.25 

.12 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

2.93 

.70 

1.10 

.46 

.15 

.40 

.12 

ROUGH  RIVER  DAM 

2.29 

.30 

1.27 

.30 

T 

.42 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

2.79 

.42 

.48 

.14 

.10 

I. 58 

.07 

SCOTTSVILLE  2  SW 

2.47 

.38 

.52 

.06 

.04 

1.42 

T 

.05 

SHEPHERDSVILLE 

3.65 

.60 

1.48 

.32 

.08 

.03 

.02 

1.10 

T 

.02 

T 

SUMMER  SHADE 

2.10 

.35 

.46 

.20 

1.03 

.06 

WOLF  CREEK  DAM 

2.43 

.74 

1.16 

.20 

.02 

.19 

.12 

WOODBURY  LOCK  4 

1.87 

.24 

1.19 

.10 

.04 

.30 

BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 

2.55 

.32 

.67 

.20 

.07 

.16 

.10 

.50 

.52 

.01 

T 

BEREA 

2.43 

.37   T 

.62 

.25 

.04 

.15 

.45 

.55 

T 

CARROLLTON  LOCK  1 

4.14 

.82 

1.54 

.24 

.02 

T         T 

T 

T 

.60 

,83 

.05 

.04 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

3.81 

T 

.33 

1.24 

.09 

T 

T     T 

1.34 

.74 

T 

.07 

CYNThIANA 

4.10 

.70 

1.89 

.20 

.04 

T 

T 

.61 

•  52 

.07 

.07 

CYNTHIANA  2 

3.59 

.16   .10 

1.60 

.17 

.03 

.02 

.45 

.95 

.04 

.07 

DANVILLE 

2.30 

.40   T 

1.08 

.21 

.05 

T 

.02 

.30 

.16 

.05 

.03 

01*  DAM 

2.46 

.38 

1.10 

.29 

T 

T 

.36 

.16 

.17 

FALMOUTH  5  WNW 

4.22 

.79   T 

1.12 

.22 

I 

.13 

1.02 

.91 

.03 

T 

FARMERS  1  WNW 

3.28 

.58 

.84 

.25 

T 

.05 

.40 

T 

.33 

.78 

T 

.05 

FLEMINGSBURG 

3.95 

.78 

1.22 

.17 

.02 

.25 

.70 

.74 

.04 

.03 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

3.54 

.29 

1.23 

.17 

7 

7 

.3* 

T 

.18 

.65 

.66 

T 

T 

FORD  LOCK  10 

3.03 

.33   T 

1.09 

.34 

T 

T 

.62 

.60 

.05 

T 

FRANKFORT  LOCK  4 

2.69 

.53   T 

1.25 

.05 

.04 

T         .01        T     T 

.11 

,38 

.26 

.06 

T 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3.17 

.59 

1.45 

.13 

T 

.69 

.41 

GEST  LOCK  3 

3.34 

.55 

1.27 

.15 

T 

T 

.25 

.69 

.38 

.05 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.71 

.36   .03 

1.11 

.38 

T 

.02 

T 

.38 

.21 

.02 

KEENE  1  SSW 

3.27 

.78 

1.34 

.36 

T 

T 

,44 

.35 

T 

LA  GRANGE  2  NNW 

4.01 

.96 

1.48 

.04 

T 

.73 

.90 

T 

LANCASTER 

3.03 

.27 

1.26 

.20 

.44 

.62 

.24 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

2.44 

.04 

.19 

1.19 

.06 

7 

T     T 

T 

.47 

.45 

.04 

T 

T 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

2.58 

.28 

1.18 

.29 

T 

.59 

.21 

.03 

LOCKPORT  LOCK  2 

4.05 

.71   .03 

1.62 

.34 

.02 

T 

.29 

.61 

.18 

.05 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

4.56 

.90 

1.22 

.23 

.02 

.87 

1.14 

.09 

.09 

MIDWAY 

3.19 

.79   T 

1.38 

.18 

.01 

.02 

.01 

.42 

•  33 

.05 

MOUNT  STERLING 

3.41 

.33 

.50 

.83 

T 

.07   T 

.10  1.48 

T 

.03 

.07 

OWENTON  2  S 

3.95 

.76 

1.44 

.19 

T 

.03 

.56 

.72 

.09 

.14 

.02 

T 

RICHMOND 

3.03 

.32   T 

1.02 

.38 

.02 

T 

T     .12 

.03 

.45 

.66 

.03 

SALVISA  LOCK  6 

2.70 

.50   .02 

1.06 

.43 

.03 

T 

.03 

.03 

.32 

.24 

.04 

T 

SHELBYVILLE 

4.03 

.36   T 

1.47 

.08 

.12 

T 

,04 

.35 

1.36 

.04 

•  03 

SPRINGFIELD 

2.79 

.50 

1.20 

.27 

T 

.21 

.10 

•  36 

.15 

TAYL0R5VILLE 

3.83 

.59 

1.40 

.40 

.08 

,06 

.26 

1  .04 

.02 

TYRONE  LOCK  5 

3.60 

.86 

1.40 

.27 

.11 

T 

.09 

.46 

.38 

.03 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.19 

.36 

1.34 

.29 

T 

T 

.53 

•  67 

VANBUREN 

2.96 

.60 

.61 

.97 

.13 

T 

.25 

.40 

oles  following  Station   Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Continued 

OCTOBER    1965 

— 

Day  of  Month 

Station 

O 

1    |    2        3 

4         5    [    6 

7    | 

8    | 

9 

10    |   11    |   12 

13   |    14   |   IS 

16   [    17  [   18 

19      20  | 

21 

22  | 

23   | 

24 

25      26      27 

28  |  29      30 

31 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

3.8* 

.59 

1.42 

.20 

.08 

T 

.38 

1.00 

.12 

.05 

WAYNESBURG    7    NE 

2.61 

.59 

T 

.73 

.28 

.11 

.09 

.57 

.21 

.03 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

A. OS 

.62 

.01 

1.16 

.23 

.01 

T                        T 

.04 

.10 

1.09 

.69 

.09 

.01 

• 

EASTERN                               0* 

ASHLAND 

3.20 

.60 

T 

.75 

.19 

.01 

.08 

T 

.04 

1.68 

.01 

.03 

.01 

BAR80URVILLE 

3.42 

1.95 

.27 

.26 

T 

.21 

.59 

.14 

BAXTER 

2.90 

•  49 

.26 

.88 

T 

T 

.13 

1.08 

T 

.08 

BLAINE    2    w 

2.53 

.63 

.65 

.30 

.05 

.90 

BUCKHORN 

BURDINE    2    NE 

2.66 

.55 

.27 

.36 

.09 

.34 

1.05 

CLAY   CITY    1    WNW 

2.96 

.48 

.55 

.38 

.05 

,T1 

.72 

T 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

2. S3 

.42 

T 

.80 

.29 

T 

T 

.11 

T 

.69 

•  49 

.03 

T 

CUMBERLAND 

2.13 

.35 

.33 

.23 

.02 

.47 

.68 

.01 

.04 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

1.73 

•  45 

.57 

.12 

•  OS 

.25 

.26 

DEWEY    DAM 

2.65 

.65 

.35 

.30 

1.35 

T 

ELKHORN    CITY 

2.36 

.28 

.36 

.15 

.60 

.10 

.87 

.20 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

2.20 

.87 

.13 

.23 

,11 

.75 

■  11 

FREEBURN    2    SW 

2.40 

.47 

.25 

.32 

.36 

T 

T 

.90 

.10 

T 

FRENCHBURG 

3.19 

.71 

.01 

.78 

•  44 

.03       .05 

.36 

.05 

•  02 

(SRAYSON    1    SE 

3.  04 

.71 

T 

.89 

.17 

.02 

.04 

.01 

.15 

1.00 

.02 

.03 

HAZARD   WATER    WORKS 

2.74 

1.04 

.05 

.31 

.35 

.07 

.04 

.03 

.78 

.07 

HEIDELBERG    LOCK    14                R 

2.32 

•  AS 

T 

.50 

.34 

T 

.50 

.53 

T 

T 

HYOEN 

4.13 

1.99 

.AD 

.25 

.06 

.17 

1.20 

T 

.06 

JACKSON 

2.10 

.59 

.01 

.»7 

.62 

.02 

.03 

.01 

.07 

.45 

.03 

JEREMIAH 

1.27 

.21 

.13 

.to 

.83 

LLOYD   GREENUP    DAM 

3.05 

.56 

.02 

.77 

.27 

.02 

.02                   .03 

T 

.02 

.14 

1.17 

T 

.03 

LONDON    FAA    AP 

1.96 

.35 

.08 

.65 

.11 

.17 

.92 

.02 

•  06 

LOUISA    2 

2.39 

•  33 

.03 

.55 

.19 

.02 

T 

.02 

1.16 

.01 

.09 

MANCHESTER    *    SE 

2.81 

1.20 

.34 

.30 

.20 

.69 

■08 

MARTIN 

2.99 

1.22 

T 

.34 

.29 

T 

T 

1.14 

T 

T 

MC   KEE 

3.43 

.65 

T 

.55 

.32 

.09 

.66 

.58 

.48 

.OS 

MIDDLESBORO 

2.61 

.81 

.43 

.30 

.19 

•  84 

■  04 

MONTKELLO 

2.00 

.69 

.51 

.23 

.02 

.35 

.20 

T 

MOUNT    VERNON 

2.51 

.50 

.56 

.22 

.13 

.05 

.08 

.41 

.54 

.02 

ONEIDA 

2.32 

.75 

.35 

•  AS 

,04 

.70 

PAINTSvlLLE    1    S 

2.60 

.73 

T 

.33 

.35 

T 

T 

1.17 

.02 

T 

PIKEVILLE 

2.17 

•  49 

.48 

.16 

■  48 

•  49 

.07 

RAVENNA    LOCK    12 

2.60 

.42 

.02 

.57 

.36 

.03 

.58 

.64 

SALYERSVILLE    2    SE 

2.51 

.50 

.39 

.34 

.01 

1.14 

.06 

SOMERSET    2    N 

2.36 

.95 

.45 

.33 

.23 

.34 

•  06 

STEARNS 

1.81 

.81 

.26 

.30 

.26 

.16 

.02 

TILFORO 

2.25 

.59 

.17 

.29 

.04 

.'! 

.94 

TOMAHAWK    1    WSW 

2.57 

.54 

.03 

.43 

.32 

T 

1.22 

.03 

UANCEBURG 

3.51 

.32 

1.03 

.23 

.02 

.04 

.06 

T 

.A3 

.83 

.03 

.10 

wAYLAND    2    SE 

WEST    LIBERTY 

3.33 

.83 

.01 

.68 

.40 

T 

T 

T           T 

.02 

.12 

1.23 

T 

.04 

T 

WILLIAMSBURG    1    E 

2.93 

1.90 

.29 

.22 

.07 

.45 

WILLOW    LOCK    13 

2.37 

.37 

T 

.49 

.30 

T 

.52 

.69 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

ID 

g 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SOMERSET    2    N 

1     INCH 

MAX 
MIN 

70 
69 

70 
66 

71 
64 

70 
61 

70 

60 

66 
59 

66 
63 

72 

63 

65 
60 

63 
58 

72 

59 

66 
60 

65 
56 

65 
59 

69 

63 

69 
62 

69 
62 

74 
63 

67 

62 

68 
65 

65 
65 

66 
62 

65 
65 

65 
57 

61 

49 

59 
52 

59 
52 

58 
51 

57 
50 

56 
49 

57 

50 

65.6 
59.2 

4     INCHES 

MAX 

MIN 

72 
71 

72 
69 

72 
69 

70 
69 

72 
65 

68 
65 

68 

66 

67 

66 

67 
64 

66 
63 

70 
61 

67 

64 

67 
60 

66 
63 

69 
65 

69 
66 

70 
67 

74 
65 

69 
66 

69 
68 

69 
67 

68 
66 

66 
67 

67 
62 

63 
53 

62 
58 

61 

58 

61 
58 

60 
57 

60 
55 

58 
56 

65.2 
63.5 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE:   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE.   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVER, 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3        4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EASTERN                              04 

CUMBERLAND                                         1  SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

lowing  Siaiion   Ind*> 


L»i 

■UL 

I 

It 

,JYU 

^fcj 

tiA 

TU 

Kh 

;s 

KENTUCKY 
OCTOBER  1965 

Station 

Day  oi  Month 

O 

a 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*   •   » 

WESTERN               01 

BARDwELL  *  E 

MAX 

M1N 

73 
50 

70 
41 

71 
43 

67 
41 

66 
40 

71 

39 

73 
54 

70 
50 

70 
39 

74 
37 

75 
43 

66 
35 

71 
33 

76 
46 

80 
55 

62 
57 

85 
50 

83 
49 

77 
53 

73 
61 

67 
45 

54 
47 

67 
41 

58 
34 

62 
27 

69 
29 

60 
31 

64 
33 

60 
29 

69 
27 

72 

43 

70.2 
42,0 

BEAVFR  DAM 

MAX 
MIN 

72 
51 

70 
37 

70 
41 

65 
39 

65 
34 

75 
37 

72 

55 

70 
48 

67 

43 

68 
35 

76 
41 

69 
34 

69 

30 

70 
44 

82 
56 

82 
52 

82 

47 

82 
49 

76 
50 

70 
61 

65 
51 

61 
45 

62 
43 

54 
34 

61 
24 

68 
33 

65 

29 

62 

30 

59 
27 

69 
24 

71 

42 

69.3 

40.8 

8ENT0N  2 

MAX 
MIN 

73 
61 

77 
40 

72 

41 

66 

41 

68 
36 

75 

36 

77 
52 

73 
37 

73 
37 

75 
35 

77 
44 

69 
35 

72 
32 

79 
45 

84 
52 

84 
55 

86 

46 

83 
44 

81 
51 

74 
61 

69 
45 

59 
47 

68 
43 

58 
35 

64 
24 

71 
32 

68 
28 

66 
31 

62 
26 

71 
25 

74 
37 

72.5 

40.5 

FOODS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

66 

48 

71 

70 
47 

63 

44 

65 

40 

73 
43 

74 
53 

70 
51 

67 

43 

70 
43 

70 
43 

63 
39 

68 
39 

76 
48 

82 
58 

83 
58 

85 
54 

82 

56 

74 

58 

72 

61 

67 
50 

54 

47 

62 
42 

52 
33 

62 
29 

67 
43 

65 

37 

61 

38 

57 
32 

67 
30 

71 

42 

68.7 
44,9 

GOLDEN  POND  6  N 

MAX 

MIN 

76 
52 

66 
41 

72 

4) 

71 
42 

64 
39 

66 

39 

74 
47 

74 
52 

72 
39 

71 
36 

74 
42 

76 
35 

67 
31 

71 
35 

76 
51 

84 
55 

84 
49 

85 
50 

81 
52 

74 
58 

71 

49 

64 

50 

53 

44 

65 
34 

53 

26 

62 

28 

70 

30 

66 
32 

64 
31 

61 
27 

70 
27 

70,2 

40.8 

GREENVILLE  2  w 

MAX 

mdj 

71 
52 

72 
40 

70 
45 

63 
41 

65 
37 

76 

38 

72 
55 

70 
50 

70 
43 

70 
38 

75 
45 

66 
37 

69 
33 

74 
45 

81 

55 

84 
52 

84 
50 

81 
52 

73 

51 

70 
63 

67 

50 

60 
49 

64 
44 

59 
35 

60 
27 

68 
40 

66 
32 

61 
35 

58 
30 

68 
28 

69.6 
43.1 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

MIN 

66 
51 

73 
41 

70 
46 

63 
40 

65 
38 

74 
39 

73 
52 

72 

50 

69 
47 

72 

40 

77 
46 

66 
38 

70 
36 

75 
48 

82 

57 

64 
58 

85 
53 

82 
53 

74 
55 

73 
62 

66 
59 

60 
49 

65 
45 

54 
34 

64 
33 

69 
35 

70 
41 

67 
35 

59 
31 

69 
33 

73 

51 

70.4 
45.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

73 
51 

71 
43 

72 

43 

72 
42 

66 
36 

70 

40 

76 
54 

73 
51 

72 

47 

75 
38 

76 
45 

68 

38 

73 
35 

80 
48 

82 

55 

84 
58 

65 
52 

75 

53 

74 
55 

73 
61 

69 
47 

56 
49 

67 
44 

65 
43 

64 
26 

71 

39 

66 
34 

66 
36 

70 
32 

72 
30 

74 
48 

72.0 
44,4 

HOPKINSVILLE 

MAX 
NUN 

75 
53 

69 

43 

73 
43 

75 
43 

67 
42 

69 

43 

79 
46 

76 
46 

72 
42 

72 
39 

75 
42 

79 
40 

70 
36 

74 
38 

79 
50 

83 
54 

83 
53 

86 
54 

81 
56 

73 
57 

70 
51 

67 
50 

57 
44 

67 
35 

56 
28 

64 
29 

72 
35 

69 
36 

67 
34 

62 

30 

71 
34 

72.0 
42.8 

L0VELACFV1LLE 

MAX 

Mm 

76 
50 

73 
40 

73 
43 

66 
42 

68 
40 

73 

41 

75 
55 

73 
46 

73 

42 

77 
38 

76 

44 

68 

38 

70 
34 

79 
47 

33 
55 

85 
56 

87 
51 

86 
52 

78 
54 

74 
62 

68 
47 

53 

46 

68 
43 

60 
32 

63 
27 

71 
34 

68 
32 

66 
34 

63 

30 

71 
28 

75 
47 

72.2 
43.0 

MADISCNvtLLE  1  SE 

MAX 

Mm 

73 

50 

71 
39 

71 
47 

65 
40 

65 
37 

76 
37 

73 
52 

70 
50 

69 
46 

71 
37 

76 

43 

65 
37 

70 
33 

69 
45 

80 
58 

83 
53 

85 
48 

82 
49 

76 
50 

71 
61 

67 
50 

60 
47 

64 

44 

53 

34 

61 
26 

66 
42 

66 

34 

63 

34 

57 
28 

68 
26 

74 
51 

69.7 
42.8 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

71 
51 

73 
42 

73 
49 

64 
43 

69 
42 

70 
43 

74 
55 

72 

51 

72 
48 

77 
39 

76 
47 

66 
37 

71 
35 

76 
46 

81 
57 

84 
57 

84 
52 

82 
52 

74 
55 

71 
61 

69 
47 

55 

48 

66 
42 

59 
35 

60 
29 

69 
39 

66 
33 

65 
35 

62 
32 

69 
30 

74 
47 

70.8 
44.5 

MURRAY 

MAX 

Mm 

75 
52 

64 

44 

69 
49 

71 
44 

64 

41 

65 
44 

71 
50 

73 
52 

70 

48 

70 
41 

71 
47 

76 
42 

65 
36 

70 
41 

77 

56 

81 
58 

81 
53 

83 
54 

80 
56 

71 
61 

71 

49 

62 

49 

53 
44 

66 
35 

53 

30 

61 
35 

70 
36 

65 

38 

64 
32 

60 
32 

69 
35 

69.1 

44.6 

OWFNSBORO  2  W 

MAX 

Mm 

75 
51 

73 
38 

71 

46 

67 
41 

68 
40 

T8 

38 

73 
54 

70 
48 

62 

43 

71 
37 

77 
43 

67 
36 

70 
34 

72 
47 

83 
54 

85 
53 

88 
50 

87 
54 

75 
50 

70 
62 

67 
51 

60 
46 

63 

43 

54 
33 

62 
27 

70 
34 

69 
32 

63 
35 

62 
33 

69 
26 

64 
45 

70.5 
42.7 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
48 

71 
43 

71 

50 

62 
45 

66 
41 

70 

43 

7* 
5* 

70 
50 

70 

46 

74 
41 

73 
48 

65 
39 

69 
36 

77 
48 

81 
62 

82 

58 

83 
5* 

8  0 
53 

69 
56 

71 
59 

61 
49 

52 

47 

65 
39 

54 
33 

60 
33 

69 
41 

65 
37 

62 
39 

59 

32 

70 
31 

74 
44 

68,9 
45.1 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

73 

50 

72 
43 

72 
47 

64 
46 

66 
40 

70 

40 

74 
55 

70 
50 

72 

44 

75 

39 

76 
40 

68 
39 

68 
36 

77 

47 

81 

57 

83 

59 

82 
52 

81 
50 

80 
54 

73 

62 

72 

48 

58 
47 

65 
43 

6  2 
36 

63 
28 

70 
35 

68 
33 

67 
35 

61 
33 

70 
28 

74 
31 

71.2 
44,1 

PRINCETON  1  5E 

MAX 

Mm 

73 
51 

71 

41 

71 
47 

65 
42 

66 
39 

75 

40 

74 
54 

71 
49 

70 

44 

74 
44 

76 
44 

67 

37 

TO 
35 

76 
48 

83 
57 

83 

60 

86 
53 

86 

57 

76 

61 

72 
63 

71 

50 

58 
48 

65 
43 

60 
34 

62 
27 

71 
36 

68 
35 

63 
37 

60 
31 

68 
38 

73 

49 

71.1 

45.0 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

75 
52 

63 
38 

70 
39 

72 
35 

67 
33 

66 

34 

76 
36 

72 
50 

69 

43 

67 
35 

69 
36 

71 
35 

61 
30 

72 
31 

72 
42 

80 
47 

83 
46 

84 
41 

81 
46 

73 

50 

69 

50 

65 
46 

57 
44 

64 
35 

52 
25 

61 
27 

69 
31 

61 
32 

69 

24 

58 

24 

69 
30 

68.9 
37.6 

RUSSFLLVlLLE 

«    «    • 

MAX 

Mm 

75 
52 

64 
38 

62 

40 

65 
39 

66 
37 

69 

40 

75 
47 

72 

50 

70 

44 

75 
41 

72 

36 

79 
35 

67 
31 

71 
34 

79 

50 

82 
51 

85 

50 

85 

52 

82 
52 

72 
56 

68 

53 

65 
47 

62 
45 

60 
35 

55 
24 

65 
27 

70 

33 

67 
35 

65 
27 

71 
29 

70.5 
41.0 

CENTRAL              02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

70 
52 

66 
42 

68 
45 

59 
38 

61 
34 

72 

39 

68 
55 

68 
49 

63 

46 

61 
40 

75 
41 

65 
37 

67 
34 

75 
46 

79 
58 

83 
55 

84 
53 

79 
54 

77 
49 

67 
60 

65 
59 

61 

48 

59 
46 

53 
36 

58 

30 

66 

36 

63 
34 

58 
33 

54 
29 

67 
30 

70 
47 

67.1 
43.7 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

71 
51 

69 
42 

70 
42 

66 
38 

63 
34 

75 
36 

71 
53 

70 
50 

65 

41 

64 

36 

75 
39 

73 
36 

70 

77 
46 

82 
55 

86 
52 

84 

50 

81 
50 

80 
48 

75 

59 

66 
59 

60 
46 

61 
45 

56 
34 

59 
26 

69 
35 

68 
30 

63 

30 

57 
29 

66 
23 

72 
44 

69.8 
42.0 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

77 

58 

60 
40 

69 
43 

72 
43 

62 

41 

67 
39 

74 
49 

73 
54 

71 

42 

68 
33 

70 
39 

78 
40 

67 
34 

70 
37 

80 
53 

82 
53 

83 
49 

84 
48 

80 
49 

74 
49 

69 
61 

65 

47 

58 
46 

64 
37 

52 
26 

61 
27 

69 
32 

65 
32 

62 

31 

58 

27 

67 
29 

69.4 
41.5 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

68 
52 

68 
38 

70 

48 

62 
39 

68 
35 

74 
37 

70 

46 

72 
45 

65 
44 

65 
35 

ei 

37 

65 
34 

70 
34 

78 
41 

82 
49 

83 
49 

85 
50 

81 
54 

70 
49 

75 
50 

65 
49 

62 

47 

60 
44 

62 

34 

59 
24 

68 
31 

65 
30 

61 
30 

58 
26 

58 

22 

73 
36 

69.1 

40.0 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

70 
46 

71 
40 

73 
46 

62 
43 

65 
38 

76 

40 

74 
58 

73 
47 

69 
44 

72 
38 

80 
42 

68 
39 

73 
34 

77 
45 

84 
57 

83 

51 

84 
50 

81 

55 

73 
51 

70 
63 

66 
49 

58 

47 

65 
47 

52 
32 

60 
26 

70 
35 

67 
34 

63 
34 

56 
30 

69 
26 

75 
43 

70.3 
42.9 

8RADF0RDSVILLE 

MAX 

Mm 

74 
55 

68 
44 

70 
40 

72 

38 

60 
29 

65 
35 

75 
54 

71 
51 

70 

40 

66 
34 

66 
36 

76 
35 

67 
29 

76 
43 

79 

54 

81 
49 

85 
48 

83 
44 

80 

49 

80 
59 

70 
59 

65 
45 

56 
42 

62 
36 

50 
23 

58 
30 

68 
28 

65 
27 

59 
22 

57 
22 

66 
36 

69.1 
39.9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

71 
54 

70 
45 

72 

44 

67 
38 

67 
35 

73 

40 

70 
55 

70 
50 

65 
45 

65 
37 

75 
40 

71 

40 

70 
33 

78 
45 

80 
58 

84 
53 

66 
53 

80 
60 

61 
52 

75 
60 

65 

60 

61 
49 

60 
47 

58 
35 

58 
27 

67 
37 

65 
34 

62 
32 

60 
29 

65 

27 

72 
42 

69.8 
43.7 

CECILIA 

MAX 

MIN 

70 
51 

67 
36 

68 
4  2 

63 
39 

60 
33 

71 

35 

69 
54 

68 
46 

65 
40 

64 
34 

69 
34 

67 
30 

69 
40 

76 

46 

79 
*9 

81 
49 

82 
48 

79 

52 

74 
46 

67 
59 

63 
88 

58 
45 

58 
45 

50 
30 

56 
24 

66 
34 

61 
29 

57 
30 

53 

26 

64 
22 

70 
40 

66.6 
40.2 

CLERMONT  1  SSF 

MAX 

Mm 

70 
50 

67 
39 

68 
44 

65 
35 

62 
30 

70 
3  3 

68 
53 

67 
46 

61 

40 

62 

34 

74 
37 

68 
34 

67 
29 

75 
43 

79 

45 

80 
49 

82 
48 

78 
47 

77 
43 

74 
58 

71 

57 

60 
44 

58 
44 

53 

30 

57 
24 

65 
35 

63 
29 

62 
29 

54 
24 

64 
22 

69 
44 

67.4 
39,* 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

71 
51 

68 
40 

70 
43 

59 
41 

64 
37 

74 
40 

70 
58 

70 
51 

66 
44 

67 
37 

77 
42 

69 
36 

69 
33 

78 
44 

81 
55 

82 
51 

82 
52 

no 
54 

74 
53 

70 
61 

65 
57 

57 
48 

62 

47 

52 
35 

58 
27 

67 
33 

64 
32 

60 
32 

57 
29 

66 
27 

70 
43 

68.4 
43.1 

GREEnSBuRG 

MAX 

Mm 

76 
60 

62 

43 

72 
4  3 

72 
40 

62 
33 

68 
34 

77 
38 

72 
50 

71 

44 

68 
38 

69 
38 

78 
41 

69 
33 

72 
34 

80 

45 

82 
51 

85 
51 

86 
48 

82 
48 

80 
58 

70 
61 

69 
49 

62 

48 

62 
37 

51 
28 

60 
31 

66 
33 

69 
31 

62 
28 

61 
26 

68 
28 

70,4 
41.0 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

72 

51 

68 
39 

69 

45 

64 
38 

62 
34 

75 

38 

71 
55 

66 
50 

64 

45 

65 
35 

76 
43 

79 
36 

69 
32 

75 
47 

92 
57 

84 
54 

84 
51 

80 
52 

75 
49 

70 
63 

65 
57 

61 
49 

60 
45 

52 
33 

60 
25 

66 
38 

65 
33 

60 
31 

55 

27 

67 
26 

71 

28 

68.8 
42.1 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

70 
52 

68 
44 

68 
50 

60 
42 

61 
37 

72 
43 

70 
56 

67 
49 

63 

47 

66 
42 

76 
46 

66 
41 

67 
40 

72 
51 

81 

60 

82 
58 

60 
56 

79 
57 

74 
53 

69 
62 

65 
57 

57 
49 

60 
45 

50 
35 

59 
31 

67 
38 

64 
40 

59 
40 

55 
30 

66 
32 

71 
46 

67.2 
46.1 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

72 
54 

70 
48 

70 

81 

61 
42 

60 
40 

75 
44 

71 
57 

70 
52 

64 

51 

64 
43 

77 
47 

66 
44 

70 
41 

77 
54 

78 
61 

85 
56 

86 
57 

85 
53 

80 
53 

70 
63 

65 

56 

60 
52 

61 

48 

58 
44 

60 
32 

68 
44 

69 
34 

60 
38 

59 
34 

67 
32 

72 
51 

69.4 
*7.7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

71 
49 

67 
41 

68 
50 

59 

39 

59 
36 

'2 

40 

69 
56 

67 
51 

63 
45 

61 
39 

73 
42 

62 

38 

66 
34 

73 
51 

79 

58 

86 
54 

87 
53 

81 
58 

80 
53 

69 
63 

64 
53 

60 
51 

60 
46 

50 
33 

58 
30 

66 
43 

64 

35 

57 
34 

54 
30 

65 
27 

70 
41 

67.1 
44,3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

72 
38 

68 
36 

69 
43 

60 
40 

71 

38 

74 
36 

71 
58 

70 
48 

65 
41 

68 
35 

77 
40 

71 
35 

70 
32 

76 
42 

82 
55 

83 
51 

83 

50 

79 

52 

73 
49 

68 
60 

65 
59 

60 
45 

61 

46 

56 
36 

58 
25' 

68 
38 

66 
31 

60 
32 

56 
25 

66 
25 

72 
48 

69.0 
41.6 

See  Reference  Noies  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER    1965 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

76 
55 

63 
42 

71 
42 

71 
43 

60 
39 

65 
38 

75 
40 

72 

50 

70 
49 

65 
36 

70 
36 

77 
37 

68 
35 

72 
37 

74 

44 

83 
50 

84 
48 

84 

48 

80 
49 

74 
53 

68 
59 

63 
45 

59 

46 

62 

36 

53 

26 

60 
28 

69 
31 

67 
32 

63 
28 

58 
26 

68 
28 

69.2 

40,5 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

MIN 

84 

55 

62 

40 

70 
43 

70 
36 

61 
36 

64 
38 

75 
43 

72 

48 

69 
43 

64 
35 

67 
38 

76 
33 

65 
32 

69 
35 

70 
48 

80 
53 

83 
51 

84 
50 

83 
49 

76 
53 

66 
54 

64 
46 

59 

43 

61 
33 

53 
27 

61 
30 

68 
30 

62 

31 

62 
26 

59 
27 

70 
31 

68.7 
39.9 

SCOTTSVlLLE  3  SSW 

MAX 

MIN 

70 
52 

68 
44 

71 
43 

68 

43 

67 
39 

70 
46 

72 
57 

71 
50 

68 
46 

70 
42 

78 
48 

72 
42 

72 
38 

81 
52 

84 

61 

84 
60 

84 
58 

80 

57 

76 

58 

70 
61 

64 

59 

62 

46 

63 
48 

57 
37 

60 
31 

69 
37 

65 
37 

62 

40 

58 
33 

67 
36 

73 
45 

70.2 
46.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

70 
48 

68 
42 

71 
43 

60 
41 

66 
37 

72 

41 

71 
55 

69 

48 

67 
40 

68 
36 

75 
42 

68 
36 

70 
33 

79 
46 

81 
56 

81 
52 

82 
52 

78 

54 

75 
52 

71 
60 

67 

56 

59 
45 

62 

46 

55 
35 

58 
27 

66 
33 

64 

30 

60 
30 

58 
28 

65 
28 

72 

39 

68,6 
42,4 

wOLF  CREEK  DAM 

#    •    # 

MAX 

Mm 

74 
62 

74 
52 

71 
43 

73 
35 

63 
32 

69 
36 

72 
57 

74 
48 

72 
35 

72 
35 

69 
39 

79 

38 

69 
32 

73 
41 

80 

51 

83 
49 

83 
49 

83 

44 

76 
46 

79 
59 

70 

59 

65 
49 

59 
48 

62 
39 

52 
27 

60 
27 

69 
29 

66 

29 

63 
27 

60 
26 

68 
30 

70.4 

41.1 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

69 
53 

65 
51 

70 
48 

65 

40 

62 
35 

72 

40 

67 
54 

69 
51 

69 
47 

60 
41 

73 
42 

70 
42 

68 
36 

77 
44 

79 

60 

80 
57 

79 
54 

77 

49 

80 
51 

77 
61 

65 
60 

62 

47 

57 
46 

55 

36 

57 
29 

66 
40 

62 

35 

58 
34 

53 

29 

64 
32 

70 
47 

67.6 
44,9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

71 
53 

67 
44 

67 

47 

65 
40 

58 
32 

72 
36 

70 
55 

68 
54 

62 
49 

61 
41 

74 
41 

65 

38 

66 
35 

75 
41 

78 
60 

80 
52 

84 
51 

82 
52 

82 
45 

79 
59 

67 

58 

65 

51 

60 
47 

56 

38 

58 
29 

67 
33 

66 
33 

66 
32 

55 
26 

66 
26 

71 
48 

68.  5 
43,4 

COVINGTON  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
52 

63 
44 

62 
46 

52 

40 

54 
36 

65 
39 

64 
53 

62 

54 

57 
54 

58 

41 

68 
45 

57 
39 

61 
41 

71 
45 

70 
64 

78 
58 

77 
59 

74 

55 

73 
54 

66 
59 

64 

56 

57 
51 

54 
42 

43 
34 

54 
31 

62 
38 

60 
34 

50 
34 

49 
27 

62 
28 

66 
37 

62.0 
44,6 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

70 
51 

59 
47 

74 
45 

70 
37 

60 
31 

62 
32 

73 
43 

68 

50 

67 
47 

61 
35 

60 
37 

75 

34 

64 
31 

68 
33 

78 

47 

85 
49 

85 
48 

83 
43 

80 
42 

80 
42 

65 

47 

65 
46 

62 

48 

58 
38 

45 
26 

57 
32 

65 
30 

63 
29 

55 

23 

53 
21 

65 
34 

66,9 
38.6 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

72 
63 

64 
45 

68 
45 

71 
40 

59 
34 

63 
34 

73 
40 

70 
51 

70 
47 

65 

40 

62 

42 

76 
40 

66 
36 

70 
37 

78 

48 

80 
55 

83 
55 

82 

50 

78 
51 

79 

51 

67 

60 

63 
47 

60 
46 

59 
36 

50 

32 

59 
32 

60 
37 

64 
35 

58 

27 

56 
27 

67 
35 

67.5 
42.5 

DIX  DAM 

MAX 

Mm 

69 
56 

67 
48 

68 

48 

68 
40 

61 

36 

72 

40 

71 
54 

66 
52 

67 
47 

61 
43 

76 
42 

73 
43 

68 

37 

78 
47 

80 
59 

83 
54 

82 
55 

80 

56 

79 
51 

77 
61 

64 

60 

60 
46 

58 
46 

58 
37 

57 
31 

65 
38 

65 

37 

62 
34 

55 
30 

66 
30 

70 
42 

68.6 
45.2 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

Mm 

70 
52 

68 
40 

68 
43 

61 
32 

59 
28 

73 
31 

70 
53 

67 
51 

62 

49 

61 
34 

74 
34 

63 

32 

68 
31 

76 
37 

78 
53 

83 
50 

82 

49 

77 
45 

78 
41 

68 
55 

65 

60 

61 
51 

58 
47 

48 
36 

58 

24 

67 
30 

63 
28 

55 
26 

54 
20 

66 
20 

70 
39 

66.8 
39.4 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

70 
55 

68 
55 

70 
42 

64 
35 

61 
32 

74 
32 

67 
53 

69 

52 

65 
48 

60 
38 

75 

38 

68 
41 

68 
33 

68 
51 

74 

45 

75 
44 

79 
46 

73 
52 

67 
60 

62 
50 

57 

48 

62 
48 

57 
48 

49 

39 

58 
26 

69 
30 

61 
30 

56 
29 

55 

25 

65 
22 

70 
32 

65,7 
41.3 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

MAX 

Mm 

68 
53 

64 

50 

65 

47 

56 
38 

57 
34 

70 
34 

65 
53 

65 
47 

59 

48 

58 
39 

70 
38 

66 
42 

65 
35 

74 
43 

75 

58 

80 
54 

77 
54 

74 
51 

75 
52 

67 
58 

64 
59 

61 
50 

55 
46 

48 
38 

55 

27 

62 
37 

59 
37 

53 
35 

52 
27 

62 
26 

67 
35 

64,1 
43,4 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

75 
62 

62 
46 

70 
46 

70 
40 

61 
35 

61 
35 

74 
37 

71 
52 

70 
50 

63 

40 

60 
40 

76 
39 

66 
35 

70 
35 

77 
49 

82 
52 

85 
52 

82 
50 

76 
46 

76 
46 

67 
60 

65 
50 

61 
47 

60 
37 

50 
29 

59 
29 

68 

33 

65 
33 

58 
28 

53 

25 

67 
25 

67.7 
41.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
52 

64 
45 

67 
46 

58 
37 

58 
34 

68 
39 

66 
53 

65 
47 

60 
46 

58 
40 

73 

41 

62 
37 

65 
35 

74 
48 

77 
59 

82 
57 

79 
57 

75 
51 

77 
52 

65 
60 

62 
56 

57 
46 

56 
42 

47 

30 

55 
29 

63 
38 

60 

35 

56 
33 

52 
27 

61 
30 

69 

40 

64,5 
43.3 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

72 
59 

72 

50 

67 
48 

64 
41 

58 
34 

60 
34 

72 
34 

68 
52 

69 
51 

64 
43 

60 

40 

74 

40 

63 
36 

68 
38 

77 

44 

78 
46 

85 
54 

81 

52 

77 
46 

76 
46 

71 

55 

70 
55 

62 

49 

56 

40 

47 
30 

57 
30 

64 
34 

61 
35 

54 
26 

53 
26 

64 
26 

66.6 
41.7 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

68 
56 

63 
50 

66 

46 

69 
38 

57 
34 

69 
37 

68 
54 

66 
51 

63 
48 

59 
42 

71 

40 

70 

42 

75 
46 

78 
59 

no 

56 

78 
55 

77 

50 

76 

51 

75 
58 

66 
60 

61 

50 

56 
47 

55 
38 

56 
30 

64 
30 

61 
38 

58 
35 

52 

27 

50 
29 

64 
29 

70 
45 

65.8 
44.3 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

70 
53 

69 

40 

69 
40 

68 
37 

63 
33 

78 
35 

69 
53 

68 
51 

68 
44 

61 
35 

74 
36 

70 

33 

68 
31 

72 
39 

52 

85 
49 

85 

49 

82 

48 

80 
47 

77 
56 

64 
58 

62 

46 

57 
46 

55 

34 

58 
24 

67 
30 

65 
30 

59 
26 

56 
23 

66 
21 

69 
42 

68,8 
40.1 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

73 
62 

67 
51 

66 
44 

70 
38 

59 
35 

61 
38 

72 

44 

68 

45 

69 
45 

66 
40 

62 
40 

74 
40 

65 
36 

68 
39 

73 

52 

79 
56 

82 
57 

80 
52 

75 
54 

78 
57 

66 

60 

65 

46 

60 
46 

55 
35 

49 
28 

57 
32 

65 
34 

63 
35 

57 
29 

53 

28 

65 
44 

66.5 
43.3 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

74 
56 

57 

44 

66 
47 

68 
38 

58 
33 

60 
35 

71 
41 

68 
50 

69 
45 

63 
37 

62 
38 

72 

38 

63 
35 

65 
38 

75 

52 

79 
58 

82 
55 

83 
55 

77 
50 

77 
54 

66 
60 

66 
48 

62 
46 

59 
36 

50 
30 

58 
31 

66 
34 

63 
34 

56 
28 

53 
28 

64 
29 

66.2 

42,0 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

77 
57 

63 
42 

68 

42 

67 
41 

58 
35 

59 

36 

72 
36 

70 

53 

68 
50 

61 
43 

63 
40 

68 
39 

62 

35 

68 
38 

76 
47 

77 
54 

85 
52 

77 
45 

82 

45 

78 
45 

65 
61 

67 
48 

60 
48 

58 
38 

49 
29 

58 
29 

58 
32 

64 
32 

55 

30 

54 
25 

65 
24 

66.2 
41,0 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

69 
53 

67 
48 

68 
43 

60 
39 

63 
34 

70 
38 

68 
53 

67 
49 

63 
41 

61 
39 

70 
44 

66 
40 

66 
36 

76 
45 

78 

57 

81 
56 

80 
58 

75 
54 

78 
54 

73 
58 

61 

56 

57 
46 

52 
45 

52 

36 

56 

26 

65 
34 

62 

36 

57 
37 

55 

28 

64 
29 

69 
42 

66,2 
43,7 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

MAX 

Mm 

73 

57 

58 

44 

66 

46 

67 
36 

57 
34 

57 
36 

71 
42 

68 

50 

66 
47 

60 
41 

60 
41 

72 

38 

61 
40 

66 
42 

75 

49 

77 
59 

82 
60 

80 

55 

75 
50 

75 
50 

62 

58 

64 
50 

59 

45 

56 
35 

47 
29 

55 
31 

65 
35 

61 
35 

54 
27 

51 

30 

63 
32 

64,6 
42,7 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

70 
55 

75 
50 

67 

43 

69 
39 

57 
31 

59 
31 

76 
36 

65 

50 

67 
44 

63 

40 

62 
41 

76 
41 

61 
36 

70 
38 

78 

43 

82 
52 

82 
54 

79 

44 

73 
42 

78 
42 

80 
46 

68 
57 

68 
50 

65 

40 

58 
28 

58 
28 

66 

32 

62 
31 

54 
23 

53 

22 

66 
22 

66.0 
39.7 

8ARB0URVILLE 

MAX 

Mm 

76 
64 

75 

44 

70 

40 

67 
36 

67 
32 

73 
34 

72 
55 

71 
50 

70 

50 

69 
35 

76 
40 

72 
45 

73 
30 

80 
41 

81 
46 

83 

51 

82 

50 

85 
45 

80 
46 

75 
56 

74 

59 

65 

50 

60 
49 

60 
38 

62 
28 

69 
27 

70 

30 

64 
29 

62 
23 

67 
24 

73 
25 

71.7 
41,0 

BAXTER 

MAX 

Mm 

74 
60 

78 
52 

71 
45 

73 
38 

60 
33 

70 
33 

72 
33 

63 

44 

70 
43 

65 
39 

63 
40 

70 
42 

70 
33 

73 
33 

76 
39 

78 
39 

82 
49 

81 

48 

75 
47 

79 
52 

78 
55 

65 
53 

63 
47 

60 
40 

45 
27 

59 
26 

66 

28 

66 
29 

60 
24 

61 
23 

60 
24 

68.6 
39.3 

BLAINE  2  W 

MAX 

Mm 

78 

50 

74 
50 

70 
39 

70 
35 

62 
32 

64 
30 

70 
30 

65 

50 

71 
42 

62 
35 

60 
36 

6  7 
35 

65 
20 

68 
25 

78 
40 

80 
45 

82 
46 

82 
42 

76 
38 

78 
38 

85 
40 

68 
55 

68 
50 

58 

38 

45 
28 

59 
27 

65 
26 

66 
27 

60 
20 

55 

20 

66 

19 

68,3 
3S.7 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

78 
64 

72 
50 

72 
44 

62 
35 

68 
30 

73 
31 

69 
35 

60 
36 

54 
29 

61 
39 

75 
44 

68 

4: 

75 
30 

77 
35 

80 
46 

82 
48 

80 
47 

75 
42 

79 
45 

79 
54 

68 

57 

63 

53 

59 
44 

59 

38 

59 
25 

66 
24 

65 
27 

59 
27 

63 
21 

66 
20 

76 
25 

69.1 
38.3 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

73 
55 

80 
51 

6? 
42 

71 
36 

61 
10 

62 
31 

72 
34 

65 

48 

71 
44 

64 
42 

62 
43 

75 

43 

66 
35 

67 
36 

78 
45 

81 
46 

82 

50 

80 
42 

74 
42 

80 
44 

80 
47 

66 
57 

64 
50 

59 

40 

47 
30 

58 
28 

67 
26 

68 
30 

58 
23 

57 
22 

68 
23 

66,5 
39.3 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

70 
53 

75 
51 

66 
45 

69 
37 

59 
30 

58 
31 

73 
33 

64 

51 

69 

48 

60 
40 

60 
36 

72 
37 

65 
32 

68 
32 

77 
41 

80 
51 

81 
53 

77 
44 

72 
42 

77 
44 

79 
51 

66 
56 

65 
49 

57 
39 

47 
29 

57 
31 

64 

32 

62 
30 

55 
23 

50 
22 

64 
23 

66,4 
39.2 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

71 
56 

66 
52 

7  0 
41 

70 
36 

69 
32 

72 
32 

72 
56 

70 
47 

69 
43 

65 

37 

75 
37 

75 
45 

71 
32 

78 
40 

8  0 
48 

82 
52 

82 
50 

79 
47 

80 
43 

79 
51 

67 
61 

64 
53 

62 

48 

58 
41 

58 
25 

66 
27 

66 

30 

62 
29 

56 
23 

66 
22 

74 
29 

70,1 
40,8 

HYDEM 

MAX 

Mm 

77 
58 

78 

50 

68 
45 

71 
41 

60 
34 

65 
35 

73 
37 

67 
46 

70 
42 

66 

40 

74 
41 

66 
34 

71 
34 

78 

42 

81 
49 

81 
52 

81 
49 

76 
44 

81 
45 

78 

49 

67 
52 

61 
45 

60 
41 

45 
28 

58 
28 

66 

29 

63 
31 

59 
25 

57 
23 

66 
28 

66.8 
39.9 

JACKSON 

MAX 

Mm 

85 
57 

77 
50 

69 
42 

71 
37 

61 
30 

64 
30 

73 
33 

67 
49 

71 
42 

71 
42 

64 
39 

76 

39 

67 
31 

72 
31 

79 
43 

82 

46 

85 
51 

82 
44 

77 
42 

82 
42 

78 

47 

66 
50 

63 

46 

58 
28 

60 
26 

68 
27 

65 

30 

66 
30 

64 
22 

70 
23 

74 
22 

71.2 

37.8 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

74 
53 

68 
44 

72 

40 

61 
40 

66 
33 

72 

34 

69 
51 

69 
46 

66 
40 

62 

35 

74 
36 

66 
35 

71 
30 

77 
41 

so 

50 

82 

48 

82 
49 

76 
44 

80 
47 

69 
55 

63 
56 

58 
49 

58 
43 

46 
2  9 

58 
25 

66 
28 

64 

3  0 

60 
29 

58 
28 

65 
25 

71 
34 

67,8 
39.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER    1965 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18 


21   22   23 


24   25   26   27   28 


MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVIllE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
vAnCEBURG 
WAYLAND  2  SE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 


80  68  73 
43  51  42 

73  70  69 

62  50  39 

81  78  70 
60  52  45 

70  69  73 

56  51  42 

69  68  70 


68  68  72 

56  48  41 

72  70  66 

62  49  41 

70  78  65 

50  50  37 


54   47   42 


70   71   68 
52   49   40 


69   70   64 
58   49   44 


67   65   73 
37   32   32 


63   67 
31   32 


63   68   74 
40   3  5   40 


63 

33 


34   26   28 

59   60   75 
34   32   30 


64   67   70 


68  70  66 

54  46  39 

70  62  69 

34  48  40 

70  67  70 
40  49  37 

71  71  68 

55  52  40 

68  66  63 

53  50  46 

66  74  67 
55  50  44 

70  70  66 

52  49  38 

70  65  64 
42  48  41 

71  64  71 
29  45  40 

67  68  62 
51  48  45 


75   65   70 
32   49   47 


75   69 
38   43 


60   74 
34   36 


66   73 
40   41 


77   68 
41   42 


74   69 
36   41 


79   72 
44   49 


74   68 
37   38 


64   74 
39   40 


61   73 
37   37 


74   66 
35   32 


78   82 
39   45 


65   71   77 
26   30   39 


73  80  82 

32  43  63 

69  77  79 
32  41  59 

77  80  85 

37  40  48 

70  78  80 

30  43  59 

64  69  76 
32  33  43 

65  68  77 
28  28  40 

71  79  80 

31  35  49 


79   82 
45   46 


83   82   77 
51   49   47 


77   81   79 
48   48   41 


80   82   83 
47   50   47 


83   82   76 
50   50   47 


84   82   77 
51   52   51 


85   83   78 
53   57   45 


82   82   75 
48   49   50 


80   79 
54   52 


78   80   78 
43   43   38 


85   81 
50   53 


80   75 
43   45 


76   80 
42   44 


73   78 
49   52 


50   59   59 
80   75   64 


84   79   68 
45   49   56 


79  73 

48  58 

72  71 

52  5* 

74  73 

38  42 

77  77 

42  47 


61  60  57 

51  47  40 

63  58  57 

50  46  39 


50   48   38 


24   26   29 


5g 

24 


59   60 
46   47 


61   58   57 
47   46   37 


65   61   57 


59   67 
25   26 


68   65 
30   30 


65   62 
33   32 


67  61  62  64 

29  23  23  24 

62  59  67  73 

30  29  27  35 

69  61  65  70 

31  30  29  44 


42  42   48 

80   69   65 

43  57   59 


45   46   32 


65   65   59 
55   43   38 


64   57   51 
54   46   39 


53   49   40 

60   59   55 

50   47   49 


57   67   65 
24   32   29 


66   63 
33   30 


61 
26 


53 
22 


47 

59 

28 

28 

53 

58 

22 

32 

28   25   23 


61 
26 


69,8 
40.0 

66.5 
37.2 

69.1 
39.3 

69,6 
42.4 

68.8 
43.2 

71.9 
43.5 

68.4 
41.4 

66.4 
41.0 

66,8 
35.3 

67.5 
39.7 


38.2 


68.5 
42.4 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


"3  ,.  oS 
o  o> 


WESTERN 
MADISONVILLE  1  SE 


CENTRAL  02 

N0LIN  RIVER  RESERVOIR 


WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS 
DIX  DAM 


EASTERN 
DEWEY  DA" 


EVAP 
WINi) 
MAX 
MIN 


561  57|   54   40 


24 

.10 

37 

18 

64 

65 

36 

37 

20 

.18 

.22 

90 

73 

45 

70 

70 

72 

45 

46 

38 

.06  .13  .20 

14  53   13 

70  67,   70 

40  47,   34 


EVAPi 

.25 

.10 

.10 

.16 

WIND! 

81 

37 

28 

45 

EVAPj 

,   ' 

.09 

.12 

.  16 

WIND 

65 

32 

23 

31 

MAX 

86 

71 

80 

S2 

MIN 

71 

58 

56 

50 

32   30   37   99   94 


.16  .13 
78   27 


60   31 


•13  .06 
24|  35 


.16; 

13 


18  .15 
7   21! 


87!   76!   76   75 


.10.  .11  .04  .18  .11 

9   36   73  84  27 

63  70  65 

45  50  43 


.10  .05  .10 
62  27  13 
67   69'  66 


42,  28   43!  36 


4.74 
1076 
71.1 
46.2 


.09  .16  .16  .16 
38   18   14   32 


.05  .05  .03 
16   18   31 


15  .16 
95   97 


.13  .10 
59   43 


.09  .04 
26   36 


45   49   37 


71   72   72   75   72 
45   47   53   57   49 


.08  .12  .13  .09  .09  .09  .09 

24   31   26   18   29  17   20 

75  80   82 

52   55   49   49   54  61,   el 


24  28  31  23  17  38  68 
81  75  75  70  66  62  65 
59   57   58   65   58   54   45 


07 

.08 

.07 

37 

26 

30 

55 

61 

64 

42 

42 

42 

.10  .13 
34   38 


27  35  35 
64  61  60 
42   41   41 


-  4.07B 

-  1393B 

.06  2,91 
29   995 

61  70.8 

41  51.7 


EVAP 

.06 

.07 

.09 

.17 

WIND 

75 

56 

15 

74 

MAX 

71 

69 

74 

73 

MIN 

65 

49 

50 

43 

.15  .10  .13  .15  .18  .11  .07  .14  .13  .10  .09  .10  .12  .10 

41  28  37  90  104  54  31  52  34  18  29  25  8  25 

64  66  72  68  67  60  61  72  69  70  75  80  82  Rl 

39  40  45  51  46  46  46  48  44  45  52  52  59  56 


10 

.02 

.04 

.21 

.14 

.05 

.09 

.12 

.08 

.12 

.05 

.10 

3.37 

24 

40 

26 

oj 

155 

42 

38 

54 

36 

56 

19 

52 

1465 

75 

66 

64 

57 

- 

58 

62 

63 

63 

60 

56 

62 

67.8 

5? 

59 

52 

52 

- 

37 

37 

39 

40 

36 

36 

3t> 

46.8 

EVAp 

m 

.11 

.07 

.12 

.10 

.08 

.01 

.07 

.16 

.04 

.06 

.06 

.12 

.07 

.07 

.04 

.08 

.07 

.09 

.09 

.04 

_ 

. 

* 

.09 

.05 

.03 

.14 

.02 

,12    2.21 

WIND 

MAX    J 

76 

60 

57 

61 

55 

56 

70 

67 

67 

68 

62 

68 

60 

63 

68 

71 

74 

66 

63 

69 

74 

68 

66 

58 

52 

52 

56 

58 

56 

56 

57    63.1 

MIN 

54 

46 

43 

37 

31 

33 

48 

42 

43 

42 

38 

46 

36 

38 

43 

50 

51 

43 

39 

43 

50 

46 

42 

36 

28 

28 

29 

29 

25 

23 

30    39.2 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

| 

4J  a 

+» 

• 

Station 

+»    -4J 

H    O 

3   9 
to  U 
9  -H 
KQ 

+*  9 
r4    9 
3  O, 
(0  CO 
V 
K 

• 
* 

> 
< 

S    » 

£  a 

§     a 
a    1 

21 

EASTERN    STANDARD    TIMF 
1    AM         7    AM         1     PM         7    PM 

8 

3 

8 

3 

3 

A 

8! 
A 

en 

s 

I 

CM   S 

3 

o 
(- 

ass 

o.  as 

.  is 

|  |  2 

►  11 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

25 

3.4 

8.3 

24  +  + 

30 

31  + 

74 

80 

58 

62 

5 

2 

i 

i 

2 

0 

11 

- 

4.6 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

20 

3.1 

8.6 

32  +  + 

26 

08 

80 

85 

55 

64 

6 

3 

3 

0 

1 

0 

13 

- 

4.0 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

26 

2.1 

7.6 

35 

W 

08 

80 

86 

53 

59 

2 

3 

2 

3 

0 

0 

10 

69 

4.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    134    - 


STATION  INDEX 


H 

U 

Z 

o 

p 

OBSERVATION 

d 

2 

UJ 

W 

ITME  AND 

z 

0 

O 

6 

P 

TABLES 

STATION 

I 

3 

COUNTY 

< 

P 

3 

g 

0 

< 

OBSERVER 

| 

a 

si 

If 

Q 

£ 

b 

§j  | 

ADDISON  OAM  45 

003 

02 

BRECKINRIDGE 

T 

37  55 

86  34 

38C 

6/ 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

00  6 

02 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

10OC 

H 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

015* 

02 

JEFFERSON 

7 

38  16 

85  33 

70C 

6F 

61 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

0Z5* 

04 

BOYD 

38  27 

82  36 

555 

7/ 

ASHLAND  WATER  PLANT 

8ARB0URVJLLE 

0381 

2 

36  52 

83  52 

995 

C 

FELTON  W  PATTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

039: 

02 

NELSON 

8 

37  4B 

85  28 

631 

51 

5F 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BAROWELL  4  E 

01 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

6P 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVE"  RESERVOIR 

OA22 

0  2 

ALLEN 

36  54 

86  08 

590 

pa 

8/ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0*50 

04 

HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

7/ 

: 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

D490 

0  1 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6F 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

oi 

MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

395 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

01 

MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

37  34 

84  18 

1070 

5P 

BEREA  COLLEGE 

8EREA 

0624 

03 

MADISON 

37  34 

84  18 

992 

MRS.  GAYLE  D.  DALE 

BLAINE  2  W 

B7S2 

:■- 

LAWRENCE 

1 

38  02 

82  52 

720 

7A 

RAYMOND  ISON 

80NNJEVILLE  4  N 

0854 

3 

37  26 

85  54 

730 

5P 

5P 

ODU5  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

090- 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0  2 

WARREN 

3 

36  58 

86  26 

535 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORDSVILLE 

02 

MAR  1  ON 

8 

37  29 

85  09 

675 

9A 

9A 

OR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

1047 

0  2 

EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

580 

ELMER  A.  BATH 

BUCKHORN 

1080 

0  4 

PERRY 

4 

37  21 

63  23 

936 

7A 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDINE  2  NE 

i  12Q 

04 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

MA 

: 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVILLE  2  W 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  24 

602 

7A 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

02 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEVVILLE 

L29*j 

32 

GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

540 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

03 

CARROLL 

38  4] 

85  11 

480 

4P 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

02 

HARDIN 

8 

37  40 

85  57 

734 

6P 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  wnw 

1576 

04 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  M0UNT2 

CLERMONT  1  SSE 

1  61] 

02 

BULLITT 

8 

37  55 

85  40 

540 

5P 

5P 

8ERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

c 

EftL  SENSING 

COBB 

166  3 

01 

CALOWELL 

2 

36  59 

87  47 

490 

MRS  8ENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

17  04 

04 

ESTILL 

37  47 

84  06 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

03 

BOONE 

39  04 

84  40 

B69 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964 

04 

2 

36  56 

1463 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  OEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1998 

5 

38  23 

84  18 

6B4 

7A 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  Z 

2003 

03 

HARRISON 

5 

38  23 

84  17 

719 

8A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

03 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

OAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

1 

37  48 

B2  32 

770 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEWEY  DAM 

2180 

04 

FLOYD 

1 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OI>  DAM 

2214 

03 

MERCER 

37  48 

84  43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  *  ESE 

2358 

01 

OHIO 

3 

37  33 

86  43 

431 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

OUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  00 

592 

" 

MRS  DALMAS  GIVENS 

DYER 

23911  02 

BRECKINRIDGE 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  8LA1R 

EDMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

865 

7lJ 
6A 

c 

JOHN  E.  HORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510 

0  2 

HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

739 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

1 

37  18 

82  21 

800 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548 

01 

TODD 

2 

36  47 

87  10 

520 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

38  43 

84  Z5 

715 

6F 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

03 

BATH 

5 

38  09 

83  33 

662 

6P 

7A 

H 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2  903 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  43 

858 

7A 

MRS.  ALMYRTA  8.  HALL 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

2^0* 

PLEMING 

5 

38  25 

83  45 

920 

C 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

0  3 

MADISON 

37  54 

84  16 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

296] 

01 

CRITTENDEN 

7 

37  28 

88  06 

356 

MID 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

BELL 

36  47 

83  45 

1005 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  A 

302" 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

303ft 

01 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FREEBURN  2  Sw 

30  4  6 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBuRG 

3052 

04 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

864 

BA 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

02 

MONROE 

3 

36  38 

85  48 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

03 

SCOTT 

38  12 

84  33 

688 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

03 

HENRY 

38  Z5 

84  53 

490 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

32 

BARREN 

3 

37  00 

65  55 

760 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

0  2 

BARREN 

3 

37  00 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENOALE  1  E 

3252 

02 

HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

01 

TRIGG 

2 

36  54 

88  00 

400 

8A 

8A 

T  V  A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GRFENSBURG 

34  31 

02 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  E 

3435 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

BA 

KENNETH  L.  WILKINSON 

GREENVILLE  2  W 

S451 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

0  1 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  21 

745 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HA2ARD 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

04 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

3741 

04 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

37  45 

87  38 

6P 

FRANK  STREET 

HERNDON 

37  =  3 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

01 

FULTON 

36  34 

89  10 

375 

5P 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

0  3 

JESSAMINE 

* 

37  49 

84  43 

544 

7a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOOGFNVILLE  NAT  PARK 

3929 

0  2 

LARUE 

3 

37  32 

85  44 

788 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPtlNSVILLE 

3994 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

6  A 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

4093 

04 

LESLIE 

37  10 

B3  23 

920 

8A 

en 

MRS.  JEAN  8.  ELAM 

IRVINGTON 

4165 

0  2 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

650 

6P 

b» 

FLOYD  G.  R08BINS 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky, 
Lexington,   Kentucky    40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporatK 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


i    inches  and  wind  movement  i 
;  of  degrees.     Resultant  wind  i 


niles.     Monthly  degree  day  totals 
the  vector  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  s 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published 


bservers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
nding  at  time  of  observation. 


:  for  the  24  hour 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  b 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  i 


on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
apparent  inc 


SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "SnowfaU  and  Snow  i 
sleet,  and  ice. 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


.  lud.- 


the  record. 

and  sleet.     Entr 


i  are  taken  from  different  pou 


i  the  July  issue  of  this  bulletin. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  i 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
4      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degr< 


M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


:  day  data,   if  carried  for  this  statii 


entially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


i  Hourly  Pr 


cipitation  Data.) 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  it 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "Soil  Temperature     table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Om 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 


of  data  in  any  month  indicates 


i  observatio 
i  variable. 


i  ground  in  that  month. 


Thermom 
building. 


ally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod- 


ed  ground;    howe 


■  indicates  that  the  the 


shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 


?ived  too   late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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KENTUCKY  -  NOVEMBER  1965 


SPECIAL   WEATHER    SUMMARY 


November  was  relatively  mild  and  dry,  with  state- 
wide high  winds  and  thunderstorms  and  three 
tornadoes  on  the  26th-27th. 

The  three  tornadoes  all  occurred  within  about 
an  hour  around  midnight  of  the  26th.  A  tornado 
struck  in  Metcalfe  County  in  south-central  Ken- 
tucky just  after  11  p.m.  on  the  26th,  demolishing 
a  house  trailer,  and  resulting  in  one  fatality  and 
one  injury.  Another  tornado  occurred  at  about 
the  same  time,  12:05  a.m.  e.s.t.,  on  the  27th 
in  Anderson  County  in  the  Blue  Grass  Region. 
At  least  eight  persons  were  injured  and  there 
was  extensive  property  damage,  chiefly  in  the 
business    section   of   the    city  of  Lawrenceburg. 

A  third  tornado  struck  in  the  vicinity  of  Tolles- 
boro,  Lewis  County,  in  northeastern  Kentucky 
about  1:05  a.m.  e.s.t.,  on  the  27th.  At  least  two 
persons  were  injured  and  there  was  extensive 
property  damage. 


Statewide  high  winds  and  thunderstorms  occurred 
chiefly  during  the  p.m.  of  the  26th  andthe  a.m.  of 
the  27th.  At  least  seven  persons  were  injured  and 
there  was  a  variety  of  wind  damage  in  many 
sections  of  the  State.  Areas  having  some  of  the 
heavier  reported  damage  were  in  Mason  County 
in  northeastern  Kentucky.  Hailstones  1/4  to  1/2 
inch  in  diameter  were  reported  from  widely 
scattered  locations  over  the  State  on  the  26th- 27th. 
At  Louisville  the  pressure  reduced  to  sea  level 
on  the  26th  was  the  third  lowest  of  record  for 
the  month  of  November,  since  the  beginning  of 
record  in  1873. 

Monthly  precipitation  totals  were  below  average 
throughout  the  State.  A  number  of  locations  in 
the  Blue  Grass  and  several  points  in  east  central 
Kentucky  had  totals  of  less  than  an  inch.  In  the 
Blue  Grass,  a  November  with  this  little  rain  occurs 
on  the  average  less  often  than  20  out  of  100  years. 
Traces  of  snow  were  reported  at  scattered 
locations  during  the  month:  in  the  north  and  east 
on  the  17th  and  18th;  in  the  north  and  west  on  the 
28th-30th. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky  40506 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1965 


Temperature 

Precipitation 

h 
Ej 

<2 
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>  a 
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.1 
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01 

s 

a 

i 

1 

a 

No.  of  Day 

3 

.1 

u 

>• 

a 

6 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■3-D 
Q  £ 

is 

o 

a 

I 

s 

£ 

o 

1 

0 

sb; 

0  * 

5  » 

B  k 

ft   *    ft 
WESTERN              01 

BARDwELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

63.4 
63,3 
66.2 
60.9 
62.1 

40.4 
37.3 

38.3 
39.6 

38.7 

51.9 
50.3 
52.3 
50.3 
50.4 

76 
78 
85 
77 
77 

16* 

7 

7 

26 

8 

16 
IB 
9 
18 
17 

30 
30 
30 
30 
30 

391 
437 
382 
437 
434 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

10 
9 
6 
9 

0 
0 
0 

0 
0 

1.99 

2.18 
1.40 
2.03 
1.49 

-  1.47 

1.20 
.80 

1.20 
.60 
.80 

21 

8 

21 

22 

21 

T 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
2 
4 
2 

1 
3 
1 
2 
2 

1 

0 
1 
0 
0 

GREENVILLE  2  * 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAM  1  E 
HCPKINSVlLLE 
LCVELACEV1LLE 

63.6 
62.0 
65.5 
64,0 
64,9 

39.9 

39.8 
42.8 
39.4 
40.8 

51.8 
50.9 
54.2 
51.7 
52.9 

4.9 
4.3 

4.8 
5.6 

75 

77 
77 
77 
78 

;: 

16 
8, 
7 

17 
18 
19 
18 
16 

30 
30 
30 

30 
30 

392 
415 
325 
392 

358 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

? 

8 

8 
6 

4 
7 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.57 
1.45 
3.79 
2.48 
1.61 

-  2.19 

-  2.04 

-  1.42 

-  2.39 

.79 

.60 

2.15 

1.02 
1.01 

21 
27 
21 
21 

21 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
5 

4 
3 

1 
1 
3 
2 
1 

0 
0 

1 
I 
1 

MADISONVlLLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

64,0 
64.1 
63.8 
62.5 
61.2 

38.5 
42.5 
41.9 
38.0 
41.5 

51.3 
53.3 
52.9 
50.3 
51.4 

5.1 
4.3 

76 
78 
77 
77 
75 

7. 

7 
27 

7. 
16* 

17 
18 
19 
21 
19 

30 
30 

30 
30 
30 

404 
350 
357 
431 
404 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
6 

7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.45 
2.51 
3.33 
1.95 
1,56 

-  .67 

-  1.56 

.65 

1.57 

2.16 

.73 

.95 

21 
21 
21 

27 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
3 
5 
3 

3 
1 
2 
2 
1 

0 

1 

I 

0 

0 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RLSSELLVILLE 

64,6 
65.0 
62.4 
62.3 

41,2 
41,9 
34.8 
38.5 

52.9 
53.5 
48.6 
50.4 

6.5 
4.6 

75 
77 
75 
75 

27* 

7 

8. 

8 

18 
16 
16 
15 

30 
30 
30 
30 

360 
343 
486 
429 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 
12 
9 

0 
0 

0 
0 

1.56 
1.70 
2.10 
1.76 

-  2.40 
•  2.02 

-  2.12 

1.15 
.77 
.63 
.55 

21 
21 
21 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

3 
4 
5 

6 

1 

1 
3 
1 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

51.6 

4.6 

2.05 

-  1.74 

T 

•     R     * 
CENTRAL              02 

ANCHORAGE 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

59.3 
61.0 
61.5 
60,1 
61.1 

37.5 
35.6 
36.5 
35.3 
37.6 

48.4 
48.3 
49.0 
47.7 
49.4 

4.0 
2.4 

75 
77 
76 
76 

78 

7 
7 
8 
7 
7 

15 
12 

17 
18 
20 

30 

30 

30 

30. 

30 

491 
493 
471 
512 
460 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
13 
10 
10 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.36 
1.26 
2.79 
2.22 
2.67 

-  1.97 

-  .94 

.60 
.73 

1.40 
.77 

1.39 

27 
27 
21 
27 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
7 
4 
5 

1 
1 
1 
2 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBFLLSVILLE 
CECIL IA 

CLFRMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

60.3 
61.8 
58.4 
58.7 
60.5 

34.1 
38.4 
35,4 
33.1 
38.6 

47.2 
50.1 
46.9 
45.9 
49.6 

2.0 

76 
75 
74 
74 
74 

8. 
7, 

7 
7 
7. 

18 
19 
16 
10 
16 

30* 
30 
30 
30 

30 

526 
441 
535 
565 
455 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

7 

13 

14 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.90 
2.03 
1.82 
1.10 
3.16 

-  1.74 

.81 
.75 
.52 
.53 
1.40 

27 
27 
27 
27 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
6 
4 
5 

1 
2 
I 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

GREENSBURG 

IRVlNGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

61.9 
61.3 

60.9 
60.5 
57.0 

34.6 
37.7 
40.8 
41.1 
37,5 

48.3 
49.5 
50.9 
50.8 
47.3 

2.5 
3.4 
4.2 

2.6 

78 
77 
74 
76 
74 

6 
6 

7. 
7. 

7 

21 
21 
21 
24 

20 

30 

30* 
30 
30 
30 

494 
458 
418 
420 
526 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

11 

10 
6 
7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 
1.98 
2.29 
.82 
1.33 

-  1.71 

-  1.44 

-  1.60 

-  1.87 

.71 
.83 
.65 
.37 
.52 

21 
27 
9 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
4 
3 

2 
2 
3 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NCLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHAOE 

61.2 
61.3 
61.8 
62.0 
61.0 

37.8 
35.1 
34.5 
42.1 
37,6 

49.5 
48.2 
48.2 
52.1 
49.3 

75 
78 
77 
76 
75 

7 
8 
8 

7 
7 

12 
17 
19 
17 
16 

30 

30 

30* 

30 

30 

459 
495 
499 

380 
463 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

10 
11 
15 

4 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.88 
1.96 
1.97 

3.58 
2.90 

.78 

.57 

.60 

1.80 

1.49 

27 
21 
27 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
5 
5 
6 
6 

1 
2 
1 
2 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

'vCLF  CREEK  DAM 

62.1 

34.9 

48.5 

76 

8 

17 

30. 

486 

0 

0 

13 

0 

2.32 

.76 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

48.8 

2.7 

2.06 

-  1.52 

T 

*         *         # 
BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

60.7 
60.6 
53.2 
59.2 
58.9 

39.4 
36.9 
35.2 
31.1 

36.4 

50.1 
48.8 
44.2 
45.2 
47.7 

3.5 

1.5 

75 
74 
70 
75 
75 

5 

6* 
6 
8* 

8 

21 
23 
20 
15 

20 

18 

18 

30. 

30 

30 

443 
479 
614 
590 
515 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
2 

0 
0 

7 
10 
12 
20 
10 

0 
0 
0 
0 

0 

1.84 
1.18 
1.26 
1.16 
1.73 

-  1.45 

-  1.89 

-  1.75 

-  1.59 

.76 
.67 
.65 
,64 
.83 

27 
27 
26 
27 
27 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 
3 

4 
3 

4 

2 

1 
1 
I 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  * 

60.6m 

58.6 

59.9 

57.4 

59.6 

38.9 
32.5 
35.7 
35.8 
33.6 

49.8M 

45.6 

47.8 

46.6 

46.6 

2.7 

1.1 

74 
74 
73 
71 
76 

6 
6 
7* 
27. 
8 

IP 
13 
14 
18 

16 

30 
30 
30 
30 
30 

455 
575 
509 
543 
544 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

7 
17 
12 
11 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.81 
1.02 
1.32 
1.12 

1.41 

-  2.41 

-  1.89 

-  1.97 

.76 
.48 
.70 
.60 
.91 

17 
27 
27 
27 
27 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
3 
3 

1 
0 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
"AYSVILLE  FIRE  STATION 
MOUNT  STERLING 
OWENTOM  2  S 
RICHMOND 

56.2 
57.3 
59.8 
59.9 
58.2 

36.2 
33.9 
38.9 
32.7 
36,2 

46.2 
45.6 
49.4 
46.3 
47.2 

1.5 
.9 

72 
73 
74 
74 

74 

7. 
9 

7 

7* 

8. 

16 
19 
17 
12 
19 

30 
30 
30 
30 

30 

558 
575 
463 
554 
526 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

12 

13 

8 

15 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

1.02 
1.55 
1.52 
.84 
2.48 

-  2.27 

-  1.59 

-  1.58 

.51 
.85 
.84 
.52 

.87 

27 
27 
27 
27 

27 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 

3 

5 

1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

57.2 
58.0 
59.3 

56.1 

34.7 
33.9 
38.4 
34.5 

46.0 
46.0 
48.9 
45.3 

.8 

1.0 

.5 

74 
75 
73 

71 

8 

4 
7 
7. 

15 
17 
16 

17 

30 
30 
30 
30 

563 

566 
477 
584 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

12 

13 

9 

10 

0 
0 
0 
0 

1.24 
1.20 
2.29 
1.04 

-  2.40 

-  1.83 

-  2.24 

.72 
.60 
.92 
.47 

27 
27 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
3 
6 
3 

1 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

47.0 

1.5 

1.42 

-  1.85 

»    «    * 

EASTERN              04 

ASHLAND 
BAR80URVILLE 
BAXTER 
SLAIf:F  2  w 
CLMBFRLAND 

58.7 
63. R 
59.3 
58.7 

61.0 

31.9 
36.0 
32.4 
28.2 
32.9 

45.3 
49.9 
45,9 
43.5 
47.0 

-  1.3 

76 
77 
72 
78 
75 

4 

4 

8. 

8 

7 

16 
19 
20 
16 
19 

30 
29 

30. 
30. 
29. 

587 
444 
568 
638 
534 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
13 

17 

19 
IS 

0 
0 
0 

0 

0 

1.37 
2.06 
1.82 
1.28 
1.98 

-  1.33 

.87 
.82 
.90 
.75 
.87 

27 
27, 
27 
27 

27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
4 
3 
5 

1 

2 
2 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

OEwEY  DAM 

60.4 

31.<j 

46.2 

77 

4 

21 

21. 

558 

0 

0 

17 

0 

.89 

.65 

27 

T 

0 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

.g 

9    2 

>  3 

1 

»  2 

A 
0) 

a 

o 

S 

o 

a 

Q 

I 

■ 

No.  oi  Day 

3 

■a 
Si 

o.| 

o  2 

Ob. 

>• 

Q 

i 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■3-a 
a  o 

a 

i 

5 

• 

1 
o 

J 

o| 

si 

it 

•o» 

I 

GRAYSON    1    SE 

57.4 

31.8 

44.6 

75 

7 

16 

30 

607 

0 

1 

14 

0 

1.13 

.62 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

HElDELPERG    LOCK    14                 P 

62.9 

35.9 

49.4 

75 

3. 

19 

29* 

463 

0 

0 

12 

0 

1.49 

-    1.82 

.62 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

HYOEn 

60.3 

33.1 

46.7 

75 

8 

21 

30. 

542 

0 

0 

15 

0 

2.45 

.83 

27 

.0 

0 

6 

2 

0 

JACKSON 

61.5 

29.2 

45.4 

77 

9 

10 

15 

5»2 

0 

0 

17 

0 

1.26 

.43 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

LCNDON    FAA    AP 

58.9 

34,0 

46.5 

73 

7 

19 

30 

548 

0 

0 

16 

0 

1.66 

.65 

21 

T 

0 

4 

2 

0 

MANCHESTER    4    SE 

62.3 

34,9 

48.6 

76 

7. 

18 

29* 

483 

0      0 

14 

0 

1.49 

.71 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

"C    KEE 

59.4 

30.0 

44.7 

73 

7» 

16 

18 

603 

0 

0 

18 

0 

1.55 

.56 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

mIDDlFSBORO 

60.3 

32,8 

46.6 

73 

8 

17 

30 

546 

0 

0 

17 

0 

2.14 

1.06 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

MCNTlCELLO 

61.9 

37.1 

49.5 

76 

7 

19 

30 

460 

0 

0 

11 

0 

2.99 

1.13 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

MOUNT    VERNON 

60.  8 

38.1 

*9.5 

75 

5 

18 

30 

460 

0 

0 

11 

0 

1.88 

.75 

27 

T 

0 

5 

1 

0 

DIKEVILLE 

63.6 

37.3 

50.5 

78 

3 

25 

29* 

429 

0 

0 

9 

0 

1.38 

-    1.25 

.59 

27 

T 

0 

4 

1 

0 

SCMER5FT    2    N 

60.0 

34.8 

47.4 

75 

7 

17 

30 

520 

0 

0 

12 

0 

2.37 

.88 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

STEARNS 

57.6 

37.0 

47.3 

73 

1 

21 

18 

524 

0 

0 

9 

0 

2.60 

1.11 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

TOMAHAWK    1    WSW 

59.6 

2B.3 

44.0 

74 

27* 

18 

29. 

620 

0 

0 

23 

0 

1.02 

.78 

27 

T 

0 

2 

1 

0 

VANCFBURG 

59.3 

33.4 

46.4 

74 

7. 

14 

30 

552 

0 

0 

13 

0 

1.90 

-    1.18 

.93 

27 

T 

0 

3 

1 

0 

WAYLANO    2    SE 

KE5T    1   IBERTY 

59.8 

32.0 

45.9 

75 

6. 

21 

18 

567 

0 

0 

17 

0 

1.06 

.63 

27 

T 

0 

3 

1 

0 

WILLIAMSBURG    1    E 

61.5 

38.5 

50.0 

3.2 

75 

3 

20 

30. 

443 

0 

0 

10 

0 

2.12 

-    1.31 

1.02 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

47.0 

•  8 

1.73 

-    1.48 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:         85°    ON    THE    7TH   AT    BENTON    2 

LOWEST    TEMPERATURE:  9°    ON    THE    30TH   AT    BENTON    2 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,  3.79    INCHES    AT    HICKMAN    1    E 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:  .54    INCH   AT    JEREMIAH 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:  2.16    INCHES    ON    THE    21ST    AT    MURRAY 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,  TRACE    AT    24    STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY 

NOVEMBER  1965 

Station 

H 

Day  of  Month 

H 

12   3 

4  |  5  1  6 

7  ]  8  | 

9 

10  1  11  |  12 

13  J  14  [  15 

16 

17   18 

19   20   21 

22  |  23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

WESTERN             01 

BARDWELL  *  E 

1.99 

.03   .01 

T 

.02 

.02   T 

1.20 

.20 

.07 

.01 

T 

.43 

T 

BEAVER  0AM 

2.19 

.80 

.04 

.70 

.12 

.52 

BENTON  2 

1.40 

.07 

1.20 

.13 

CALHOUN  LOCK  2 

1.99 

.03 

.33 

T 

.18 

.36 

.54 

.03 

T 

.52 

COBB 

DUNDEE  4  ESE 

2.07 

.10 

.50 

.12 

.45 

.28 

.62 

DUNMOR 

1.98 

T     T 

.09 

.05 

.06 

.04 

.75 

.33 

.11 

.5S 

ELKTON  2  S 

2.65 

T 

.21 

.16 

1.31 

.35 

.10 

.52 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2,03 

.01 

T 

.02 

.42 

T 

.57 

.60 

.07 

•  34 

FRANKLIN  1  E 

3.13 

T 

.41 

T 

T 

1.71 

.22 

.21 

.5B 

GOLDEN  POND  S  N 

1.49 

.01 

.02 

.80 

.06 

.05 

.55 

GREENVILLE  2  w 

1.57 

.02 

.36 

.05 

.79 

.30 

.05 

T 

HARTFORO  6  Nw 

2.24 

T 

.43 

.14 

•  21 

.79   T 

•  67 

HENDERSON  7  SSW 

1.45 

.19 

.04 

.31 

.25 

T 

.06 

.60 

HICKMAN  1  E 

3.79 

.17   T 

T     .53 

T 

T 

2.15 

.11 

.05 

.78 

T 

HOPK[NSVILLE 

2. 48 

T     T 

.43 

.05 

T 

1.02 

.32   T 

.07 

T 

.59 

LOVELACEVILLE 

1.61 

.02   .05 

1.01 

.15 

.05 

.3") 

MADISONVILLE  1  SE 

2.45 

.25 

.65 

.42 

.50 

.63 

MAYFtELO 

2.51 

.06 

.23 

1.57 

.12 

.03 

.05 

.45 

MURRAY 

3.33 

.02   .01 

.29 

.03 

2.16 

.06 

•  03 

,08 

.65 

OLNEY 

1.95 

T     .01 

.02 

T 

.02 

T 

.70 

.41 

T 

.09 

.70 

OWENSBORO  2  W 

1.95 

.10 

•  50 

.18 

.31 

,08 

.05 

T 

.73 

0WENS80R0  DAM  46 

1.89 

T 

.52 

.17 

.25 

,08 

.04 

T 

.83 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

1.56 

.04   T 

.06 

.03 

.20   .95 

•  OS 

.20 

PAOUCAH 

1.56 

T 

T 

l.l' 

.22 

T 

.19 

PARADISE  STEAM  PLANT     fl 

2.29 

.18 

.24 

.09 

.03 

.59 

.40 

.06 

.70 

PRINCETON  1  SE 

1.70 

T 

.06 

T 

.77 

.16 

.35 

.01 

.31 

ROCHESTER  LOCK  J 

2.10 

.13 

.13 

.02 

.63 

.51 

.06 

.62 

RUSSELLVILLE 

1.76 

.34 

.16 

T 

.30 

.20 

.21 

•  55 

SEBREE 

1,81 

.05 

.28 

.38 

.40 

T 

•  70 

UNlONTOWN  DAM  49        // 

.83 

.02 

.01 

.14 

.06 

.17 

.03 

•  40 

• 

CENTRAL             02 

ADDISON  DAM  45         // 

1.58 

.44 

.20 

.20 

.04 

T 

.70 

ALBANY  4  N 

2.56 

.26 

.55 

.76 

.23 

■  76 

ANCHORAGE 

1.36 

.32 

.02 

.27 

.05 

.07 

.01 

.02 

T 

.60 

8AR0ST0WN  S  J  PREP  SCH 

1.26 

.22 

.02 

.13 

•  IS 

.01 

.73 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

2.79 

.18 

.14 

.05 

.15 

1.40 

.35 

.17 

.35 

BONNIEVILLE  4  N 

2.22 

T 

.45 

T 

.65 

.30   7 

.05 

T 

.77 

BOWLING  GREEN 

2.64 

.20 

.1') 

.05 

1.12 

.25 

.08 

.75 

BOWLING  GREEN  FAA  Ap 

2.67 

T           T 

.43 

T 

.15 

1.39 

T 

.12 

.50 

,08 

BRA0FOR0SV1LLE 

1.90 

.18 

.05 

.67 

.27 

.12 

.61 

BROWNSVILLE 

2.01 

T     .20 

.06 

.01 

,66 

.40 

.03 

■  65 

BURKESVILLE  2  W 

2.34 

.12 

.18 

.12 

.95 

.26 

.18 

■  53 

CAMPBELLSVILLE 

2.03 

T 

.11 

.03 

.03 

.08 

.02 

.06 

.70 

.22 

.03 

.75 

CANEYVILLE 

2.58 

•  66 

.06 

1.10 

•  56 

CECILIA 

1.82 

T 

■  34 

.11 

.06 

.36 

.31 

.12 

T 

.52 

CLERMONT  1  SSE 

1.10 

.22 

.02 

.15 

.15 

.01 

.02 

.53 

EOMONTON 

2.55 

.05 

•  20 

.25 

i.io 

.25 

.70 

GAMALIEL  I  S 

3.11 

T     .13 

.15 

.01 

T 

.23 

1.05 

.65 

.14 

T 

.75 

GLASGOW 

3.36 

.26 

.09 

.62 

1.34 

.35   ,02 

.08 

.70 

GLASGOW  WKAY 

3,16 

.02 

.24 

.08 

T 

.29 

1.40 

.37 

.02 

.7*. 

T 

6LENDALE  1  E 

1,78 

T 

.f>4 

T 

.45 

.26 

.08 

.'"> 

GREENS9URG 

1.85 

.05 

.11 

T 

.71 

.29 

.07 

•  62 

GREENSBURG  1  E 

IRVINGTON 

1.98 

.50 

.22 

.21 

.21 

.01 

T 

T 

T 

.83 

LEITCHFIELO 

2.29 

T 

.65 

.03 

.59 

.43 

.04 

.55 

LIBERTY 

2,36 

.05 

.08 

.22 

.54 

.48 

.09 

.90 

LOUISVILLE 

.82 

.10 

.10 

.05 

T 

.05 

T 

T 

.37 

.15 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

1.33 

T 

.21 

.36 

.09 

.01 

.08 

T 

T 

.52 

.06 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.12 

T 

.21 

.23 

.03 

.03 

.02 

T 

.60 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

1.88 

T 

.19 

T 

.12 

T 

T 

.45 

.30 

.04 

.7B 

MILLERSTOWN 

2.07 

.66 

,44 

.31 

.05 

.61 

MUNFORDVJLLE 

2.83 

T 

.20 

.15 

.05 

.74 

.24 

.05 

1  .60 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

1.96 

.35 

,10 

T 

.57 

.38 

.04 

.52 

ROUGH  RIVER  DAM 

1.97 

.02 

.45 

.15 

.45 

.25 

.05 

.60 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

3.58 

.44 

•  29 

1.80 

.18 

.19 

,68 

SCOTTSVILLE  2  5W 

2.94 

.18 

.06 

.02 

.30 

1.53 

.15 

.10 

.60 

SHEPHEROSVILLE 

1.27 

.15 

.34 

.08 

.02 

,08 

.60 

SUMMER  SHADE 

2.90 

.43 

.10 

1.49 

.17 

T 

.12 

•  59 

WOLF  CREEK  DAM 

2.32 

.16 

.14 

T 

T 

.22 

.76 

.37 

.07 

.60 

WOODBURY  LOCK  4 

1.98 

.01 

.22 

.03 

.10 

1.27 

T 

.35 

SLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

1.84 

.02 

.04 

.03 

.09 

.07 

.59 

.19 

.05 

T 

.76 

BEREA 

1.80 

.03 

.02 

.14 

7 

T 

.74 

.04 

•  83 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.18 

.15 

.35 

T 

T          T 

T 

.01 

T 

.67 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

1.26 

T     .19 

.21 

.10 

.01 

T 

.01 

T 

T 

.65 

•  09 

T     T     T 

CYNTHIANA 

1.26 

•  07 

.34 

T 

.03 

.13 

•  69 

CYNTHIANA  2 

1.16 

.03 

.30        .02 

T 

.14   .03 

•  64 

DANVILLE 

1.73 

.06 

.08 

.17 

.15 

.39 

.05 

,63 

DIX  DAM 

1,81 

.07 

.15 

T 

.76 

.33 

.01 

.<•« 

FALMOUTH  5  WNW 

1,02 

.03 

.26 

.21   T 

T 

.04 

T 

.48 

T 

FARMERS  1  WNW 

1.32 

T 

.22 

.40 

,70 

FLEMINGSBURG 

1.15 

.39 

.02 

.01 

.02 

.18 

.53 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

1.12 

T 

.34 

T 

T 

.1" 

T 

T 

,60 

T 

FORO  LOCK  10 

1.61 

.19 

.26 

T 

T 

.12 

.36 

.68 

FRANKFORT  LOCK  4 

1.41 

.23 

.20 

T 

T 

T 

.07   T 

T 

.91 

T 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

.79 

T 

.11 

.;,.» 

GEST  LOCK  3 

1.26 

.18 

.52 

T 

.10 

7 

•  46 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

1.27 

.05 

.17 

.06 

.10 

.23 

T 

.66 

KEENE  1  SSW 

1.06 

.12 

.32 

.62 

LA  GRANGE  2  NNW 

1.75 

.10 

.01   .42 

.50 

.02 

T 

.70 

LANCASTER 

1.16 

.06 

.34 

.70 

.06 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

1.02 

.15 

T 

.02 

.13 

.02 

T 

.19 

T 

T 

T 

.61 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

1.66 

.16 

.44 

.13 

.24 

.69 

LOCKPORT  LOCK  2 

.91 

.22 

.19 

T 

.08 

T 

.>•.> 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

1.55 

T 

.30 

.08 

.31 

.01 

•  85 

MIDWAY 

1.04 

•.13 

.19 

T 

.04 

.08 

T 

.60 

MOUNT  5TERLING 

1.52 

T 

.28 

.09 

T 

.31 

T 

.94 

T 

OWENTON  2  S 

.84 

.11 

.15   .01 

,03 

.01   T 

T 

.01 

.52 

T 

RICHMOND 

2.48 

.02 

.20 

.84   T 

.20 

.35 

.87 

SALVISA  LOCK  6 

1.16 

.09 

.16 

.05 

.19 

.04 

.»> 

SHELBYVILLE 

1.24 

.14 

.24 

.02 

.10 

.02 

T 

.  '! 

SPRINGFIELD 

.97 

.05 

.25 

.67 

TAYLORSVILLE 

1.02 

.05 

.21 

.05 

.05 

,66 

TYRONE  LOCK  5 

1.16 

.33 

.08 

.02 

7 

.14 

T 

.59 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

.98 

T 

.12 

T     T 

.10 

.20 

T 

T 

.56 

VANBUREN 

1.44 

.10 

.27 

.02 

.03 

1.02 
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Continued 

KENTUCKY 
NOVEMBER    1965 

Station 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    [    5    |    6 

7        8 

9 

10 

11       12 

13   |   14   |   15 

IB  | 

17       18 

19  |   20  |  21 

22   |  23   [  24 

25 

26   1 

27 

28   1   29    [  30 

31 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

1.20 

.34 
.13 
.39 

1 

WAYNESBURG    7    NE 

2.29 

.03 

T 

T 

T 

.60 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

1.04 

.13 

T 

.31 
.01 

.36 

.04       T 

.11 

T 

.92 
.47 

T 

EA57ERN                               04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 

1.3T 
2.06 

.03 

.03 
.10 
.03 

.10 
.08 
.05 
.28 

.10 

.04 

.02 

.25 

.02 

.87 

.01 

BAXTER 
BL«INE    2    w 

1.B2 

1.2a 

.10 

T 

T 

.10 

T 

.64 

T 

T 

.82 

.00 

BUCKHORN 

1,56 

.26 

T 

T 

.15      T 

T 

.50      T 

T 

.76 

BURDINE    2    NE 
CLAY    CITY    I    WNW 

1.69 
1,43 

.04 

.06 

.12 
.21 
.10 
.03 
.07 

.35 

.50      T 

.02 

.60 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

1.53 

.12 

.70 

CUMBERLAND 

1.9B 

.02 
.04 

.03       T 

.15 

■  69. 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

2.16 

.13 

.02 

.11 

.80 

.25 

.05 

.97 
.74 

T 

DEWEY    DAM 

.89 

.05 
.15 
.11 
.10 
.15 

ELKHORN    CITY 
FOURMIL6    KY    UTIL    PARK 

2.35 
2.13 

.05 

.22 

.02 
.06 
.17 

.15 
.38 

.20 

.30 

.65 
1.05 

FREEBURN    2    SW 
FRENCHBURG 

1.60 
1.51 

.03 

.02 
.01 

.39 
.02 

.26      T 

.46       T 

T 

.05 

.79 

.69 

,70 

GRAYSON    1    SE 

1.13 

.OB 
.16 

.13 
T 

.14 
.07 
.18 
.11 
.08      T 

HAZARD    WATER    WORKS 
HEIDELBERG    LOCK    14                R 
HYDEN 
JACKSON 

2.00 
1.49 
2.45 
1.26 

.09 
.06 
.17 
.04 

.06 
.02 

T 
.04 

.21 
.15 
.45 
.20 

.26 
.57 

.42      T 
.67        T 
.41       ,04 

T 
.07 

.07 

T 
.02 

T 

.62 
■  8! 

.62 
.83 
.43 

JEREMIAH 

.54 

LLOYD    GREENUP    DAM 

1.26 

T 

.14 
.13 
.15 

.27 

LONDON    FAA    Ap 

.01 

T 

,A7 

LOUISA    2 

1.07 

.65 

.01                   T 

T 

T 

.62 

MANCHESTER    4    SE 

1.49 

.05 

.13 

.60 

,58 

.71 

T 

MARTIN 
MC    KEE 
MIDOLESBORO 

1.39 
1.55 
2.14 

.05 
.19 
.33 

T 

.20 
.21 
.15 
.03 

.12 

.04 
.02 

.02 

.10 

.04 

T 

.34 

T 

.27 
.51 

.11 

.04 

.56 
.56 

MONTICELLO 

MOUNT    VERNON 

2.99 
1.88 

.04 

.02 
.03 

.01 

.18 
.23 

.38 

,40 

1.13 
.25 

.05 

.05 
.12 

.57 

.76 
.76 

ONEIDA 

PAINTSV1LLE     1    S 
PIKEvlLLE 

1.76 
.95 

T 

T 
.02 

.05 

T 
.06 

.16 
.05 

.33 

T 

.47 
.22 

.05 

•  TO 

.68 

RAVENNA    LOCK    12 

1.43 

.04 

.04 
.09 

.23 

.07 

.21 

.17 

.03 

.69 

SALYERSVILLE    2    SE 

1.22 

.26 

.66 

,80 

SOMERSET    2    N 

STEARNS 

TILFORD 

2.37 
2.60 
1.54 

.08 

.07 
.15 
.11 

.06 
.02 

.01 
.10 

.09 
.04 
.02 
.08 
.47 

.25 

.10 

.60 
.30 

.25 
1.11       .03 

,08 
.10 

T 

,88 

.76 

T 

TOMAHAWK     1    WSW 

.60 

VANCEBURG 

T 

.16 

.   '» 

.34 

.02       ,02 

T 

.02 

.93 

T 

WAYLAND    2    SE 

WEST    LIBERTY 

.19 
.07 

.16 

WILLIAMSBURG    1    E 

2.12 

.03 
.11 

T 

.63 

WILLOW    LOCK    13 

1.28 

1 

T 

.12 

T 

1.02 
.45       T 

.6^ 
.53 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

0 
0> 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 

< 

SOMERSET      2    N 

1    INCH 

MAX 
MIN 

58 
49 

63 
50 

72 
34 

59 

54 

61 

51 

62 
54 

61 
54 

61 
55 

58 
56 

58 

55 

59 
54 

59 
54 

60 
54 

60 
54 

62 
49 

58 
48 

58 
50 

50 
44 

51 
46 

51 
45 

51 
49 

53 
49 

53 

50 

53 
48 

52 

50 

55 
50 

56 
53 

53 
48 

50 
40 

49 
40 

56.9 
50.9 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

58 
5*. 

64 
54 

62 

54 

60 
59 

62 
59 

62 
56 

65 
59 

62 

60 

60 
60 

60 
59 

61 
58 

61 
59 

61 
56 

62 
56 

63 
54 

59 
55 

60 
56 

60 
51 

53 
51 

54 
51 

54 
53 

55 
53 

55 
52 

55 
53 

54 
53 

56 

54 

58 
57 

57 
53 

53 
46 

52 
49 

58.6 
54.7 

SOMERSET  2  N 


SOIL  TYPE:   CAPTINA  SILT  LOAM.   OEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVER.   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

27 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUE    GRASS                       03 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    E0.UIV 

T 

T 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 

»        #        * 
EASTERN                              04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

DEWEY    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

LONDON    FAA    AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

PUEVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

Ying  Slaljon     IncUx. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WF5TERN              01 

BARDWELL  *  E 

MAX 

64 

70 

73 

66 

69 

73 

76 

72 

64 

61 

66 

65 

61 

59 

70 

76 

67 

52 

60 

68 

60 

54 

60 

55 

68 

74 

74 

*9 

41 

34 

63,4 

MIN 

29 

28 

29 

52 

51 

47 

45 

54 

49 

45 

35 

46 

35 

39 

53 

63 

32 

33 

27 

29 

48 

48 

44 

42 

49 

54 

33 

33 

25 

16 

40,4 

BEAVFR  0AM 

MAX 

6". 

72 

75 

68 

75 

75 

78 

67 

63 

60 

65 

65 

65 

61 

69 

73 

71 

45 

57 

67 

55 

60 

57 

53 

67 

74 

73 

46 

41 

36 

63.3 

Mm 

27 

25 

37 

51 

43 

50 

40 

46 

47 

44 

30 

41 

38 

31 

40 

60 

30 

23 

23 

26 

43 

46 

36 

35 

47 

52 

33 

33 

23 

18 

37.3 

BENTON  2 

MAX 

65 

73 

76 

68 

76 

71 

85 

74 

67 

66 

68 

69 

66 

62 

71 

76 

69 

54 

61 

71 

62 

61 

64 

57 

71 

77 

76 

53 

43 

35 

66.2 

Mm 

21 

27 

32 

52 

44 

49 

42 

54 

49 

44 

33 

41 

34 

33 

53 

62 

31 

29 

24 

27 

45 

47 

44 

40 

40 

53 

36 

33 

20 

9 

36.3 

F0B05  FERRY  DAM  50 

MAX 

60 

70 

74 

67 

72 

75 

72 

71 

59 

57 

65 

65 

54 

59 

70 

73 

42 

50 

56 

67 

64 

59 

56 

53 

67 

77 

53 

46 

36 

35 

60.9 

Mm 

36 

34 

41 

50 

48 

51 

49 

51 

46 

40 

40 

49 

38 

39 

50 

39 

30 

30 

30 

35 

49 

41 

42 

44 

46 

34 

34 

31 

20 

18 

39.6 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

74 

64 

74 

75 

65 

75 

75 

77 

75 

56 

61 

67 

65 

66 

59 

71 

67 

37 

37 

44 

53 

56 

64 

60 

64 

72 

63 

55 

52 

39 

62.1 

Mm 

31 

30 

32 

38 

46 

52 

45 

49 

51 

41 

36 

40 

39 

37 

41 

57 

31 

31 

29 

31 

33 

46 

44 

40 

42 

52 

35 

38 

26 

17 

38.7 

5REENVILLE  2  w 

MAX 

72 

71 

73 

69 

74 

75 

75 

69 

62 

59 

64 

65 

63 

60 

69 

73 

69 

48 

57 

67 

63 

60 

59 

52 

67 

74 

74 

49 

40 

36 

63.6 

Mm 

33 

28 

42 

54 

45 

51 

45 

51 

49 

45 

32 

45 

41 

35 

42 

62 

31 

27 

29 

30 

47 

47 

41 

39 

49 

54 

33 

34 

20 

17 

39.9 

HENDERSON  T  SSW 

MAX 

63 

72 

74 

70 

74 

77 

77 

72 

60 

56 

62 

63 

60 

57 

69 

74 

57 

45 

58 

67 

55 

62 

58 

51 

67 

73 

70 

46 

34 

37 

62.0 

Mm 

33 

33 

44 

56 

46 

50 

50 

50 

45 

39 

37 

46 

36 

36 

44 

57 

31 

25 

27 

34 

47 

40 

42 

39 

46 

54 

32 

33 

23 

18 

39.8 

HICKMAN  1  E 

MAX 

69 

73 

75 

66 

73 

76 

75 

72 

63 

63 

66 

69 

66 

70 

73 

77 

72 

53 

60 

71 

64 

53 

61 

56 

70 

75 

75 

51 

47 

32 

65.5 

Mm 

36 

33 

38 

50 

51 

50 

50 

57 

51 

46 

37 

49 

42 

39 

44 

65 

32 

33 

30 

34 

51 

46 

42 

46 

51 

57 

36 

39 

29 

19 

42.8 

HOPKINSVILlE 

MAX 

75 

66 

76 

77 

66 

75 

77 

77 

70 

55 

61 

65 

68 

61 

61 

71 

74 

45 

49 

58 

69 

57 

60 

62 

52 

70 

76 

54 

52 

40 

64.0 

MIN 

36 

32 

34 

41 

48 

51 

46 

47 

51 

46 

38 

40 

41 

38 

41 

54 

30 

30 

30 

29 

33 

47 

44 

44 

45 

51 

36 

36 

25 

16 

39.4 

LOVELACEVILLE 

MAX 

66 

72 

75 

67 

72 

76 

78 

73 

68 

63 

68 

65 

61 

58 

70 

77 

67 

54 

63 

70 

61 

53 

63 

57 

70 

75 

72 

51 

46 

35 

64,9 

Mm 

33 

31 

35 

53 

51 

49 

45 

54 

47 

45 

43 

48 

33 

39 

53 

58 

30 

32 

27 

29 

50 

46 

44 

45 

50 

51 

34 

31 

23 

16 

40,6 

MA0I50NVILLE  1  SE 

MAX 

67 

72 

74 

66 

74 

76 

76 

71 

64 

60 

63 

67 

64 

62 

70 

74 

71 

49 

59 

62 

59 

60 

59 

53 

69 

74 

75 

54 

41 

36 

64,0 

Mm 

32 

27 

38 

55 

41 

*8 

42 

48 

47 

44 

33 

43 

35 

34 

45 

57 

29 

26 

24 

30 

47 

41 

42 

37 

50 

51 

33 

36 

24 

17 

36.5 

MAYFIELD 

MAX 

66 

73 

74 

75 

72 

75 

78 

70 

61 

63 

68 

65 

64 

60 

69 

74 

64 

50 

62 

68 

56 

54 

62 

55 

71 

74 

74 

52 

41 

33 

64.1 

Mm 

34 

31 

37 

52 

54 

51 

48 

58 

50 

45 

36 

51 

39 

40 

54 

62 

30 

34 

30 

33 

50 

47 

40 

44 

51 

56 

34 

36 

29 

18 

42.5 

MURRAY 

MAX 

73 

63 

73 

75 

65 

75 

75 

76 

70 

56 

60 

66 

68 

59 

62 

71 

73 

44 

51 

59 

70 

56 

58 

58 

65 

70 

77 

55 

52 

40 

63.8 

Mm 

36 

33 

36 

45 

51 

54 

48 

55 

52 

48 

39 

46 

42 

37 

49 

56 

32 

31 

30 

32 

46 

50 

41 

44 

48 

56 

35 

39 

27 

19 

41,9 

OWFNSBORO  2  w 

MAX 

62 

70 

75 

70 

75 

77 

77 

69 

65 

55 

65 

63 

60 

62 

69 

74 

59 

42 

59 

63 

68 

61 

59 

52 

67 

71 

65 

46 

36 

38 

62.5 

Mm 

34 

28 

38 

53 

44 

48 

45 

46 

46 

42 

33 

46 

36 

34 

41 

45 

32 

25 

26 

30 

45 

40 

40 

37 

47 

50 

33 

33 

23 

21 

38.0 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

64 

71 

71 

68 

74 

73 

75 

71 

56 

59 

64 

65 

56 

56 

69 

75 

43 

52 

62 

68 

53 

55 

61 

55 

68 

74 

54 

50 

38 

35 

61.2 

Mm 

34 

34 

47 

52 

49 

50 

47 

56 

48 

41 

40 

53 

40 

39 

55 

42 

32 

33 

29 

34 

51 

45 

45 

46 

51 

46 

33 

32 

21 

19 

41.5 

PADUCAH 

MAX 

67 

72 

73 

70 

70 

70 

75 

73 

67 

60 

65 

66 

64 

57 

70 

73 

73 

52 

59 

70 

63 

59 

62 

58 

71 

75 

75 

50 

45 

34 

64,6 

Mm 

30 

30 

36 

36 

47 

49 

45 

53 

48 

45 

39 

50 

35 

39 

54 

64 

31 

34 

29 

31 

50 

44 

44 

55 

49 

57 

34 

35 

26 

18 

41.2 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

69 

73 

75 

68 

73 

75 

77 

73 

67 

60 

65 

66 

64 

60 

70 

74 

72 

50 

62 

68 

68 

61 

61 

53 

70 

74 

74 

51 

44 

34 

65.0 

Mm 

36 

31 

42 

55 

48 

56 

47 

54 

50 

45 

37 

50 

45 

38 

54 

63 

28 

29 

29 

28 

49 

41 

43 

45 

51 

55 

33 

35 

24 

16 

41.9 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

72 

69 

73 

74 

67 

75 

75 

75 

67 

53 

60 

64 

65 

58 

61 

70 

74 

42 

46 

57 

67 

50 

60 

60 

57 

68 

74 

52 

50 

38 

62.4 

Mm 

29 

25 

26 

40 

41 

45 

39 

40 

48 

40 

31 

34 

41 

32 

35 

50 

31 

24 

24 

24 

27 

46 

37 

36 

40 

50 

35 

34 

24 

16 

34.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 

62 

64 

71 

73 

73 

70 

74 

75 

65 

54 

58 

64 

65 

64 

60 

69 

70 

42 

46 

58 

66 

59 

55 

61 

67 

69 

72 

52 

50 

40 

62.3 

«    #    # 

Mm 

30 

28 

32 

50 

45 

47 

49 

51 

52 

46 

33 

33 

44 

42 

33 

54 

29 

26 

26 

29 

41 

49 

42 

39 

44 

53 

35 

35 

24 

15 

38.5 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

61 

68 

74 

67 

70 

74 

75 

63 

60 

51 

58 

61 

59 

54 

63 

70 

66 

40 

53 

61 

58 

53 

56 

50 

61 

69 

70 

45 

35 

35 

59.3 

Mm 

31 

29 

45 

53 

40 

48 

50 

51 

40 

41 

31 

44 

37 

32 

38 

57 

31 

22 

27 

29 

44 

41 

35 

31 

43 

48 

33 

34 

24 

15 

37.5 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

63 

70 

74 

71 

75 

75 

77 

73 

57 

54 

60 

61 

5B 

52 

65 

68 

64 

42 

56 

64 

59 

54 

59 

55 

60 

72 

68 

49 

39 

35 

61.0 

Mm 

30 

26 

39 

55 

37 

43 

44 

46 

42 

42 

30 

43 

38 

30 

35 

59 

29 

20 

25 

25 

44 

38 

30 

30 

44 

49 

33 

31 

20 

12 

35.6 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

73 

62 

72 

75 

68 

75 

73 

76 

63 

53 

57 

64 

63 

60 

63 

68 

61 

41 

43 

57 

66 

55 

62 

59 

56 

64 

73 

52 

52 

39 

61.5 

Mm 

29 

27 

29 

42 

41 

41 

43 

47 

50 

40 

37 

39 

48 

32 

34 

49 

31 

27 

27 

26 

34 

48 

34 

35 

41 

50 

38 

37 

23 

17 

36.5 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

67 

72 

66 

72 

74 

72 

76 

66 

55 

52 

62 

56 

60 

60 

62 

68 

58 

44 

56 

61 

51 

56 

56 

62 

60 

62 

70 

52 

36 

35 

60.1 

Mm 

24 

23 

33 

43 

42 

44 

49 

45 

45 

44 

30 

39 

40 

30 

42 

44 

34 

22 

22 

22 

38 

42 

31 

33 

44 

46 

36 

37 

18 

18 

35.3 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

62 

72 

76 

67 

75 

74 

78 

64 

58 

57 

63 

62 

63 

61 

68 

69 

43 

46 

58 

66 

56 

60 

61 

54 

65 

73 

54 

52 

40 

36 

61.1 

Mm 

33 

27 

37 

48 

40 

46 

43 

51 

48 

38 

34 

43 

38 

34 

36 

43 

32 

27 

28 

27 

46 

43 

38 

38 

49 

54 

35 

30 

22 

20 

37.6 

BRADFCROSVILLE 

MAX 

73 

61 

71 

73 

65 

76 

72 

76 

61 

54 

57 

66 

61 

61 

62 

65 

65 

42 

43 

56 

56 

52 

55 

56 

.  60 

55 

73 

51 

52 

39 

60.3 

Mm 

26 

24 

33 

54 

35 

45 

40 

43 

46 

43 

35 

38 

43 

28 

31 

36 

30 

18 

25 

22 

35 

44 

29 

26 

40 

48 

35 

34 

20 

18 

34.1 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

71 

69 

73 

65 

75 

67 

75 

71 

60 

57 

66 

63 

60 

62 

66 

65 

64 

42 

57 

65 

58 

57 

57 

57 

57 

73 

70 

49 

45 

37 

61.8 

Mm 

33 

28 

40 

53 

43 

47 

42 

46 

46 

42 

33 

47 

44 

33 

38 

58 

30 

23 

27 

28 

45 

44 

37 

33 

47 

50 

36 

36 

23 

19 

38.4 

CECII  IA 

MAX 

62 

67 

72 

63 

70 

73 

74 

64 

58 

52 

58 

58 

56 

54 

63 

66 

64 

38 

56 

62 

54 

52 

55 

52 

58 

68 

65 

45 

38 

34 

56.4 

Mm 

29 

24 

48 

52 

39 

44 

41 

43 

45 

42 

28 

43 

35 

30 

35 

56 

29 

20 

22 

22 

40 

40 

37 

28 

45 

47 

32 

30 

20 

16 

35.4 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

65 

68 

71 

65 

71 

72 

74 

68 

58 

49 

57 

58 

57 

52 

63 

68 

67 

40 

52 

62 

57 

50 

58 

55 

57 

68 

67 

43 

37 

33 

56.7 

Mm 

28 

25 

42 

55 

35 

40 

44 

44 

42 

41 

27 

37 

33 

27 

34 

37 

30 

18 

24 

22 

42 

40 

31 

27 

38 

45 

31 

26 

19 

10 

33.1 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

60 

70 

74 

66 

73 

73 

74 

64 

56 

53 

64 

61 

59 

60 

67 

64 

63 

43 

56 

65 

53 

59 

58 

56 

60 

71 

71 

50 

37 

33 

60.5 

Mm 

31 

28 

40 

53 

42 

48 

43 

48 

47 

44 

33 

48 

47 

35 

35 

59 

30 

26 

26 

28 

42 

43 

39 

34 

46 

53 

36 

34 

21 

16 

38.6 

GREENSRURG 

MAX 

75 

64 

66 

75 

63 

78 

69 

77 

62 

52 

57 

66 

62 

62 

62 

68 

65 

44 

46 

58 

66 

67 

59 

60 

55 

59 

74 

53 

52 

40 

61.9 

Mm 

30 

27 

29 

34 

40 

40 

41 

40 

48 

43 

36 

36 

46 

33 

34 

38 

31 

23 

25 

26 

26 

46 

33 

31 

36 

48 

39 

35 

23 

21 

34.6 

IRVINGTON 

MAX 

61 

69 

75 

70 

74 

77 

75 

68 

61 

57 

60 

61 

61 

55 

67 

70 

70 

41 

55 

65 

60 

55 

56 

54 

63 

70 

69 

46 

40 

35 

61.3 

Mm 

29 

29 

44 

54 

40 

46 

46 

46 

45 

44 

30 

42 

36 

32 

39 

60 

29 

21 

25 

33 

45 

38 

38 

34 

45 

51 

32 

35 

21 

21 

37.7 

LEITCHFIELD 

MAX 

60 

70 

73 

65 

74 

73 

74 

67 

59 

55 

60 

61 

60 

58 

66 

70 

68 

42 

56 

66 

57 

59 

57 

53 

64 

70 

71 

47 

39 

34 

60.9 

Mm 

37 

35 

43 

55 

46 

55 

50 

54 

47 

45 

35 

47 

41 

35 

41 

60 

30 

26 

30 

34 

46 

46 

41 

37 

48 

53 

34 

29 

23 

21 

40.8 

LOUISVILLE 

MAX 

63 

70 

76 

68 

74 

76 

76 

65 

58 

55 

59 

62 

59 

53 

67 

73 

63 

42 

54 

62 

51 

56 

58 

58 

62 

71 

72 

46 

31 

36 

60.5 

Mm 

42 

35 

52 

54 

46 

52 

55 

55 

44 

43 

39 

46 

43 

40 

43 

39 

32 

30 

29 

30 

47 

45 

37 

37 

50 

52 

35 

31 

26 

24 

41.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

60 

67 

72 

66 

70 

73 

74 

62 

56 

51 

56 

61 

57 

50 

64 

70 

41 

40 

52 

61 

54 

52 

57 

49 

59 

70 

56 

45 

31 

34 

57.0 

Mm 

33 

30 

42 

50 

42 

47 

50 

49 

44 

37 

34 

44 

38 

32 

41 

40 

30 

24 

29 

28 

46 

38 

34 

34 

46 

50 

36 

31 

26 

20 

37.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

68 

70 

73 

67 

70 

70 

75 

66 

59 

53 

62 

60 

59 

57 

67 

67 

64 

47 

56 

65 

58 

59 

58 

56 

62 

71 

70 

50 

43 

33 

61.2 

Mm 

30 

27 

42 

55 

40 

42 

45 

48 

47 

44 

30 

46 

44 

33 

38 

56 

30 

2! 

24 

25 

51 

47 

39 

33 

46 

52 

33 

32 

18 

12 

37,6 

See 

Reference  I* 

jllowU 

gStau 

on  Index 

Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

M] 

>E] 

SA 

TU 

RE 

:s 

KENTUCKY 
NOVEMBER  1965 

Station 

Day  oi  Month 

« 
a 
■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

73 
29 

62 
29 

72 
29 

75 
43 

65 
42 

75 
43 

75 
42 

78 
42 

63 

49 

51 

46 

55 

34 

63 
33 

62 

44 

59 
34 

59 
35 

68 
49 

69 
31 

42 
25 

43 

24 

59 
26 

66 
25 

55 
46 

61 

34 

59 
34 

56 
39 

59 
44 

73 
35 

53 

31 

50 
20 

38 
17 

61.3 
35.1 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

Mm 

72 
28 

63 
28 

72 
32 

75 
43 

65 
40 

75 
45 

76 
43 

77 
45 

64 
45 

51 
43 

59 

30 

64 
31 

64 
36 

60 
32 

61 
35 

68 

51 

72 
29 

43 
22 

43 
23 

56 
26 

67 
30 

56 
41 

61 
37 

59 
34 

54 
36 

66 
48 

74 
32 

52 
32 

47 
19 

36 

19 

61.8 
34.5 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 

Mm 

67 
36 

71 
40 

74 
46 

69 
52 

72 
48 

68 
55 

76 
50 

69 
54 

60 
45 

56 

46 

65 

36 

61 
50 

60 
48 

63 
37 

68 
43 

64 
55 

62 

30 

46 
27 

60 
35 

65 
38 

55 

48 

59 
48 

56 
41 

60 
41 

62 
48 

70 
52 

71 
36 

50 
38 

45 
23 

35 

17 

62.0 
42.1 

SUMMFR  SHADE 

MAX 

Mm 

63 
29 

70 
28 

72 

40 

67 
51 

73 
42 

72 

47 

75 
42 

60 
47 

56 
47 

56 
39 

64 
33 

61 
45 

60 
48 

63 
33 

67 
39 

64 
59 

63 
26 

44 

22 

58 
33 

65 
28 

53 

40 

58 
42 

56 
34 

56 
33 

59 
46 

72 

50 

73 
36 

51 
34 

45 
19 

33 
16 

61.0 
37.6 

'..CLE  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

71. 
26 

64 
25 

74 
28 

74 
41 

69 
40 

75 
42 

73 
40 

76 
51 

63 
50 

55 
43 

61 
36 

66 
39 

63 
45 

64 
30 

64 
32 

68 
43 

65 
31 

41 
20 

45 
24 

59 
25 

67 
34 

53 

48 

57 
35 

57 
31 

58 
40 

58 
47 

74 
39 

53 
29 

53 

17 

41 
17 

62.1 
34.9 

Blue  grass        03 

BErEA  college 

MAX 

Mm 

66 
36 

67 
31 

72 

49 

66 
54 

75 
43 

73 
54 

73 
49 

66 
51 

60 
46 

54 
41 

59 
35 

62 
45 

59 
46 

58 
34 

65 
37 

65 
51 

72 
29 

40 
21 

53 
34 

62 
28 

62 

46 

54 
44 

55 
39 

56 
29 

57 
45 

69 
47 

69 
36 

51 
36 

45 
23 

36 
22 

60.7 
39.4 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

68 

30 

67 
28 

74 
37 

71 

50 

72 
35 

74 
46 

73 
50 

72 

49 

63 
40 

51 
40 

57 
34 

62 
39 

59 
35 

50 
29 

64 
35 

71 
60 

69 
33 

40 
23 

53 
29 

60 
26 

59 
32 

55 
45 

56 
38 

51 
27 

58 
43 

69 
50 

70 
34 

50 
39 

40 
25 

40 
25 

60.6 
36.9 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

56 
30 

62 

30 

69 
42 

60 
44 

66 
37 

TO 
51 

67 
54 

67 
51 

51 
34 

48 
33 

54 
34 

58 
45 

56 
37 

46 
30 

61 
36 

66 
35 

35 
26 

36 
23 

47 
27 

57 
30 

49 
42 

51 

40 

46 
26 

45 
26 

52 

43 

66 

48 

55 
34 

40 
28 

29 

20 

31 
20 

53.2 
35.2 

C7NTHIANA  2 

MAX 

Mm 

70 
26 

59 
24 

65 
25 

72 
34 

74 
33 

75 
32 

75 
43 

75 

46 

68 
45 

50 
43 

56 
32 

58 
34 

62 
36 

55 
25 

52 

31 

63 
38 

67 
31 

38 
16 

39 

21 

53 
22 

60 
32 

60 
32 

55 
32 

55 
23 

51 
31 

54 
48 

68 
32 

65 
32 

47 
19 

35 
15 

59.2 
31.1 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

71 
34 

60 
32 

70 
32 

74 
48 

64 
42 

74 
42 

74 
51 

75 
49 

63 
47 

52 

44 

58 
34 

61 
34 

62 
45 

59 
33 

58 
36 

65 
46 

65 

30 

40 
22 

39 
22 

53 

30 

63 
33 

50 
45 

53 
37 

56 
31 

52 
32 

53 

45 

70 
36 

48 
35 

49 
24 

36 

20 

58.9 
36.4 

DIX  DAM 

MAX 

Mm 

70 
3* 

68 
30 

73 
41 

72 
53 

72 
42 

74 
49 

48 

68 
50 

60 
46 

58 
45 

61 
38 

61 
45 

62 

43 

56 
33 

64 
37 

65 
59 

65 

30 

39 
24 

53 

35 

63 

30 

63 

45 

54 
46 

56 
36 

56 
31 

53 
45 

70 
41 

66 
35 

50 
36 

47 
22 

36 
18 

60.6 
36.9 

FALMOUTH  5  WNN 

MAX 

Mm 

61 
2* 

66 
23 

73 
30 

67 
43 

72 
31 

74 
40 

72 
46 

71 
48 

57 
34 

53 

31 

57 
29 

62 

35 

59 
32 

50 
24 

62 
28 

69 

60 

65 

31 

40 
18 

53 
24 

60 
21 

57 
36 

56 

40 

54 
30 

49 
22 

55 
43 

66 
48 

64 

35 

44 
34 

36 
23 

34 
13 

58.6 
32.5 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

60 
28 

68 
24 

72 

31 

70 
44 

73 

38 

73 
44 

73 
42 

71 
44 

62 

48 

52 

42 

59 

41 

61 
38 

60 
43 

55 
28 

65 
31 

66 
60 

65 
31 

40 
19 

55 
35 

63 
22 

55 

40 

53 

44 

55 
29 

51 
26 

52 
42 

71 
46 

71 
39 

50 
35 

40 
22 

36 
14 

59.9 
35.7 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

MAX 

Mm 

66 
31 

63 
29 

70 
35 

67 
53 

70 
40 

71 
48 

70 
48 

68 
44 

60 
42 

55 

40 

55 
36 

60 
42 

58 
42 

50 
30 

62 
36 

63 
44 

62 
29 

37 
20 

50 
33 

59 
22 

53 

44 

52 
42 

53 

34 

46 
27 

51 
41 

66 
47 

71 
29 

46 
27 

35 
22 

31 
16 

57.4 
35.8 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

70 
31 

63 
28 

70 
28 

74 
36 

69 
38 

73 

38 

75 
45 

76 
46 

65 

44 

50 
42 

56 
37 

58 
37 

64 
41 

58 
31 

53 

30 

65 
33 

67 
33 

43 
22 

40 
22 

55 
26 

62 
26 

53 
45 

56 

31 

59 
29 

52 
32 

56 
47 

71 
37 

51 
35 

49 
22 

35 
16 

59.6 
33.6 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

58 
34 

65 

30 

70 
44 

63 

46 

71 
41 

72 
48 

72 
50 

64 

51 

56 
43 

54 
42 

59 
31 

60 
44 

57 
39 

51 
31 

63 

37 

65 
41 

41 

26 

36 
20 

51 

30 

60 
29 

50 
46 

51 
37 

54 

30 

46 
28 

51 

44 

68 
48 

66 
33 

45 
27 

31 

20 

33 

16 

56.2 
36.2 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

69 
33 

58 
29 

65 

30 

65 
30 

68 
36 

68 
36 

70 
45 

72 
49 

73 

48 

51 
42 

58 
39 

58 
38 

61 
42 

55 

31 

51 

30 

63 

34 

66 
34 

38 
22 

40 
22 

51 
26 

60 
26 

49 
34 

32 
35 

53 

26 

50 
32 

55 

45 

71 
39 

48 
38 

47 
25 

33 
19 

57.3 
33.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

61 
35 

65 
29 

73 
47 

70 
54 

71 
42 

73 

51 

74 
49 

70 
51 

61 
45 

54 
43 

58 

34 

61 
42 

60 
44 

55 

31 

63 
35 

63 

58 

61 
30 

46 
22 

52 
39 

60 
28 

60 
47 

51 

44 

56 
37 

52 
29 

52 
43 

68 
48 

70 
36 

57 
35 

43 
21 

34 

17 

59.6 
38.9 

OWFNTON  2  S 

MAX 

Mm 

68 
25 

68 
24 

73 
32 

70 
45 

73 
35 

74 
42 

74 
45 

72 
46 

61 
39 

52 

34 

59 
30 

63 
38 

60 
32 

53 
25 

63 
31 

68 
45 

66 
31 

38 
17 

54 
24 

60 
22 

55 
38 

55 

38 

55 
28 

52 
23 

55 
42 

69 
48 

68 
33 

46 
36 

38 
20 

34 
12 

59.9 
32.7 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

70 
33 

60 
32 

66 
35 

72 
46 

64 
46 

73 
48 

74 
49 

74 
51 

65 
46 

50 
43 

56 
33 

60 
37 

61 
45 

60 
34 

55 

40 

63 

44 

62 
30 

39 
20 

38 
25 

53 
29 

62 
30 

49 
41 

56 
36 

36 
30 

51 
32 

52 
42 

68 
35 

50 
34 

50 
21 

36 
19 

56.2 
36.2 

SHELBVVILLE 

MAX 

Mm 

70 
35 

60 
30 

66 
31 

72 
45 

67 
41 

72 
41 

72 
48 

74 
49 

61 
42 

48 
40 

51 
32 

59 
34 

59 

40 

54 
32 

53 
32 

63 
39 

67 
32 

41 
22 

39 
21 

53 
31 

60 
31 

51 
43 

53 
35 

57 
33 

50 
33 

57 
45 

59 
34 

49 
34 

45 
21 

34 
15 

57.2 

34.7 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

66 
32 

60 
28 

65 
27 

75 
35 

65 
41 

70 
37 

74 
47 

72 

48 

70 
44 

49 
39 

51 
35 

58 
35 

61 

39 

53 

30 

52 
32 

65 

40 

69 
33 

39 
22 

40 
22 

53 
25 

60 
26 

53 
45 

56 
33 

53 

26 

51 
31 

56 
47 

72 

37 

50 
37 

43 
27 

34 

17 

58.0 
33.9 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

65 
36 

67 
32 

71 
42 

64 
54 

72 
45 

72 
52 

73 
48 

64 

48 

59 
46 

58 
41 

63 
35 

62 

46 

60 
41 

61 
35 

64 
41 

60 
58 

62 
28 

36 
20 

53 

30 

62 
29 

56 

44 

51 
43 

54 
31 

55 
35 

52 
43 

67 
47 

68 
35 

50 
32 

42 
20 

36 
16 

59.3 
38.4 

WILLIAMSTOWN  3  NW 
*    •    * 

MAX 

Mm 

67 
33 

60 
34 

65 
37 

70 
45 

65 
39 

71 
39 

71 
53 

70 
53 

68 
37 

49 
35 

51 
37 

55 
37 

60 
39 

53 
32 

48 
33 

62 
40 

66 
29 

36 

20 

38 
21 

51 

30 

56 
30 

51 
39 

54 
36 

53 
28 

48 
29 

53 

45 

68 
33 

47 
33 

43 
23 

32 

17 

56.1 
34.5 

EASTERN             0* 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

71 
31 

59 
25 

64 
26 

76 
30 

72 
34 

71 
38 

74 

39 

73 

43 

74 
44 

50 

34 

59 

40 

55 

38 

62 

40 

60 
29 

49 
27 

65 

30 

61 
33 

38 
20 

41 
19 

52 
22 

62 
24 

46 
43 

51 
38 

55 
24 

48 

30 

51 

41 

72 

46 

49 
29 

51 
23 

46 
16 

58.7 
31.9 

BARBCURVlLLE 

MAX 

Mm 

69 
29 

71 
23 

75 
30 

77 
44 

75 
37 

75 
38 

75 

40 

66 
40 

62 
53 

65 
50 

65 

48 

66 
37 

66 

50 

64 
31 

67 
30 

65 
58 

65 

30 

45 
20 

55 

29 

64 
23 

66 
37 

60 
48 

57 
33 

58 
26 

60 
45 

70 
40 

70 
42 

55 

29 

50 
19 

36 

20 

63.8 

36.0 

BAXTER 

MAX 

Mm 

72 
29 

60 
24 

69 
23 

72 
29 

67 
37 

72 
38 

71 

36 

72 

38 

62 

40 

63 

50 

56 
50 

68 
40 

60 
44 

62 
31 

65 
30 

64 

30 

61 
31 

36 

20 

44 
22 

56 
24 

63 
24 

52 
35 

54 
34 

58 
27 

55 
29 

50 
44 

50 
45 

54 

27 

53 
21 

39 

20 

59.3 
32.4 

BLAINE  2  w 

MAX 

Mm 

65 
25 

58 
21 

67 
20 

75 
30 

70 
33 

72 

30 

76 
35 

78 
35 

70 
40 

50 
42 

52 
35 

60 
35 

60 
35 

60 
25 

55 
25 

60 
25 

65 
32 

38 

18 

42 

16 

55 
19 

61 
16 

50 
40 

55 
25 

55 

22 

50 
25 

52 
38 

72 
42 

50 
26 

52 

19 

35 

16 

58.7 
28.2 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

66 
27 

59 

20 

74 
26 

68 

38 

73 
34 

70 
35 

75 
33 

65 
36 

62 
52 

58 
49 

67 
45 

61 
39 

63 
42 

64 
31 

65 
29 

63 

56 

63 
29 

43 
19 

53 

27 

63 
21 

54 
32 

54 
29 

57 
34 

55 
25 

52 
38 

68 
38 

66 
39 

67 
25 

46 
19 

35 

20 

61.0 
32.9 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

73 
29 

62 
26 

67 
25 

77 
29 

71 
35 

74 
35 

75 
41 

75 
41 

73 
43 

64 
44 

50 
43 

62 

37 

63 
37 

65 

30 

59 

28 

65 

30 

65 
34 

38 
22 

43 
23 

55 
21 

54 
21 

48 
34 

53 
32 

57 
26 

51 
28 

52 
41 

73 
44 

54 
27 

55 

27 

39 
25 

60.4 
31.9 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

70 
29 

58 
24 

63 
25 

74 
33 

70 
35 

69 
36 

75 
42 

73 
43 

74 
44 

50 
39 

47 
41 

51 
37 

60 
38 

60 
28 

50 
27 

63 
29 

64 
33 

38 
20 

40 
21 

50 
22 

62 
22 

47 
41 

55 
33 

55 

25 

47 
27 

52 

40 

71 
41 

50 
39 

51 
24 

32 
16 

57.4 
31.8 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

75 
28 

68 
23 

75 
29 

74 
44 

74 
35 

74 
45 

74 
40 

72 
41 

64 
50 

67 

43 

67 
41 

60 

38 

63 
52 

61 
29 

66 
29 

66 
62 

62 
33 

41 
19 

54 
36 

65 
23 

63 

38 

54 
45 

57 
31 

56 
26 

52 
42 

70 
44 

71 
40 

52 
26 

51 
19 

38 
26 

62.9 
35.9 

HYDEN 

MAX 

Mm 

72 
29 

60 
24 

70 
27 

73 
30 

68 
39 

74 
39 

72 
38 

75 
41 

66 
44 

58 
49 

51 
48 

65 
40 

63 
40 

64 
34 

64 
31 

68 
32 

64 
33 

37 
21 

41 
21 

55 
24 

63 
24 

53 

39 

54 
35 

56 
28 

54 
30 

54 
42 

71 
40 

52 

28 

53 

21 

38 
21 

60.3 
33.1 

JACKSON 

MAX 

Mm 

70 
26 

61 
23 

70 
23 

76 
27 

72 

34 

70 
35 

73 
35 

75 
36 

77 
44 

68 
45 

55 

40 

60 
35 

64 
36 

65 
29 

64 

10 

68 
14 

65 
15 

38 
14 

43 
19 

58 

30 

65 
22 

49 

40 

56 
31 

51 
29 

60 
29 

54 
42 

73 
42 

50 
34 

55 
19 

41 
19 

61.5 
29.2 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

60 
28 

69 
24 

72 
32 

66 
44 

72 

38 

72 
44 

73 
38 

60 
42 

57 
46 

56 
43 

63 
40 

62 
37 

61 
33 

62 
31 

64 
31 

61 
52 

53 
25 

39 

20 

52 
27 

63 
24 

50 
39 

55 
30 

55 
26 

56 
28 

52 

46 

70 
46 

69 
32 

51 
30 

37 
22 

34 
19 

58.9 
34.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
NOVEMBER  1965 

Day  of  Month 

0 
01 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

p 

> 
< 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

MIN 

66 
27 

70 
22 

75 

28 

70 
43 

76 
36 

75 

44 

76 
37 

64 

40 

60 
51 

54 
44 

67 
44 

63 
36 

65 

45 

65 
29 

68 
28 

65 
60 

64 
31 

41 
18 

57 
30 

65 
21 

57 
34 

57 
46 

58 
32 

55 

27 

54 
43 

72 
41 

70 
40 

54 
30 

47 
18 

37 
22 

62.3 

34.9 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

71 
27 

58 
22 

70 
23 

73 
30 

64 
34 

73 
35 

73 
37 

70 
38 

63 
39 

52 

41 

57 
38 

63 
35 

63 
36 

60 
28 

60 
28 

65 
30 

62 
30 

37 
16 

50 
19 

55 
22 

63 
23 

58 
43 

55 
30 

55 
24 

53 

29 

50 
44 

70 
38 

50 
25 

51 
17 

37 

18 

59.* 

30.0 

M10DLE5B0R0 

MAX 

Mm 

62 
25 

61 
22 

68 
22 

71 
29 

67 
37 

71 
39 

71 

36 

73 
39 

56 
42 

66 
51 

66 
50 

67 
39 

57 
51 

66 
32 

66 
31 

64 
31 

61 
34 

35 

20 

45 

21 

58 
23 

63 

23 

50 
39 

55 
32 

59 
28 

57 

31 

50 
44 

68 
47 

56 
29 

57 
20 

42 
17 

60.3 
32.8 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

65 
28 

73 
25 

7* 
36 

68 

50 

75 
43 

75 
50 

76 
40 

63 

58 
50 

57 
44 

66 

40 

63 
44 

64 
49 

65 
32 

66 
34 

63 

60 

63 

30 

44 
20 

57 
25 

67 
24 

53 

39 

55 

44 

55 

31 

58 
30 

53 

45 

69 
38 

72 

42 

62 
36 

44 
20 

33 

19 

61.9 
37.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

67 
30 

68 
25 

72 
44 

65 
55 

75 

41 

72 

53 

74 
57 

69 
44 

69 

48 

59 
41 

65 
36 

60 

44 

60 
47 

61 
31 

64 
37 

62 
56 

61 
29 

45 
19 

55 
29 

63 
25 

58 
44 

52 
45 

56 
35 

54 
28 

51 
44 

69 
47 

67 
32 

50 
37 

44 
23 

36 

18 

60.8 
38.1 

PIKEVILLE 

MAX 

Mm 

68 
33 

71 
27 

78 

31 

72 
33 

76 
39 

75 
44 

76 
41 

73 
45 

67 
53 

54 

44 

65 
49 

66 
40 

68 
45 

64 
33 

69 
31 

68 
51 

67 
34 

44 
25 

59 
38 

68 
25 

49 
39 

55 

43 

60 
36 

53 

29 

52 
41 

74 
44 

71 
41 

57 
32 

49 
25 

40 
28 

63.6 
37.3 

SOMERSET  2  N 

MAX 

Mm 

65 
29 

69 
24 

72 
34 

65 
52 

72 
44 

71 

45 

75 
37 

63 
40 

57 
35 

58 
42 

64 
34 

62 
35 

62 

49 

61 
30 

65 
37 

65 
58 

61 
29 

43 
19 

55 

24 

64 
22 

53 
38 

56 
44 

56 
30 

56 
31 

53 

46 

66 
29 

61 
38 

52 
33 

43 
19 

36 
17 

60.0 
34.8 

STEARNS 

MAX 

MIN 

73 
37 

58 
31 

68 
34 

72 

40 

66 

4fl 

70 
43 

69 

46 

60 
48 

58 

48 

50 
46 

53 

47 

62 

42 

60 
44 

61 
36 

62 

31 

63 

40 

59 
29 

35 

21 

40 
22 

57 
26 

59 
42 

54 
44 

53 
34 

54 
34 

57 
34 

54 

46 

65 
40 

*9 
32 

51 
22 

36 
22 

57.6 
37.0 

TOMAHAWK  1  WSU 

MAX 

Mm 

73 
26 

59 
20 

65 
21 

74 
25 

71 
32 

72 

31 

74 
37 

74 
37 

73 
40 

54 
38 

51 
40 

54 

31 

65 
30 

62 
25 

56 

30 

67 

30 

66 

31 

39 

20 

42 

20 

52 

18 

62 

19 

48 
39 

53 
25 

55 
22 

52 
25 

56 
32 

74 
45 

54 
23 

54 
18 

38 
19 

59.6 
28.3 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

59 
26 

68 
22 

74 
30 

70 
45 

72 
33 

36 

74 
43 

73 
44 

64 
42 

56 
34 

59 
33 

63 

37 

59 
26 

57 
40 

63 
29 

66 
55 

63 
32 

40 
18 

56 
32 

60 
21 

56 

36 

53 

44 

55 
28 

48 
23 

53 

39 

65 
43 

57 
38 

50 
36 

38 
23 

33 

14 

59.3 

33.4 

WAYLANO  2  SE 

MAX 

Mm 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

72 
28 

60 
24 

69 
26 

75 
33 

69 
35 

75 
36 

74 
40 

74 
42 

71 
43 

53 

40 

54 

40 

61 
36 

63 
38 

62 
29 

60 
30 

54 
32 

65 
29 

44 
21 

42 
22 

57 
23 

64 
24 

49 

40 

55 

29 

56 
27 

52 

30 

52 
43 

72 

44 

51 
32 

53 
22 

36 
22 

59.8 
32.0 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 

Mm 

63 
31 

72 
26 

75 

35 

66 
51 

72 
39 

72 
46 

74 
40 

60 
44 

60 
53 

54 
47 

65 
42 

61 

40 

65 
51 

67 
32 

66 
35 

65 
59 

65 
29 

45 

20 

58 
30 

67 
26 

52 

41 

57 
47 

58 
44 

60 
30 

53 

46 

71 
49 

71 
41 

54 
38 

42 
24 

35 
20 

61.5 
38.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Month 

3-6 

Station 

,soi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•   •   • 
CENTRAL 

02 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.10 

.09 

.06 

.09 

.03 

.07 

• 

* 

.16 

.03 

.04 

* 

• 

„ 

WIND 

43 

34 

26 

27 

14 

19 

22 

23 

6 

25 

19 

16 

50 

25 

31 

72   66 

39 

ie 

20 

22 

33 

20 

20 

38 

44 

113 

34 

49 

** 

1012 

MAX 

65 

56 

56 

63 

62 

66 

67 

68 

59 

62 

62 

63 

63 

65 

62 

62   61 

* 

MIN 

42 

41 

40 

42 

50 

51 

50 

51 

53 

52 

49 

48 

48 

43 

42 

42 

41 

• 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

°  •  8 

"   s  s 

£  li 

s 

Station 

+j  a 

c  o 

(0  -* 

+>  +* 

3  CO 
■n  u 

tea 

c 

+*  0) 
<-H  0) 

3  a 

«  CO 

<D 

K 

■ 
1 
1 

> 
< 

1   » 

11 

8  1 

|"8  j 

s   1 

JB 
0  » 

si 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

1 

8 

s 

0> 

A 

A 

in 

s 

i 

« 
> 

3 

o 
6- 

a  o 

Mi 

COVINGTON  W0  AIRPORT 
LEXINGTON  W8  AIRPORT 
LOUISVILLE  we  AIRPORT 

24 
19 
21 

4.1 
4.2 
2.8 

8.9 
9.2 

8.0 

35  +  + 
2  6++ 
38 

27 

18 
W 

26 
26 
26 

68 
74 
67 

71 
81 
75 

57 
59 
54 

62 
67 
57 

7 
5 
3 

3 
2 
4 

3 
3 
2 

1 
1 
1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

14 
11 
10 

43 

6.9 
6.6 
6.8 

Soe  Reference  No  lea  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


„ 

u 

Z 

0 

OBSERVATION 

d 

Z 

U 

U 

TIME  AND 

z 

O 

0 

< 

EC 

Q 

G 

J2 

TABLES 

STATION 

1 

3 

COUNTY 

< 

5 

S5 

9 

< 

B 

U 

OBSERVER 

i 

i 

i 

E 

<i 
jjja 

ADDISON   DAM    45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

37    55 

B6    34 

380 

6* 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

ALBANY    4    N 

0063 

0? 

CLINTON 

; 

36    45 

85    08 

1OO0 

MRS. BARBARA    M.     COOL 

ANCHORAGE 

SIS! 

02 

JEFFERSON 

3B    16 

85    33 

700 

LEE    S.    HAMERSLEY 

ASHLAND 

025* 

BOVO 

■ 

38    27 

82    36 

555 

8ARBOURVILLE 

0381 

KNOX 

2 

36    52 

B3    52 

995 

c 

FELTON    W    PATTON 

8ARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 

0397 

02 

NELSON 

e 

37    48 

BS    28 

631 

5F 

5P 

ST,    JOSEPH   PREP.    SCHOOL 

8ARDWELL    4    E 

0402 

01 

CARLISLE 

6 

36    52 

88    57 

325 

AP 

HUGH    L.     JENNINGS 

8ARRFN    RIVER    RESERVOIR 

04?2 

02 

ALLEN 

3 

36    54 

B6    OB 

590 

BA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

2 

36    51 

1164 

7A 

C.    HOMER    NOLAN 

BEAVER    DAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37    25 

86    52 

441 

61 

H 

E.    G.    YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

36    51 

68    20 

395 

z 

JAMES    H.    MILLER 

BENTON    2 

o<  IS 

MARSHALL 

36    51 

6B    20 

305 

5P 

5P| 

RADIO    STATION    wC8L 

REPEA    COLLEGE 

D61! 

03 

MADISON 

37    34 

84     IB 

1070 

5P 

5fl 

BEREA    COLLEGE 

BEREA 

0624 

03 

MADISON 

4 

37    34 

84     18 

992 

MRS.     GAYLE    D.     DALE 

BLAINE    2    W 

075] 

04 

LAWRENCE 

1 

38    02 

720 

Raymond    I  son 

BONMEVILLE    4    N 

3 

37    26 

A5     =i4 

730 

51 

ODUS    MCDOWELL 

BOWLING   GREEN 

0904 

WARREN 

3 

37    00 

86    26 

536 

JAMES    R.    EDWARDS 

BOWLING   GREEN    FAA    AP 

WARREN 

36    58 

86    26 

535 

MIC 

FED.     AVIATION    AGENCY 

RRADFORDSVILLE 

02 

WAR  I  ON 

i 

37    29 

85    09 

675 

9  A 

BROWNSVILLE 

1047 

OZ 

EDMONSON 

3 

37    12 

86    16 

580 

7* 

ELMER    A.     BATH 

6UCKH0RN 

10R3 

PERRY 

4 

37    21 

83    23 

936 

7aJ      7A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BURDINE    2    NE 

1120 

o< 

PIKE 

1 

37    13 

82    35 

1643 

BA 

c 

EDWIN    E.    JOHNSON 

BUPKESVILLE     2    W 

1137 

o? 

CUMBERLAND 

2 

36    47 

85    24 

602 

7A 

MRS.    BARBARA    J.    KING 

CALHOUN    LOCK    2 

1Z27 

"1 

MC    LEAN 

37    32 

B7    If 

402 

7A 

: 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CAMPQFLL^VILL? 

1256 

oz 

TAYLOR 

37    20 

85    21 

6P 

ALVA    MC    KINLEY 

CAS^lVILLF 

GRAYSON 

! 

37     25 

86    30 

540 

HERBERT    C.    BERG 

CAPROLLTON    LOCK    1 

134! 

CARROLL 

85    11 

4B0 

4P 

CORPS    OF    ENGlNtERS 

CECILIA 

1406 

02 

HARDIN 

37    40 

85    57 

6P 

w 

WILLIAM    S.    VERTREES 

CLAY    CITY     1     WNW 

1576 

POWELL 

37    52 

83    56 

712 

7A 

JOEL    W.    MOUNTZ 

CLERMONT    1    SSE 

I'll 

D2 

BULLITT 

37    55 

85    40 

540 

5P 

SP 

BERNHEIM    FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36    4] 

89    00 

360 

c 

FRL    SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36    59 

6A 

MRS    8ENNIE    B.    WHITE 

COLLEGE    HILL     LOCK     11 

1704 

ESTILL 

84    06 

611 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

•COVINGTON    WP,    AIPPORT 

les^ 

03 

BOONE 

1 

39   04 

B4    40 

669 

Mil 

Hit 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU           I 

CUMBERLAND 

1964 

04 

HAPLAN 

2 

36    58 

82    59 

1463 

C.    C.    WHITEAKER 

CUMBERLAND    FALLS     ST    PK 

1969 

WHITLEY 

2 

36    50 

B4    19 

1070 

SP 

KY.    OEPT.    OF    CONS. 

CVNTHIANA 

1991 

03 

HARRISON 

5 

38    23 

84    16 

684 

CYNTHIANA    2 

ZOOS 

03 

HARRISON 

5 

38    23 

84    17 

719 

BA 

HA 

KY,    CARDINAL    DAIRY 

DANVILLE 

03 

60YLE 

37    39 

84    46 

955 

R.    P.    COLDlRON 

DAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

1 

37    48 

82     32 

770 

c 

MRS.     EVA    M.    DAVIS 

DEWEY    DAM 

21  BO 

04 

FLOYD 

1 

37    45 

82    47 

653 

It 

7A 

7A 

C    H 

CORPS   OF    ENGINEERS 

DIX    DAM 

2214 

03 

MERCER 

37    48 

84    43 

870 

7n 

7A 

PHRLIP    0.    THACKER 

DUNDEE    4    ESE 

23  SE 

31 

OHIO 

86    43 

7A 

c 

JESSE    L.    HUFF 

DUNMOP 

236C 

01 

MUHLENBERG 

1 

37    05 

67    00 

7A 

DYER 

2391 

02 

BRECKINRIDGE 

37    43 

86    13 

c 

LENA    BLAIR 

EDMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

37    00 

85    37 

665 

7A 

c 

JOHN    E.     MORAN 

ELIZA8ETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

\ 

37    41 

85    52 

739 

6A 

ELKHORN    CITY 

2528 

04 

PIKE 

1 

37    IB 

82    21 

800 

EDMOND   0.    BENNETT 

ELKTON    2    S 

TODD 

2 

87    10 

520 

S.    RICHARD    ANDERSON 

FALMOUTH    5    WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

38    43 

84    25 

715 

6P 

7A 

FRANK     H.     LAWSON 

FARMERS    1    WNW 

2791 

>3 

BATH 

5 

38    09 

63    33 

662 

6P 

7A 

H 

ARNOLD    WAGES 

FLEMINGSBURG 

2  90  3 

0  3 

FLEMING 

5 

38    25 

83    43 

858 

7J 

FLEMINGSBURG     1     SSW 

2908 

FLEMING 

5 

38    25 

83    45 

920 

6P 

6P 

WILLIAM    M.     FISCHER 

FORO    LOCK    10 

2953 

MADISON 

37    54 

64    16 

CORPS   OF    ENGINEERS 

FORDS    FERRY    DAM    50 

2961 

01 

CRITTENDEN 

37    28 

68    06 

356 

MIC 

C    H 

CORPS   OF    ENGINEERS 

FOUR-MILE    KY    UTIL    PARK 

3006 

BELL 

; 

83    45 

1005 

8A 

KENTUCKY    UTILITIES 

FRANKFORT    LOCK    4 

30?  A 

FRANKLIN 

38    14 

84    52 

504 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FRANKLIN    1    E 

3C3< 

01 

SIMPSON 

; 

36    43 

690 

MRS    KATIE    D.     NEAL 

freebuRn   2    sw 

PIKE 

1 

37    33 

82    10 

730 

U 

MRS    ALTA    S.    GO0SL1N           . 

FflENCHBURG 

3052 

04 

MENIFEE 

5 

37    57 

83    39 

864 

8A 

MISS    ESTHER    WILSON 

GAMALIEL    1     S 

3112 

02 

MONROE 

3 

36    38 

85    48 

759 

7A 

E.     GUY    OECKARD 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

3194 

03 

SCOTT 

38    12 

84    33 

866 

WILLIAM    F.     BRAMBLETT 

GEST    LOCK    3 

3203 

03 

HENRY 

I 

38    25 

84    53 

490 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GLASGOW 

)24] 

02 

BARREN 

3 

37    00 

85    55 

760 

7A 

EMILY    M.    BEAM 

GLASGOW    Wl AY 

3246 

02 

BARREN 

3 

37    00 

85    55 

60S 

RADIO    STATION    WKAY 

GLESDALE    1    E 

3252 

OZ 

HARDIN 

3 

37    36 

710 

8A 

7A 

MRS.     INEZ    E.    HILL 

GOLDEN   POND    8    N 

i 1  g  s 

01 

TRIGG 

2 

36    54 

400 

HA 

GRAYSON    1    SE 

3392 

CARTER 

38    19 

62    56 

900 

6A 

ALBERT    G.    SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

GREEN 

■ 

37    15 

85    30 

6  30 

7A 

HOWARD    PICKETT 

GPEENSBURG    1    E 

3435 

02 

GREEN 

3 

37    15 

85     30 

630 

KENNETH    L.    WILKINSON 

GREENVILLE    2    W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

3 

37    12 

87     12 

519 

SP 

5P 

C.    R.    LOVELL 

GPFENVILLE     13     SW 

3455 

01 

MUHLENBERG 

3 

37    05 

87     21 

745 

c 

MRS.    LILLIAN    WAGNER 

HAPTrORf    6    NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

37    32 

429 

8A 

DAVID    K.     CARSON 

HAZARD 

1  '.-■< 

04 

PERRY 

37    15 

83    12 

669 

H.    A.    BAILEY 

HAZARD    WATER    WORKS 

3714 

PERRY 

37     15 

63    11 

880 
663 
4  30 

LEE    J.    HOGSTON 

HEIDELBERG    LOCK     14 

04 

LEE 

37     33 

7A 

C     H 

HENOEPSON    T    SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

37    4S 

87    38 

*P 

6P 

FRANK     STREET 

HERNDON 

37?8 

01 

CHRISTIAN 

; 

36    44 

512 

C.     W.     KEATTS 

MICKMAN    1    E 

3816 

01 

36    34 

69    10 

375 

5P 

5P 

HAROLD    EVERETT 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

3837 

03 

JESSAMINE 

t 

37     49 

84     43 

544 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

3929 

02 

LARUE 

3 

3V    32 

BS    44 

768 

c 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

H0PKINSV1LLE 

CHRISTIAN 

2 

36     51 

67    30 

7A 

HYDEN 

LESLIE 

37     10 

63    23 

92( 

MA 

MRS.    JEAN    B.    ELAM 

IRVINGTON 

32 

BRECKINRIDGE 

86    17 

IS 

6P 

FLOYD   G.    ROBBINS 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

t 

37    33 

83    23 

790 

JEREMIAH 

LETCHER 

37    10 

82    56 

1150 

SP 

H08ART     ISON 

KEENE    1    SSW 

JESSAMINE 

37    57 

64    38 

941 

7A 

HUGH    W.    BUFF  IN 

LA    GRANGE     2    NNW 

03 

38    26 

85    23 

680 

5P 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist.  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Science  Center,  University  of  Kentucky. 
Lexington,   Kentucky    40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS;  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

LN'TERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  statk 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage,       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D,    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 

USCOMM-WB-Asheville,   N.   C.  - -1/5/66-800 
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ASHEVILLE:  1966 


KENTUCKY  -  DECEMBER  1965 
SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 


December  was  relatively  mild  (temperatures 
3°  to  6°  above  average)  and  extremely  dry  over 
much  of  Kentucky,  all  areas  having  below  average 
precipitation.  Percentage  of  average  precipitation 
ranged  from  about  1  percent  to  about  50  percent, 
depending  on  location.  Precipitation  ranged  from 
as  little  as  0.04  to  about  2.00  inches.  About 
80  percent  of  the  reporting  points  had  less  than 
1  inch,  50  percent  less  than  0.60  inch,  and  15 
percent  less  than  0.30  inch. 

For  about  50  over-the-State  locations  checked, 
47  percent  of  this  number  had  totals  for  the  month 
lower  than  any  amount  previously  recorded,  going 
back  in  time  from  50  to  80  years,  depending  upon 
when  the  stations  were  established;  41  percent 
of  this  number  had  amounts  smaller  than  occur 
on  the  average  once  in  100  years.  Most  of  the 
latter  stations  were  in  the  eastern  half  of  the 
State.     Snowfall    was    below    average    over   the 


greater  part  of  the  State.  Most  of  the  south 
and  west  had  only  traces  of  snowfall.  Measurable 
snowfall  was  limited  chiefly  to  the  north  central, 
northeastern,  and  southeastern  sections. 

An  above  average  number  of  forest  fires  was 
reported.  The  Kentucky  Division  of  Forestry 
reported  a  total  of  69  small  forest  fires,  aided 
by  dry  weather  and  high  winds,  on  the  24th  in 
the  eastern  section  of  the  State.  As  the  dry 
weather  continued  into  the  last  week  of  the 
month,  several  communities,  one  in  southeastern 
Kentucky,  and  one  in  southwestern  Kentucky, 
were  faced  with  failing  municipal  water  supplies. 

General  rain  began  to  overspread  the  State 
late  on  the  31st,  but  too  late  to  keep  December 
1965  from  being  the  driest  on  record  in  many 
areas. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky  40506 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DECEMBER    1965 


Temperature 

Precipitation 

ll 

II 

<2 

< 

■a 

o  c 

|z 

S 

Q 

S 
| 
J 

Q 

a 

0 

1 

a 

No.  ol  Days 

•3 

2 

■3 
§1 

ii 

Qfc. 

>• 

a 

a 

» 

O 

O 

• 

Snow,  Sleet 

No.  of  DayB 

Station 

Max. 

Min. 

1 

■B-a 

2  g 

a 

1 

1 

o 

1 

o 

hi 

I  > 

S  s 

ll 

*    •    * 
WESTERN             01 

SAROwFLL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  S  N 

93.1 

93. a 

55.7 
52.3 
52. A 

31.8 
31.2 

30. 2M 

34.7 

30.5 

42.5 

42.3 
43. OM 
43.3 
41.9 

68 
68 
70 
69 
70 

10 

24. 

10 

10 

11 

15 
13 
12 
18 
13 

1 
1 
19. 
1 
1 

691 
689 
682 
660 
722 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

18 
20 
IS 
14 
17 

0 
0 

0 
0 
0 

.92 

.81 

.43 

.74 

2.01 

•  2.43 

.41 
.62 

l!l3 

25. 

.0 
.0 
.0 
•  0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

2 
1 
2 
4 

0 

1 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  T  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVlLLE 
LOvELACEVILLE 

94. 3M 
53.3 

54.7 

51.6 
54.8 

32. 8M 
33.9 

34.7 
30.7 
32.9 

43.  6M 

43.6 

44.7 

41.2 

43.9 

4.9 
3.9 

2.4 

4.7 

68 
67 
66 
69 
68 

10 

JO. 

22. 

11 

24* 

11 
18 
16 
19 
14 

7 
7 
1 
1 
1 

698 
657 
622 
729 
648 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

l 

0 

17 
18 
14 
19 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

1.10 

.74 

1.17 

1.55 
.81 

-  2.77 

•  2.85 

-  2.45 

•  3,20 

till 

.0 
T 
T 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 

3 
2 

4 

1 
1 

0 

1 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  w 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

54.2 
53.3 

51.9 
53.0 
92.4 

32.5 

34.3 
33.1 
34.1 
34.4 

43.4 
43.8 
42.3 
43.6 
43.4 

2.4 

6.1 

68 
66 
69 
68 
66 

24 

10. 
11 
24 
24. 

16 
17 
18 

19 
19 

1 
1 
2* 

7 
27* 

663 
648 
688 
657 
663 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

20 
13 
15 

10 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

.86 
1.10 
1.36 

.83 
2.15 

•  2.74 
-  2,42 

1. 17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
2 

5 

1 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

54.9 
54.5 

90.8 

so. e 

34.1 
33.9 
27.2 

28.7 

44,3 
44.2 
39.0 
39.8 

5.4 
1.5 

68 

68 
68 
66 

24 

10 
11 
12 

14 
16 
13 
9 

1 
1 

2* 
3* 

627 

637 
798 
773 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

14 
15 
23 

20 

0 

0 
0 
0 

.86 

.97 

.93 

1.28 

•  2.73 
-  2,93 

•  2,87 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

3 
3 
2 
3 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

42.9 

4.1 

1.09 

-  2.72 

T 

•   •   « 
CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

50.8 
52.7 
50.7 
52.0 
52.2 

33.0 

30. 9M 
30.1 
30,8 
32.3 

41.9 
41. 8M 
40.4 
41.4 
42.4 

6.2 
3.3 

65 

68 
68 
66 
66 

30 

31 

31 

31. 

31 

17 
14 
14 
13 
16 

28 
1 
1 
1 

1 

706 
705 
753 
722 
697 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

18 
19 
20 
18 
18 

0 
0 

0 
0 
0 

1.31 
.39 
.91 

.68 
1.07 

•  1.99 

•  3.27 

•to 

.17 
.30 
.30 
.6* 

20 
25 

12 
25 

12 

.5 

T 
•  0 

T 
.0 

1 

0 

0 
0 
0 

20 

4 
2 

4 

2 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  5SE 
GLASGOW  WKAY 

90.3 
93.1 

90.2 
51.7 
51.7 

28.2 
33.2 
29.9 
31.1 
32.4 

39.3 

43.2 

40.1 
41.4 
42.1 

3.8 

66 
67 
66 
67 
67 

12 

11 
24 

24 

11 

12 
16 
13 
12 
15 

1 

1 
1 

1 
1 

791 
670 
768 
724 
703 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 

17 

20 
19 
18 

0 
0 

0 
0 
0 

.55 

.65 
.89 
.59 
.84 

.28 
.24 

.41 

.22 
.49 

13 
12 
12 
12 
12 

T 
T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 

2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

51.2 
52.1 
52.1 
51.8 
50.4 

28.1 
33.1 
34.3 

39.6 
34.1 

39.7 
42.6 
43.2 

43.7 
42.3 

1.7 
4,9 
4.8 

6.0 

67 
67 
66 
68 
68 

12 
24 
24 
24 
24 

16 
17 
17 
23 
20 

2* 

1 

1 
27. 
28. 

776 
687 
670 
651 
697 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

19 
14 
12 

17 

0 
0 

0 
0 
0 

.73 

•  74 

.73 

1.20 

1.14 

•  3.23 

•  2.70 

•  3.29 

-  2.08 

.32 

.41 
.42 
.48 
.97 

13 
12 
12 
31 
31 

T 

.0 

.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
3 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  J  SSW 
SUMMER  SHADE 

53.0 
91.1 
50.7 
92.8 
92.4 

32.9 

30.2 
27,7 
34.3 
31.2 

42.8 
40.7 
39.2 
43.6 
41.8 

67 
65 
67 
67 
65 

11 
31* 

11 
30 
3W 

11 
14 
12 
17 
14 

1 
2* 

2* 

1 
1 

681 
746 
791 
659 
713 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

16 

17 
26 
11 

18 

0 

0 
0 

0 
0 

.74 
1.16 

.72 
1.11 

.81 

,90 
.43 
.42 
.94 
.39 

12 
23 

12 
12 
12 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
2 

2 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WOLF  CREEK  DAM 

91.7 

27.7 

39.7 

69 

31 

13 

1 

777 

0 

0 

21 

0 

.47 

.24 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

41.6 

3.6 

.83 

•  3.02 

T 

•   •   • 

BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

51.6 
51.3 

45.8 
48.  9M 
47.9 

33.9 

32.3 

31.8 
27. 8M 
31.3 

42.8 
41.8 
38.8 

38. 4M 
39.6 

4.0 
5.5 

6T 
67 
62 
65 
69 

31 
24 
31 
31 

31* 

18 
16 
20 
13 
19 

1 
27 
28. 
27 

2* 

683 
712 
803 
820 
777 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

17 
17 

19 

17 

0 

0 
0 
0 
0 

.35 

.90 

1.19 

D   .81 

.38 

-  3.03 

•  2.11 

•  1.56 

•  3.16 

.24 

.16 

.46 
.50 

.1* 

23 

21 
31 
12 
13 

T 

2.5 

2.0 

0 

1 

2 
2 

0 

21 
21 
21 

2 
3 
6 
3 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

OIX  DAM 

FALMOUTH  S  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  * 

91.9 
49.8 
51.5 

48.5 
48.9 

33.2 

27.2 
29.4 
30.6 
29.1 

42.4 
38.9 

40.5 
39.6 
39.0 

3.3 

2.0 

67 
67 
70 
67 
67 

31. 

31 

31 

31 

25 

20 
12 
14 

13 
17 

28. 
28. 

1 

27 
28 

696 
813 

735 
783 
799 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

18 
22 
19 
18 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

.28 
1.03 
.46 
,49 
.49 

•  2.01 

-  2.77 

-  2,62 

.12 
.56 

.17 
.18 
.14 

13 
21 
21 
20 
25* 

.4 
2.0 
1.0 

T 

T 
2 
0 
3 

T 

21 
21 

20 
21 

1 

3 
3 

1 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

47.7 
47.3 

50.3 
51.0 
47.5 

31.3 

29.8 
32.3 
27.4 
31.8 

39.6 
38.6 
41.3 
39.2 
39.7 

3.7 

2.7 

66 
65 
67 
66 
64 

31 

31* 

31 

24 

31 

18 
19 
19 
12 
18 

1 

28. 
28. 

1 

1 

777 
811 
728 
792 
778 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 

19 
19 
23 
18 

0 
0 

0 
0 
0 

.61 
.59 
.27 
.33 
.99 

•  2.84 

•  2.60 

•  3.31 

.19 

.17 
.09 
.21 
.22 

24 
25 

24. 

20 

13 

1.3 
.0 
.3 

2.0 

T 
0 
1 
2 
0 

21 

20 
20 

3 
3 
0 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILL1AMST0WN  3  NW 

47.2 
47.9 

50.1 
46.0 

29.6 
28.7 
32.7 
28.9 

38.4 
38.3 

41.4 
37.3 

2.0 
2.3 

2.0 

65 
67 
68 
62 

25 

29 
31 
31* 

19 
12 

19 

18 

27 

2 

1 

27 

818 
623 
723 
846 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

21 
20 
17 
23 

0 

0 
0 
0 

.63 

.73 
.50 
.97 

•  2,83 

-  2.14 

•  2.44 

.21 

.22 
.28 

.20 

13 
21 
13 
25 

T 
T 

.0 
2.9 

T 
1 
0 
3 

21 
21 

21 

2 
3 

2 

3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

39.8 

2.7 

.99 

-  2.77 

.9 

«   «   • 
EASTERN              0* 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

50.6 
54.2 
48. 3M 
48.8 
51.4 

26.4 
28.8 
25.  IM 
22.9 
26.9 

38.5 
41.5 

36.  7M 

35.7 

39.2 

.2 

69 
69 
62 
68 
66 

31 
31 
13 

31 
12 

19 
12 

12 
10 

9 

28* 

1 

1 
28. 

1 

816 
722 

870 
899 
795 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

24 

20 
24 
26 
22 

0 

0 
0 
0 
0 

.40 
.31 
.33 
.12 
.93 

•  2.43 

.19 
.31 

.30 
.07 
.33 

21 
29 
29 
25 
25 

1.9 

T 
T 

.0 
3.0 

1 

0 
0 
0 
T 

21 

26. 

1 
1 

1 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEWEY  DAM 

SO.  1 

24.6 

37.4 

69 

31 

12 

1 

849 

0 

0 

25 

0 

.16 

.06 

21 

1.0 

1 

21 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCKY 
DECEMBER    1965 


Temperature 


No.  of  Days 


Precipitation 


No.  ot  Day* 


GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
MYDEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 

MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 

MIDDLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 

PIKEviLLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 

WAYLAND  2  SE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

DIVISION 


4T.8 
S3. 2 

49.9 
52.5 

50.0 

53.* 
AS. 2 

49.9 

ss.  * 

51. TM 

53.5 

92.2 

♦  8.7 
49.6 
90.2 


49.7 

9A.9M 


27.8 
28.0 
26.3 
27.2 
28,3 

27. 1 
2*. 7 
26.7 
31.1 

30. 9M 

29.8 
28.9 
29.2 
21.9 
27.9 


26.3 

32. A 


37.8 

*0.6 
38.1 
39.9 
39.2 

40.4 
36.5 
38.3 
62.3 

All  3M 

61.7 

'0.6 

39.0 
35.8 

39.1 


38.1 

43.7M 


39.2 


3.8 
.5 


836 
7*9 
850 
771 
79* 

757 
876 
822 
698 
729 

716 
732 
798 
899 
796 


827 
639 


2.94 


2.48 


3.58 
3.28 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


2.0 
.0 
T 
.4 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

2.9 

1.3 


2.0 
.0 


HIGHEST  TEMPERATURE,    74'  ON  THE  31ST  AT  JACKSON 


LOWEST  TEMPERATURE, 


9°  ON  3+  AT  3  STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    2.15  INCHES  AT  PADUCAH  FAA  AIRPORT 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,    .12  INCH  AT  BLAINE  2  W 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    1.17  INCHES  ON  THE  31ST  AT  PADUCAH  FAA  AIRPORT 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    3.0  INCHES  AT  CUMBERLAND  AND  FLEMINGSBURG 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    3  INCHES  ON  21+  AT  3  STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
DECEMBER  1965 

Station 

3 

o 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10 

11  J 

12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  I  24 

25   26  |  27 

28  |  29    30 

31 

t   •   • 

WESTERN             01 

OARDwELL  A  t 
BEAVER  0«h 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

■  92 
.11 
•  AS 
.19 
.91 

T 
.02 

T 

T 

•  03 

T 

.»1 
.62 
.5' 
.51 
.21 

T         .10 
.OT 

T         .12 

.10 

.03   T 

.35 

•  OA 
•IB 

T 

.10 
•  OA 
.16 

.01 

.02 

DUNDEE  «  ESC 

OUNMOR 

CLKTON  2  9 

FOROS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  t 

.T2 

1.09 
LOT 
.TA 
1.19 

•  01 

T         .07 

T 

T 

T 

T 
T 

.62 
.59 

.67 
.33 

.79 

.10 
.06        .10 
.OA        .OA 
.09        .09 
.12       .01 

T 

T 

.20 
.29 
.21 
■  33 
.21 

GOLDEN  POND  I  N 
GREENVILLE  2  » 
MARTFORO  i  NN 
uENOERSON  ?  SS. 
HlCKNAN  1  E 

2.01 
1.10 
.90 
.TA 
1.1T 

.17 

.07 

T 

T 

T 
.01 

T 
.06 

T 

1.19 
.61 
.71 
.92 

.60 

.10 
•OA   .09 

.01 
.91 

.01 

T 

.20 

T 

T 
.At 

•  it 
.12 
.16 
.09 

T 

T 

MOPKINSVILLE 
LOVELACCVILLC 
MAD1S0NVILLI  1  SE 
HAVFieLO 
MURRAY 

1.99 

.tl 
•  •A 

1.10 
1.56 

.09 

.04 
.02 

T 
.09 

1.11 
.36 
.93 

.31 

.10 

.09  T    .09 
.12 

.09 
.22 

T         .19 

.03   T 

.01 

T 

.10 

.29 

.20 
.20 
.37 
.34 

T 

T 

T 

OLNEY 

OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  OAM  At 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

•  9A 
.•9 

.91 
2.19 

•  •A 

T 

T 

.06 
T 
T 

T 

.06 
•  27 

T 

.59 
.61 

.37 

.23 
.66 

.19 

.07       .09 

.20       .02 

.09   .19 

.13 

T 

T    T 

.92 

.29 

.23 
.IT 
.26 

T 

LIT 

T 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
AUSSELLVILLB 
SEBREE 

.»» 

.9T 
.99 
1.29 
.99 

.09 

.09 

T 

•  OA 

.01 

.60 
.69 
.67 
.69 
.33 

.10 
T         .10 
.OB       .09 

.11 
.1A       .09 

.02 

.27 

.19 
.19 
.29 

.67   T 

T 

UNIONTOWN  DAM  At       // 

.90 

•  Ot 

T 

.35 

.19 

T 

•    •    • 
CENTRAL            02 

ADDISON  DAM  AS        // 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

1.09 
.AT 

1.31 
.39 
.91 

.10 

T 

•  09 

.09 

.36 

.33 

.10 
.30 

.33       T 

.29 

.11       .09 

.07       .05 
.26       T 

T     .06   .06 

T 

.60 

.23 
.22 

.18 

•  IT 

•  29 

BONNIEVILLE  A  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFOROSVILLE 
BROWNSVILLE 

.ta 

1.19 
LOT 
.99 

1.19 

•  03 

•  05 
.02 

T 
.OA 

T 

T 

.29 
.54 

.64 

.45 

.07        .06 
.03       T 

T    .06 
.29 

.22       .06 

.10 

T     T 
.05 
.01 

T 

T 

.29 

.30 
.41 

.20 
.AA 

.03 

BURKE5VILLE  2  W 
CAMPBELLSVILLE 
CANETVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

.61 
.69 
1.19 
.85 
.59 

.03 

.03 
•  03 

T 

T 

.24 
.'3 

.41 
.22 

.92 

.09       .09 
.16        .05 

.06       .06 
.OB   .01   .09 

T     T 

T 

T 
T 

.29 
.22 

.29 

.29 
.17   T 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

•  TT 
.90 

1.03 

•  BA 
.92 

•  05 

T 

.07 
.06 

T 

T 

•  09 

.10 
.12 
.39 

,49 
.41 

.92 

.ST   ,09   .01 

.09 

T          .09 

T 

.05 
.05 

.29 

.25   T 
.29 

.24 
.31 

T 

GREENSBURG 
GRECN5BURG  1  E 
IRVINGTON 
LEITCMFIELO 
LIBERTY 

.73 
.AS 

.TA 
.TS 
.31 

T 
•02 

.03 
.02 

T 

.01 

.04 
.33 
.41 
.42 

.32       .08 
•  11 
.06       T 
.09 
.21       .02 

T          T 

.06   T 

.02 

.26 

.29 

.18   T 
.11 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  MB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOWN 

1.20 
1.1A 
.93 
.TA 
.T9 

T 
.01 

T 
T 

T 

T 

T 

.01 

T 
.01 

.3. 
.35 

.04 
.50 
.39 

.0, 
.01   T    .04 
.69   T     .05 

.09       .08 

T 
.06 

T 

.06 
.02   T 

.16 

.25 

.14 

T 

T 

.20 

.07 

.36 

.68 
•  3T 

T 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSvILLE  1  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

.99 

1.16 
.T2 

1.11 
.99 

T 

T 

.OT 
.02       .02 

T 

.37 

.42 
.42 
.94 

.46 

.12       T 
•26       .05 
.OB       .05 

.10       T 

.10   T 
.02 

.09 
.07 

.30 
.69 

•  17 
.62 
.31 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 

.63 

.91 
.AT 
.95 

.06 

.OA 

T 

T 

•  02 

•  IT 
.39 

.02 

• 

.26  T    .06 
.15 
.26 

.66        .04 

.02 
.01 

T 

.10   T 
•  27 
.21 
.16 

T 

A    •    6 

BLUE  GRASS         09 

BEREA  COLLEGE 
BBREA 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT    R 
CYNTHIANA 

.55 
.55 

.50 
1.19 
.91 

.05 
T 

t    T 

.09 

.01 

T 

T         T 

T 

T 

T 

.19 

.07 
.01 

T 

.17 

T 
.12 

T          .05 
.17        .05 
.15   T     T 
.01   T    .05 
.16       T 

T 
T          T 
T 

T 
.09 

T     .03 
.06 
.16 

.16   T 

.28 

T 
T 

.10 

T 

.26 

.27   T 
.12   T 
.11 
.23   T 

.66 

CVNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  OAM 

FALMOUTH  9  HNW 
FARMERS  1  WNW 

.91 
.39 
.29 

1.03 
,A6 

•  11 

.01 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

•  OT 

.50 
.03 
.02 

T 

T 
.19 
.12       T 

.21   T    T 
.12 

.02 

.06   T 
.02 

D  .20 
.02 
.06 
.36 

.IT 

T 
T 

.16   T 
.06 

•  IT   T 
.12   .05 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SSH 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  HATER  WORKS 

.61 
.A9 
.92 
•  A9 
.59 

.09 

.02 

.09 

T         T 

T 

T 

T 

.03 

.04 

T 
T 

.09   T 

.07   T     .02 

.19   T 

.14   T     T 

.20 

T 

.06   .09 
.09        T 

.32 

.19   .09 
.06 
.11 
.20 

T 

T 
T 

.01   T 
.05 

.09   ,19 
.16   T 
.10 

ceST  LOCK  9 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 
LANCASTER 

.SB 

,AB 

.67 
.96 

•  AA 

T 
.03 

T 

T 

.06 

.04 
.27 

.09   T 
.11   .01 
.IB 
.09 
.26 

.03 
.05 

.11 

.07 
T 
.02 

.09 

T 

.16   T 
.17   T 
.69   T 
.69 

.13 

T 

LEI1NGT0N  wg  AIRPORT     0 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 
MIDWAY 

.61 
.30 
.69 
.99 
•t* 

.06 

.10 
•  OT 

T    .02 

T 

.02 

.06 

.11 

.10 
T 

T     T     .09 

.10 

.09   T    T 

.09 

.21 

T 
T 
.05 

.11   T 

.09 

.21 

.08 
.12 

.15 

.09 
.07 
.16 

.17   .11 
.09 

•  06 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVI9A  LOCK  A 
SHELBYVILLE 

•  2T 
.53 
.35 
.65 
.63 

T 

T 

.09 

.02 

T 

T 
•  OA 

T 
T 
T 

T 
.06 

T 

.01 

.02 

.03 

.01 

T 

.09 

.01 

T 

.09        T 

.06   ,01   .05 

.22 

.16   T 

.29  .01  T 

T    T 
T 
.02   T     .02 
.06   T 
.06 

.06   .03 

.21   .06 

.06 

.09 

.09 

.09 

T 

T     T 
.17   T 
.19   .02 
.20   T 

.01 

T 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

.39 
.69 
.19 
.19 
.97 

.09 
.11 

T 

.09 

T 
T 
T 

.02 

T 

.02 

T 

T 
.05 

.32 

.15 
.11       T 
.27 

T          .15 

.05 
.03 
.01   T 

.06   .02 

.09 
.OT 
.07 

T 

.2T 

.17   T 

,09   T 
.03   T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Continued 

DECEMBER    1965 

3 

Day 

of  Month 

Station 

e2 

1    |    2    |    3 

4        5 

6 

7    |    8        9 

10    |    11    | 

12 

13  | 

14    |    15 

16  |   17  | 

18 

19      20  | 

21 

22  |  23  |  24 

25 

26      27 

28  |  29      30 

31 

WARSAW    MARYLAND    DAM 

.75 

T 

.07 

.02 

.17 

•02      .04 

.03 

.22 

T 

.19 

WAYNESBURG    7    NE 

.90 

T 

.29 

T 

.22 

T 

- 

WlLLIAMSTOwN    3    Nw 

.97 

T 

T 

.07 

.14 

.01      T 

.03 

.10 

.20 

T 

.02 

• 

EASTERN                            04 

ASHLAND 

.40 

T 

.07 

.06 

.02 

.19 

.09 

.09 

SARBOURVILLE 

.31 

T 

T 

T 

T 

.31 

BAXTER 

.33 

T 

T 

T 

.03 

T 

.30 

T 

BLAINE    2    W 

.12 

•  09 

.07 

BUCKHORN 

.29 

T 

T 

7 

.09 

T 

T           T 

T 

T 

T 

.19 

.09      T 

BUROINE   2   NE 

.19 

T 

.19 

CLAY    CITY    I    WNW 

.29 

T 

T 

.09 

.11 

.12 

T 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

.23 

T 

.07 

T 

T 

T 

.04 

T 

.12 

T 

CUMBERLAND 

.93 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.01 

T 

T           T 

T 

.10 

.39 

T 

•  04 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

.39 

.01 

.12 

T 

.04 

.19 

DEWEY   DAM 

.19 

T 

.03 

T 

•Ot 

.02 

.09 

T 

ELKHORN    CITY 

.27 

.27 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

.39 

T 

.01 

.03 

.31 

FREEBURN    2    SW 

.40 

•  04 

.04 

.01 

.01 

T 

T 

.21 

.09 

FRENCHBURO 

.41 

.09 

7 

.19 

T 

.03 

.19 

T 

.02 

.04    '. 

GRAYSON    1    SE 

.34 

T 

T 

.04 

.07 

T 

.11 

T 

.04 

.01 

HAZARD    WATER    WORKS 

.40 

.04 

.09 

.29 

.09 

HEIDELBERG    LOCK    14                R 

.34 

T 

T 

T 

.02 

.02 

.29 

.02 

HYDEN 

.22 

T 

T 

•01 

T 

.20 

T 

JACKSON 

.17 

T 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

•  OT 

.02 

JEREMIAH 

. 

. 

.06 

LLOYD    GREENUP    DAM 

.44 

.01 

T           T 

T          T 

.03 

•  It 

T 

T 

.13 

T          T 

.09 

.06 

LONDON    FAA    AP 

.41 

T 

T 

T 

.14 

.04 

.01 

T          T 

.01 

T 

.04 

.17 

LOUISA    2 

.17 

T 

T 

.03 

•  04 

.10 

T 

MANCHESTER    A    SE 

.19 

T 

.02 

.16 

MARTIN 

.19 

.19 

MC  kee 

.99 

T 

.07 

.04 

T 

.39 

T 

.09 

MIDDLESBORO 

.99 

.02 

.09 

T          T 

T 

.32 

T 

MONTICELLO 

.90 

•  19 

.03 

.32 

MOUNT    VERNON 

.99 

T 

.17 

.04 

.03 

.32 

.03 

ONEIDA 

.33 

.04 

.03 

.26 

PAINTSvlLLE    1    S 

.29 

T 

T 

.02 

.15 

,09 

P1KEVILLE 

.29 

T 

.03 

T 

T 

T 

.01 

.24 

RAVENNA    LOCK    12 

.39 

T 

T 

.03 

.02 

.01 

.20 

.02 

SALYERSVILLE    2    5E 

.23 

.07 

.03 

.13 

SOMERSET    2    N 

.20 

.16 

T           .03 

.01 

STEARNS 

.40 

T 

T 

.12 

.29 

TILFORD 

.33 

.39 

TOMAHAWK    1    WSW 

.39 

.02      T 

T 

.02 

.02 

.02 

T 

.15 

T 

.07 

.09 

vANCEBURG 

.93 

.07 

.03 

.03 

.04 

.11 

.02 

.04 

.11 

.02 

T 

.11 

WAYLAND    2    SC 

WEST   LIBERTY 

.40 

T 

T 

T 

T 

.09 

T 

.17 

.14 

.02 

WILLIAMSBURG    1    E 

.29 

.04 

.03 

.17 

.02 

WILLOW    LOCK    19 

.29 

T 

.02 

T           T 

T 

.09 

•  19 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

« 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27      28 

29 

30 

31 

§ 

SOMERSET   2    N 

1    INCH 

MAX 
MIN 

44 
40 

44 
40 

45 
39 

45 
42 

46 
41 

46 
42 

46 
40 

44 

38 

45 
39 

45 
40 

49 
44 

50 
47 

47 
43 

49 
47 

48 
46 

48 
47 

47 
46 

47 
42 

44 
41 

43 
40 

43 
39 

46 
40 

49 

40 

49 
40 

49 
41 

49 
41 

45 
39 

44 
37 

45 
39 

45 
42 

52 
47 

46.4 
41.6 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

46 
46 

49 
46 

49 
45 

48 
46 

49 
46 

47 
43 

47 

46 

48 
44 

47 
45 

47 
45 

50 
47 

52 
50 

49 
45 

51 
49 

50 

49 

50 
50 

50 
49 

51 
47 

47 
46 

46 
41 

46 
44 

48 
44 

50 
45 

50 
46 

51 

47 

51 

47 

49 
40 

46 
43 

46 
44 

50 
46 

54 
50 

48.9 
45.8 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT. 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


GRASS  COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

I 

*■»  a 

+j 

s 

Station 

9    -H 

+»  +-> 

3    0 
CA   t- 

«  T3 
4J   O 

i-t   ft) 
3   Q. 
W  W 
* 

8 
3 

> 
< 

1! 

1       1 
o        B 

a    1 

'i 

u 

EASTERN    STANDARD    TIME 

1     AM          7    AM          1     PM          7    PM 

I 

8 

jf 

3 

l 

trt 

i 

S 

M    3 

3 

o 
H 

8   S  £ 
«  o  3 
o,  a.  a 

fiJ 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

23 

6*8 

10.4 

28++ 

22 

25 

70               71 

63 

65 

7 

3 

6 

0 

0 

0 

16 

- 

7.5 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

19 

6.9 

10.6 

29++ 

21 

25 

75               77 

64 

69 

6 

5 

3 

0 

0 

0 

14 

- 

7.5 

LOU1SVILIF    w»    AIRPORT 

23 

5.2 

9.9 

35 

SW 

24 

63               67 

55 

58 

7 

4 

2 

1 

0 

0 

14 

48 

7.3 
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KENTUCKY 
DECEMBER  1965 

Station 

Day 

ot  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ft     ft     ft 

WESTERN             01 

BARDWELL  <■  E 

MAX 
MM 

44 
15 

33 

28 

57 
39 

51 

27 

66 
27 

49 
33 

45 

16 

56 

22 

60 
24 

68 
19 

62 
53 

64 
53 

53 
43 

46 
32 

44 
32 

42 

34 

44 
36 

40 
23 

45 

20 

48 
25 

51 

20 

63 
26 

60 
39 

65 

52 

93 
33 

42 
25 

45 
18 

47 
21 

57 
23 

63 
49 

65 
59 

53.1 

31.8 

BEAVER  0AM 

MAX 

MIN 

4  4 

13 

51 
23 

57 
35 

33 

30 

62 
28 

38 

32 

44 
17 

55 

22 

64 
28 

68 

30 

65 
52 

65 

49 

62 
42 

46 
32 

44 
33 

44 
31 

40 
13 

38 

20 

42 

19 

45 
24 

46 

10 

63 

10 

60 
43 

68 
53 

63 
14 

40 

21 

44 
17 

48 
18 

60 
25 

64 

47 

65 
55 

53,8 

31.2 

BENTON  2 

MAX 

Mm 

47 
12 

93 

23 

62 
36 

33 

27 

69 

57 
32 

45 

14 

56 

19 

62 
25 

70 
33 

67 
52 

66 

45 

56 

42 

49 
32 

45 
39 

42 
33 

48 
35 

41 
23 

45 

12 

49 
21 

54 
19 

66 
21 

63 

19 

67 
53 

99 
32 

48 
24 

49 
16 

50 
16 

61 
19 

62 
54 

67 
57 

35.7 

30.2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

43 

is 

52 
33 

58 
40 

49 
34 

45 
45 

48 
28 

44 
21 

55 
33 

61 
37 

69 

49 

64 
53 

63 

46 

47 
38 

45 
35 

42 
35 

42 
32 

44 
32 

37 
27 

43 
23 

45 
32 

50 
28 

62 
35 

62 

49 

68 
44 

43 
32 

39 
23 

43 

21 

47 

21 

58 

28 

66 
50 

66 
51 

32.3 

34.7 

SOLDEN  POND  8  N 

MAX 

MIN 

33 

IS 

45 

17 

52 

34 

60 
34 

57 
33 

67 
36 

41 
19 

46 
20 

56 
30 

61 
32 

70 
53 

66 
52 

64 
42 

48 
33 

44 
34 

44 
33 

43 
34 

47 
24 

38 
19 

44 
21 

50 
27 

52 
27 

65 

10 

67 
36 

63 
38 

38 
24 

41 
21 

47 
22 

50 
23 

60 
27 

65 
55 

52.4 
30.5 

GREENVILLE  2  w 

MAX 
MIN 

43 

15 

50 
30 

58 
37 

65 
31 

56 
35 

45 
11 

56 
27 

62 
31 

68 
45 

66 
46 

65 
52 

62 
42 

46 
32 

42 
36 

43 
33 

43 
35 

39 

24 

44 
20 

46 
24 

49 
28 

63 
28 

62 
42 

66 
34 

63 
34 

41 
22 

48 
19 

50 
20 

59 
23 

64 
49 

65 
59 

54.3 
32.8 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

Mm 

44 
19 

52 

31 

60 
43 

53 

32 

64 
39 

32 
32 

44 
18 

55 

29 

62 
35 

67 
45 

62 
52 

64 
50 

33 

42 

44 
32 

42 
37 

41 
31 

43 
33 

IS 
29 

44 

21 

45 
29 

48 
25 

63 
11 

60 
46 

67 
31 

63 
12 

40 
20 

45 
19 

47 
20 

39 
29 

67 
45 

65 

57 

53.3 

33.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

47 
16 

54 
30 

59 
42 

55 

37 

65 
39 

61 
36 

47 
20 

59 
25 

62 
29 

66 

50 

62 
45 

65 
53 

33 

44 

46 
36 

44 
39 

44 
34 

46 
16 

42 
28 

45 

23 

49 
26 

54 
26 

66 

27 

63 
44 

56 
92 

33 
13 

44 
29 

44 
21 

58 
26 

60 
26 

63 
49 

65 
58 

54.7 
34.7 

HOPKINSVlLLE 

MAX 

Mm 

30 
15 

45 
16 

54 

31 

58 

31 

30 
31 

63 
35 

40 
21 

45 
21 

57 
27 

64 
33 

69 

44 

66 
92 

65 

40 

48 
35 

44 
35 

44 
34 

43 
34 

44 
27 

39 
25 

40 
25 

49 
29 

48 
28 

66 
29 

63 
45 

67 
36 

18 

29 

41 
22 

47 
22 

48 
24 

60 
29 

62 
51 

51.6 
30.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

46 
14 

54 
29 

58 
41 

54 
31 

66 
35 

60 
32 

47 
16 

58 
24 

61 
27 

68 
39 

63 
52 

65 
93 

33 

44 

47 
39 

41 
38 

42 
33 

46 
36 

41 
22 

46 

20 

49 
25 

51 

20 

65 
27 

62 
42 

68 
52 

57 
33 

44 
21 

46 
18 

50 
21 

60 
24 

65 
50 

65 
59 

54.8 
32.9 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

44 
U 

51 
29 

58 

36 

52 

31 

65 
32 

56 
33 

45 
17 

56 
25 

61 
31 

67 
41 

66 
51 

64 

50 

59 

43 

46 
32 

44 
35 

43 
32 

45 
32 

40 
29 

44 
20 

47 
24 

50 
29 

63 
30 

61 
43 

68 
92 

63 
31 

41 
21 

46 

ie 

49 
20 

59 

25 

63 
46 

65 
59 

54.2 
32.5 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

43 
17 

S3 

32 

38 

41 

34 
33 

66 
36 

54 
33 

45 
18 

56 
29 

60 
35 

66 
46 

64 
35 

61 
92 

55 

42 

45 
35 

42 
38 

43 
33 

45 
35 

37 
30 

44 
21 

46 
26 

50 
24 

64 
33 

59 

46 

63 
90 

31 
32 

49 
24 

49 

20 

50 
22 

59 
26 

61 
49 

64 

49 

33.3 

36.3 

MURRAY 

MAX 

Mm 

31 

ie 

45 
IS 

53 

37 

59 
35 

51 
38 

64 
35 

40 
20 

45 
20 

57 
32 

63 
42 

69 

50 

65 

52 

65 

40 

49 
36 

45 

41 

43 
34 

42 
35 

47 
30 

39 
23 

44 

28 

49 
26 

51 
30 

65 
13 

62 
52 

65 
15 

36 
26 

42 
23 

48 
23 

50 
28 

60 
32 

64 
59 

51.9 
33.1 

OUENSBORO  2  W 

MAX 

Mm 

43 
20 

51 
29 

54 
40 

50 
33 

62 
33 

55 

34 

42 
19 

55 

27 

61 
33 

65 
37 

61 
52 

64 
50 

57 
43 

44 
34 

43 
36 

44 
33 

42 
34 

38 
25 

44 
22 

43 
33 

46 
38 

61 
33 

60 
63 

68 
50 

63 

34 

45 
23 

45 
21 

50 
21 

58 

27 

65 
44 

65 
56 

33.0 

34.1 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

45 
19 

52 

34 

57 
38 

51 
32 

66 
45 

45 
26 

45 
20 

57 
29 

60 
34 

63 

31 

62 

54 

64 
46 

48 
38 

44 
33 

41 
35 

42 
34 

46 
33 

38 
26 

44 
22 

47 
32 

52 

25 

64 
33 

60 
52 

66 

43 

43 
33 

42 
24 

45 
19 

48 
21 

59 
27 

63 
52 

65 

54 

32.4 

34.4 

PAOUCAH 

MAX 

Mm 

45 
14 

54 
27 

58 

45 

52 
33 

67 
40 

61 
35 

46 
20 

58 
25 

61 
29 

67 
33 

64 
54 

65 
53 

57 
44 

47 
33 

43 

38 

41 
33 

47 
36 

42 
26 

45 
19 

48 
27 

53 

23 

66 
28 

64 
49 

68 
55 

58 
33 

42 
25 

45 
19 

49 
23 

59 
26 

65 

50 

66 

60 

54.9 
34.1 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

44 

16 

51 

30 

58 
42 

50 
30 

65 
36 

64 
34 

45 
18 

56 
28 

62 
36 

68 
46 

66 
54 

64 
30 

64 
42 

46 
32 

43 
38 

43 
33 

44 
35 

40 
25 

44 
21 

48 
21 

50 
24 

64 
27 

62 
45 

67 
52 

61 
33 

43 
23 

46 
20 

47 
20 

58 
31 

62 
91 

65 
58 

54,5 

33.9 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

36 

13 

45 
13 

51 
26 

52 

33 

50 
28 

64 
33 

42 
16 

45 

16 

51 
27 

63 
26 

68 
25 

65 
50 

66 
42 

47 
33 

44 
32 

44 
32 

41 
32 

40 
21 

38 

20 

43 
18 

45 
30 

48 
26 

63 
27 

61 
49 

66 
33 

38 
22 

41 
17 

46 
17 

50 
17 

99 
22 

64 
50 

50.8 
27.2 

RUSSELLVILLE 
ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

31 

15 

35 

9 

44 
9 

51 
22 

55 

31 

50 
30 

64 
54 

40 
19 

55 

19 

60 
37 

65 
39 

66 
48 

65 
40 

45 
33 

30 
33 

46 
33 

47 
35 

49 
30 

51 
27 

45 
21 

47 
30 

45 
30 

47 
28 

40 
27 

65 
32 

39 
22 

41 
24 

50 
33 

59 
32 

60 
39 

62 
32 

50.8 
28.7 

CENTRAL             02 

m 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

42 

le 

48 
27 

55 

40 

51 
32 

59 

30 

44 
31 

42 
21 

51 
26 

57 
28 

60 
38 

61 
52 

62 
49 

62 
42 

49 
37 

41 
35 

41 
32 

37 
32 

36 
22 

41 
20 

39 

27 

41 
33 

61 

30 

57 
42 

63 
50 

63 
33 

39 
29 

43 
19 

46 
17 

56 

27 

65 

46 

64 
57 

50,8 
33.0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

44 
14 

50 
24 

53 

40 

48 

30 

62 
29 

58 
31 

45 
18 

52 
25 

61 
26 

60 
33 

63 

47 

63 

50 

62 
43 

45 
36 

42 
31 

42 

34 

41 
33 

40 
18 

43 
17 

42 
23 

44 

61 
28 

58 
16 

67 
50 

62 
32 

39 
22 

46 
15 

48 
17 

58 

21 

66 

47 

68 

57 

92,7 

30.9 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

34 

14 

45 
15 

53 
25 

53 
28 

47 
28 

62 
35 

42 

17 

42 
17 

54 
30 

61 
32 

62 
39 

67 
48 

64 

40 

47 
39 

43 
38 

44 
39 

42 
39 

43 
24 

38 
22 

42 
22 

46 
29 

45 
30 

62 
32 

63 
39 

65 
37 

38 

27 

42 

27 

47 
17 

51 
19 

61 
32 

68 
54 

30.7 
30.1 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

40 
13 

46 
20 

53 

27 

50 
33 

51 
31 

50 
30 

47 
26 

52 

27 

61 
32 

64 
30 

65 

46 

63 

44 

57 
40 

47 
40 

42 
39 

43 

34 

40 
34 

39 

18 

40 
16 

42 

IS 

45 
24 

60 
25 

64 
35 

66 

47 

39 
33 

41 
24 

46 

20 

51 

la 

56 

27 

69 
46 

66 
58 

52.0 
30.8 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

44 
16 

30 
24 

54 
40 

48 
31 

65 
35 

48 
28 

44 
23 

55 
25 

61 
26 

62 
32 

64 
31 

64 
46 

47 
40 

45 
36 

44 
39 

43 
37 

42 
28 

39 
24 

42 
24 

47 
24 

46 
30 

61 
27 

59 
39 

65 
50 

50 
34 

40 
25 

48 
20 

50 
24 

59 
25 

69 
46 

66 

97 

32,2 
32.5 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

39 
12 

44 
19 

48 
30 

50 
21 

56 

23 

62 
26 

40 
16 

45 
18 

53 

22 

62 
25 

60 
42 

66 
31 

62 
42 

46 
38 

45 
30 

43 

38 

42 
35 

42 

18 

39 
16 

43 
20 

43 
30 

43 
25 

60 
28 

60 
46 

65 
33 

35 

27 

43 
16 

47 
15 

51 
20 

99 

37 

69 
99 

50.3 
28.2 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

49 
16 

48 
27 

49 
37 

48 

30 

63 
33 

58 
32 

44 
20 

52 
28 

62 
29 

61 
32 

67 
48 

63 
31 

60 
41 

45 
38 

48 
36 

43 

38 

42 
38 

41 

24 

44 
21 

42 
24 

44 
32 

60 
30 

60 
41 

64 
48 

60 
34 

43 
27 

45 
21 

52 

2: 

59 
28 

65 
48 

66 
56 

33.1 
33.2 

CECILIA 

MAX 

Mm 

39 

13 

47 
23 

52 
36 

47 
40 

58 
27 

50 

24 

40 
20 

50 
24 

57 
26 

60 
30 

61 
46 

61 
50 

58 

40 

44 
34 

41 
30 

40 
33 

38 
20 

50 
24 

42 

20 

38 
18 

40 
31 

58 
28 

56 
37 

66 
46 

59 
23 

37 
22 

43 
17 

45 

17 

52 
22 

62 
45 

65 
56 

50.2 
29.9 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

40 
12 

47 
22 

52 
38 

51 
31 

58 

25 

55 

30 

40 
16 

50 
28 

57 
29 

37 
40 

60 
31 

63 
52 

58 
41 

46 
34 

45 
31 

43 

34 

40 
30 

39 

20 

43 

17 

44 
22 

42 
29 

60 
28 

60 
38 

67 
52 

66 
34 

39 
21 

47 
15 

4? 
16 

57 
22 

66 

48 

65 
58 

51.7 
31.1 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

43 
15 

49 
25 

51 
37 

43 
29 

61 
28 

43 
31 

42 

19 

53 
22 

60 
27 

60 
32 

67 
48 

63 

51 

59 

40 

44 
37 

43 
37 

42 
18 

41 
38 

38 
24 

43 
23 

43 
22 

44 
31 

61 
29 

60 
41 

63 
50 

61 
33 

40 
26 

46 
20 

51 

24 

59 
25 

65 
47 

64 
56 

31.7 
32.4 

GREENSBURG 

MAX 

Mm 

37 
16 

46 
16 

50 
22 

51 
26 

47 
26 

64 
32 

41 
19 

45 
18 

54 
21 

63 
24 

63 
32 

67 
48 

64 
43 

47 

40 

45 
37 

44 
39 

43 
39 

45 
22 

39 
21 

44 
21 

45 
25 

45 
26 

60 
26 

60 
33 

66 
39 

40 
29 

45 
19 

48 
19 

52 

20 

60 
23 

66 
51 

51.2 
28.1 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

42 

17 

51 
29 

56 

40 

33 

31 

59 
32 

53 

31 

44 

27 

52 

29 

60 
31 

62 
31 

62 
52 

63 

51 

61 
43 

46 
34 

43 
37 

43 
32 

39 
33 

37 
22 

42 

19 

42 
28 

43 

30 

60 
32 

59 
45 

67 
52 

64 
33 

39 
20 

41 

20 

46 
18 

57 
26 

65 
47 

64 
54 

52.1 
33.1 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

43 

17 

48 
28 

34 
38 

48 
32 

61 
34 

51 

31 

44 
23 

54 
28 

61 
34 

64 
39 

63 
52 

63 
52 

59 
43 

44 
35 

42 
36 

42 
34 

40 
34 

37 
25 

41 

22 

43 
27 

45 
31 

60 
33 

58 

44 

66 
52 

63 
34 

38 
21 

46 
25 

48 
23 

58 
30 

65 
49 

65 

57 

32.1 
34.3 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

44 
25 

51 

30 

56 
44 

46 
35 

61 
35 

49 
33 

44 
30 

54 
33 

59 
34 

60 
45 

64 
41 

63 
47 

59 
40 

47 
38 

44 
39 

40 
34 

38 

30 

38 
28 

40 
28 

42 
26 

43 
16 

63 
36 

61 
46 

68 
92 

34 

30 

39 
23 

46 
23 

46 
27 

57 
30 

65 
52 

66 
56 

51.8 
35.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

42 
20 

49 
27 

56 
44 

45 
30 

59 
32 

45 
34 

42 

28 

51 
32 

57 
31 

57 
35 

61 

54 

61 
52 

32 

42 

47 
39 

43 

39 

40 
35 

38 
25 

37 
25 

41 
21 

42 

27 

41 
34 

61 

so 

60 

41 

68 

92 

33 

31 

38 
22 

44 
21 

45 
20 

57 
26 

65 

51 

66 
57 

50.4 
34.1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

42 
11 

48 
26 

53 

38 

SO 
30 

63 
29 

58 
34 

43 
15 

52 
25 

61 
29 

63 
42 

67 
52 

64 
49 

61 
41 

45 

34 

42 
33 

42 
17 

41 
37 

38 

22 

42 
19 

45 
21 

44 
31 

61 

28 

61 
43 

66 
91 

63 
31 

44 
23 

47 
21 

50 

21 

58 
27 

64 
48 

66 
56 

33.0 
32.5 

9  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
DECEMBER  1965 

Station 

Day  oi  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

3T 

u 

43 

14 

49 
25 

55 

32 

48 
27 

64 

27 

40 
17 

44 
16 

55 
25 

62 
33 

63 
43 

65 
43 

65 

43 

47 
34 

45 
35 

43 
36 

42 
33 

44 
20 

39 

20 

43 
20 

44 
10 

46 
29 

61 
93 

60 
44 

65 
35 

50 
25 

41 
22 

47 
20 

52 

33 

39 

30 

63 
55 

31.1 
30.2 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

MIN 

3T 
12 

45 
12 

50 
30 

37 
29 

47 

30 

61 

30 

42 
18 

48 
18 

55 
28 

63 

30 

67 
40 

62 

49 

64 
41 

46 
32 

45 

32 

44 

30 

42 

30 

38 
20 

39 
17 

44 

17 

42 

10 

48 
28 

63 
32 

60 
45 

66 
32 

36 
18 

41 

16 

47 
15 

30 
IS 

59 
32 

65 
31 

30.7 
27,7 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 
MIN 

44 

17 

50 
28 

51 
40 

47 
31 

63 
32 

56 
34 

43 

20 

34 
26 

59 
33 

61 
41 

65 

91 

6* 
42 

52 

38 

45 
37 

44 
39 

43 
38 

44 

38 

41 
27 

41 
24 

45 
25 

45 
33 

61 
S3 

61 
43 

65 
52 

62 
33 

41 
21 

48 
25 

50 
26 

59 

32 

67 
46 

63 
56 

32.6 

14.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 

Mm 

43 

u 

51 
22 

49 
35 

45 
25 

63 
27 

53 
31 

44 
16 

52 

22 

60 
29 

58 

30 

65 
49 

62 
51 

59 
37 

45 
38 

45 
36 

42 
38 

42 
37 

38 

24 

42 
20 

44 
20 

47 
28 

60 
27 

60 
36 

63 
51 

62 
33 

42 
26 

48 
22 

50 
23 

60 
26 

65 
44 

65 
54 

32.4 

31.2 

WOLF  CREEK  DAM 

#    •    « 

MAX 

Mm 

36 

13 

45 

18 

51 

24 

50 
24 

49 
24 

64 

22 

45 
16 

43 
15 

55 

21 

62 
24 

62 
36 

67 
45 

62 
41 

32 

42 

48 

36 

47 
41 

46 
41 

44 
23 

40 
22 

43 

IS 

45 
27 

46 
23 

61 
28 

42 
35 

69 

37 

38 

26 

42 
15 

49 
17 

33 

It 

41 
27 

69 
58 

31.7 

27.7 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

42 

18 

46 
29 

49 
36 

48 
31 

39 
31 

58 

30 

43 
29 

31 
29 

58 

32 

57 

40 

69 
91 

61 
51 

59 
42 

46 

38 

44 
33 

45 
37 

44 
36 

41 
26 

40 
21 

39 
24 

39 
11 

37 

28 

37 
43 

64 
50 

60 
33 

41 
27 

46 
23 

49 
21 

38 

29 

65 
48 

67 
57 

31.6 
33.9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

42 

is 

48 
29 

55 

43 

36 
33 

60 
25 

55 
32 

42 
21 

33 

29 

58 
25 

56 
32 

62 

50 

62 

30 

61 
43 

46 
38 

45 
37 

43 
34 

39 
34 

37 
25 

40 
19 

37 
25 

37 
32 

58 

29 

58 

39 

67 
47 

63 
34 

37 
21 

43 

16 

43 
19 

54 

24 

63 

40 

66 

97 

31.3 
32,3 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

37 

20 

45 
30 

50 
39 

41 
30 

55 

30 

39 

34 

42 
22 

33 

27 

53 

25 

48 
39 

59 

48 

57 

50 

51 
38 

42 
33 

41 

35 

37 
SI 

34 
27 

34 
25 

35 

20 

31 
27 

34 
28 

52 

SO 

50 
40 

60 
47 

33 

27 

34 

20 

43 

20 

37 

20 

49 
28 

61 
41 

62 
31 

45.8 

31.8 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

42 

14 

42 
25 

52 

26 

52 
26 

40 
21 

60 
20 

42 

20 

39 
28 

60 
39 

62 

40 

53 

38 

43 
33 

40 
30 

40 

30 

42 
31 

44 
30 

41 
29 

39 
26 

57 
26 

52 

38 

64 
31 

37 
23 

37 
13 

44 
15 

5S 

16 

56 
33 

65 

47 

46.9 
27.6 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

34 
19 

43 
19 

47 

30 

47 
33 

48 
29 

59 
33 

39 

26 

42 

23 

52 
32 

60 
33 

42 

65 

48 

59 
43 

44 

39 

44 
34 

42 
37 

41 
37 

40 
26 

39 

22 

40 
23 

40 
28 

39 
28 

58 

33 

34 
43 

63 
35 

35 

27 

31 

21 

45 

20 

47 
20 

37 

32 

69 
52 

47.9 
31.3 

DIX  DAM 

MAX 

Mm 

43 

20 

47 
27 

4B 

37 

30 
31 

60 
29 

58 
32 

41 
25 

31 
26 

59 
29 

38 
31 

67 
49 

64 
52 

58 

43 

46 
38 

43 
34 

42 

37 

40 
36 

39 
27 

40 
23 

39 
27 

39 
31 

60 
30 

60 
38 

62 
47 

62 
33 

39 

27 

45 
21 

46 
20 

S7 

28 

66 
45 

67 
S3 

31.3 
33.2 

FALMOUTH  3  WNW 

MAX 

Mm 

42 
12 

48 
20 

53 
38 

46 
36 

59 
21 

50 
23 

43 

15 

52 

20 

59 

20 

52 
25 

64 
43 

60 
50 

59 
43 

46 
38 

43 

30 

42 

33 

39 

29 

19 
21 

41 
IS 

34 

17 

36 

30 

57 
25 

52 

27 

64 
37 

59 
30 

37 
19 

43 
14 

43 
12 

55 

18 

64 
31 

67 
54 

49.8 
27.2 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

43 

14 

50 

19 

52 

34 

48 
34 

58 

21 

53 
33 

43 

20 

51 
17 

61 
24 

53 

23 

63 

39 

61 
42 

60 
44 

46 
38 

43 

30 

44 
38 

43 

3T 

40 
26 

40 
21 

35 

21 

16 
11 

58 
28 

56 

29 

65 
42 

61 
38 

43 

29 

45 

16 

48 
16 

57 

20 

47 
SI 

70 
55 

31.3 

29.4 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

MAX 

Mm 

40 

u 

47 
20 

49 
31 

44 
33 

57 
30 

49 
31 

39 
24 

48 
29 

56 
26 

51 
33 

62 
47 

58 
30 

36 
42 

44 
37 

42 
54 

41 
33 

39 
34 

37 

25 

38 
18 

34 
23 

34 
29 

55 
28 

33 
37 

63 
38 

60 
30 

38 
24 

41 
15 

43 
19 

54 

20 

63 
40 

67 
54 

46.3 

30.6 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

Mm 

3a 

18 

43 
18 

49 
27 

34 
33 

45 
27 

61 
30 

41 
24 

43 
24 

53 

24 

99 
29 

61 
32 

64 
33 

62 

45 

46 
39 

46 
36 

43 

36 

40 
36 

38 
22 

40 
22 

44 

20 

15 
25 

40 
28 

60 
29 

54 
34 

67 
39 

39 

27 

38 

18 

45 

17 

46 
20 

$7 
23 

66 
52 

46.9 
29.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

40 

le 

46 
27 

49 
38 

43 
28 

58 

29 

38 
31 

40 
24 

49 
26 

57 
30 

97 
34 

62 

48 

59 
50 

50 
41 

42 
34 

40 
32 

39 
32 

36 
24 

36 
24 

38 

21 

33 

25 

36 

28 

57 

so 

SI 

40 

62 

47 

33 

28 

37 
26 

43 

20 

44 
19 

55 

28 

63 
43 

66 
52 

47.7 
SI. 5 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

3S 

19 

40 

20 

49 
24 

31 
38 

43 
29 

56 
35 

39 
28 

40 

22 

50 
23 

58 
26 

55 

33 

64 

43 

60 
45 

47 
40 

45 
36 

42 
38 

42 
35 

37 
28 

40 
21 

40 
20 

16 
26 

57 
28 

35 

30 

55 

17 

65 
43 

45 
28 

17 

19 

42 
19 

42 

22 

54 
25 

69 
42 

47.3 

29.6 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

41 
20 

47 
27 

50 
39 

48 
31 

58 
28 

55 
31 

41 
23 

SI 
26 

58 
28 

56 
31 

62 
49 

60 
48 

38 
43 

46 
38 

43 
33 

42 

37 

42 
36 

38 
26 

40 
22 

33 

23 

17 

11 

56 
30 

55 

39 

64 
47 

61 
31 

39 

26 

45 
19 

44 
19 

55 

26 

69 

41 

67 
94 

SO. 3 

32.3 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

41 
12 

48 
22 

54 
35 

52 
25 

39 

20 

55 
23 

43 
16 

91 
20 

59 
21 

37 
25 

61 
46 

61 
49 

59 
41 

46 
36 

43 
31 

42 
32 

38 

29 

38 

17 

41 

14 

S7 

19 

40 
30 

39 

24 

57 
31 

66 

45 

62 

30 

40 
20 

42 

14 

47 
14 

55 

20 

63 

36 

63 
32 

31.0 
27,4 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

35 

18 

43 
27 

46 
30 

49 
29 

44 
29 

59 
32 

40 
27 

40 
29 

52 

29 

59 

34 

55 

40 

63 
48 

58 
43 

45 

39 

44 
34 

42 
38 

42 

37 

40 
24 

39 
20 

40 
24 

15 

30 

37 
29 

57 
35 

55 

41 

63 
33 

36 
27 

39 

20 

46 
23 

46 
28 

39 

40 

64 
50 

47.5 
31.8 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

33 

18 

41 
18 

47 

2e 

53 

31 

43 
29 

59 
31 

40 
22 

40 
21 

52 

29 

35 

32 

38 

40 

61 
31 

61 
42 

45 

37 

45 

35 

42 
34 

40 
34 

16 
24 

36 
22 

40 
20 

36 

28 

39 
31 

53 

31 

33 

41 

63 
36 

36 
22 

18 

15 

44 
19 

43 

20 

ss 

29 

64 
49 

47.2 
29.6 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

34 

18 

42 
12 

49 
29 

35 

36 

43 
27 

60 
36 

39 
23 

43 

19 

53 

23 

38 

24 

56 

41 

62 
49 

62 

44 

46 
38 

46 
36 

44 
34 

39 

32 

37 
25 

38 
20 

40 

19 

35 

28 

36 
28 

58 

26 

56 
39 

67 
41 

42 
25 

le 

17 

42 
16 

44 
18 

55 
23 

65 
45 

47.9 
28.7 

WAYNES8URG  7  NE 

MAX 

Mm 

40 
15 

45 
23 

47 
37 

44 
2B 

38 
29 

53 

30 

42 

26 

50 
27 

58 
29 

36 
36 

62 
45 

59 

49 

56 
41 

44 

38 

45 
36 

42 
37 

42 
36 

40 
24 

35 

22 

38 

22 

19 
10 

38 
28 

56 
39 

61 
49 

37 

40 

41 
24 

45 
22 

46 
24 

56 

31 

63 
49 

68 
33 

50.1 
32.7 

WILL1AMST0WN  3  Nw 

*    #    » 

MAX 

Mm 

35 

19 

41 
19 

47 
29 

31 
31 

42 
29 

57 
32 

39 

21 

42 
21 

50 
22 

39 

32 

34 

33 

62 

50 

59 
40 

45 
35 

44 
35 

41 
32 

38 

SI 

35 

25 

38 
21 

40 
21 

13 

25 

35 

27 

36 
29 

52 
43 

62 
33 

35 

21 

16 
18 

41 
20 

41 
22 

34 

30 

62 

48 

46.0 
28.9 

EASTERN            6* 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

34 
15 

43 
16 

50 
21 

32 
38 

48 
24 

58 
26 

43 
24 

47 
21 

52 
21 

99 

21 

34 

26 

66 
36 

68 
40 

50 
42 

46 
30 

47 
36 

35 
35 

41 
10 

42 
26 

42 
19 

42 
19 

39 
29 

36 
26 

56 

10 

66 

40 

57 

29 

18 
15 

49 
IS 

43 

17 

56 

20 

69 
11 

SO. 6 
26.4 

8ARB0URVILLE 

MAX 

Mm 

46 
12 

50 

17 

52 

30 

51 
31 

50 
30 

45 

20 

44 
25 

53 

15 

63 

20 

62 
20 

»7 
32 

62 
33 

60 
46 

96 

41 

52 
38 

30 
40 

45 

40 

46 
38 

44 
SO 

41 
17 

44 
1! 

39 

24 

60 
23 

66 
43 

64 
34 

50 
19 

51 
15 

52 

16 

59 
19 

67 
30 

69 
54 

34.2 
28.8 

BAXTER 

MAX 

Mm 

34 
12 

43 
13 

47 
16 

47 
28 

44 
21 

60 
21 

39 

26 

44 
16 

53 

16 

39 

21 

46 
22 

48 
29 

62 
46 

99 
42 

48 
36 

48 
39 

51 
42 

45 
27 

41 
26 

35 

17 

39 
20 

37 
25 

55 
25 

59 
26 

60 
44 

48 
28 

41 
16 

48 

16 

52 

16 

36 
20 

48.3 

25.1 

BLAINE  2  W 

MAX 

Mm 

35 

13 

42 
12 

50 
16 

32 
32 

44 
18 

60 
22 

40 
25 

42 
13 

50 
15 

59 
18 

55 

18 

66 
33 

58 
35 

91 
40 

45 
28 

45 

SO 

45 
35 

40 
26 

42 
20 

40 
15 

37 
20 

37 
26 

92 

23 

58 

25 

44 
38 

45 

28 

40 
10 

47 
10 

43 

12 

60 
19 

68 
28 

46.6 
22.5 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

45 
9 

48 
13 

49 
30 

47 
26 

61 
18 

45 
23 

45 
25 

54 
13 

61 
19 

4* 

18 

64 
26 

66 
42 

61 
44 

4T 
38 

50 
14 

52 
44 

49 
38 

40 
23 

41 
27 

3* 

17 

19 
11 

32 

26 

61 
21 

38 

19 

60 
32 

40 
25 

48 
12 

40 
14 

56 

20 

64 
39 

63 

48 

31.4 
24.9 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

38 
12 

43 
13 

52 

18 

55 

37 

46 
20 

61 

28 

41 
26 

42 
13 

54 
17 

61 
20 

48 

20 

65 
36 

62 

40 

94 

44 

46 
31 

46 
35 

48 
42 

44 
27 

43 

24 

41 
18 

17 
20 

38 

20 

97 

26 

60 
28 

63 

27 

45 

27 

41 
14 

49 
IS 

46 
17 

37 

16 

69 
10 

30.1 
24.6 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

33 
17 

42 
17 

50 
24 

51 
37 

44 
27 

58 
34 

39 
23 

40 
21 

50 
21 

58 

22 

54 
29 

65 
39 

62 
41 

48 
42 

46 
32 

43 
35 

45 
37 

40 

30 

41 
24 

39 
21 

15 

23 

37 
28 

35 
28 

56 
31 

65 

41 

44 
29 

16 
11 

46 
IS 

41 

17 

S3 

20 

66 
41 

47.8 
27.8 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

43 
12 

49 
18 

53 
37 

51 
27 

62 

19 

61 
32 

44 
26 

34 

16 

61 
21 

62 

20 

65 
35 

63 
38 

55 

44 

47 
49 

46 
36 

46 
42 

46 

39 

43 

21 

42 
23 

41 
20 

39 
12 

58 

26 

59 

27 

64 
38 

64 
35 

40 
SO 

49 
14 

47 
16 

56 

18 

66 

27 

69 
14 

S3. 2 

26.0 

HYDEN 

MAX 

Mm 

35 

13 

42 
14 

50 
18 

51 
29 

43 
21 

60 
27 

41 
23 

45 

16 

51 

17 

60 
22 

56 
23 

65 
33 

66 

51 

53 

43 

48 
36 

49 
39 

47 
42 

44 
26 

42 
26 

41 
19 

41 
21 

38 
27 

56 
26 

60 
26 

62 
42 

43 

29 

40 
15 

47 
16 

48 

17 

57 
19 

63 
16 

49.9 
26.3 

JACKSON 

MAX 

Mm 

41 

15 

45 
12 

52 

17 

53 

31 

47 
22 

62 
26 

50 
23 

54 
22 

60 
23 

62 
22 

58 

23 

68 
39 

66 
44 

51 
42 

50 
35 

44 

28 

41 
SO 

46 
23 

42 
23 

44 
18 

40 
31 

94 
29 

60 

30 

62 

40 

63 
42 

48 
21 

37 
18 

40 
IS 

42 

18 

70 
39 

74 
48 

32.3 

27.2 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

42 

13 

48 
18 

47 
33 

44 
23 

66 
26 

40 
30 

41 
21 

51 
21 

62 
23 

57 
24 

62 
38 

59 
44 

35 

40 

45 
S3 

45 
37 

44 
39 

42 
33 

38 
23 

40 
19 

39 
18 

18 
26 

97 
26 

38 

28 

61 
46 

55 

29 

39 
23 

46 
16 

30 
19 

36 

21 

64 
38 

64 

44 

30.2 
28.3 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
DECEMBER  1965 

Day  of  Month 

o 

9 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

MIN 

»5 
12 

49 
16 

50 
30 

48 
27 

62 

19 

57 
26 

49 
29 

55 

14 

63 

20 

58 

20 

66 
32 

61 
45 

47 
41 

48 
36 

48 
41 

43 

41 

42 

43 
22 

41 

19 

40 
32 

60 
23 

99 

25 

63 

41 

63 

34 

41 

29 

48 
14 

33 

13 

59 
17 

69 

28 

69 

38 

93,6 

27.1 

MC  KEE 

MAX 

MIN 

36 

10 

44 
11 

42 

19 

90 
23 

43 

20 

60 

22 

40 
19 

44 
12 

52 
21 

60 
20 

98 

23 

60 
43 

49 

41 

44 
33 

49 

38 

49 
39 

41 
19 

38 

19 

40 
19 

38 
21 

36 

24 

99 

26 

56 
30 

62 

38 

38 

28 

40 
14 

46 
14 

46 
15 

99 

18 

67 
50 

44.2 
24.7 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

34 

11 

45 
11 

51 

17 

49 
39 

46 
20 

61 
32 

40 

30 

45 
16 

55 

16 

98 

20 

93 

22 

60 
92 

60 
43 

49 
39 

48 
41 

50 
41 

43 
27 

41 
27 

42 
15 

40 
19 

37 

23 

99 

23 

56 
24 

39 

41 

47 
29 

43 
16 

48 
16 

52 
17 

96 

26 

63 

47 

49.9 
24.7 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

49 

13 

52 
19 

49 
36 

49 
27 

63 

29 

51 
32 

44 
20 

94 

18 

63 
23 

62 

24 

66 

46 

98 
36 

49 
40 

47 
37 

43 

40 

43 

39 

41 
23 

41 
23 

44 
19 

44 
33 

61 
26 

69 
97 

62 

52 

62 
33 

49 
27 

49 
19 

93 

19 

61 
24 

70 
47 

67 
56 

33,4 

31.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

43 

13 

48 
22 

48 
36 

49 
31 

99 

30 

56 
32 

44 
22 

90 
24 

61 
26 

99 

31 

62 

48 

98 
39 

45 
35 

43 

38 

42 
38 

40 
23 

42 

21 

40 
20 

40 
31 

38 

27 

96 

31 

62 

41 

39 

32 

42 
22 

52 
22 

48 
20 

58 
20 

66 
47 

67 
55 

91.7 
30.9 

PIKEV1LLE 

MAX 

MIN 

47 
17 

SI 
19 

53 

35 

91 
32 

64 
23 

50 
31 

42 
29 

97 
18 

59 
23 

49 
23 

69 
33 

60 
48 

90 
42 

49 
37 

49 

44 

48 

41 

45 

30 

41 
28 

40 
20 

40 
34 

60 
30 

40 
27 

62 

40 

60 
33 

42 
29 

51 
18 

48 
20 

59 
20 

70 
29 

70 
35 

33.3 

29.8 

SOMERSET  2  N 

MAX 

Mm 

43 
14 

48 
18 

49 
41 

49 

30 

62 
29 

52 

30 

43 
26 

92 

19 

61 
21 

60 
22 

66 
49 

97 
41 

47 
39 

45 
33 

45 
38 

43 
37 

39 

20 

41 
22 

42 

18 

41 
33 

60 
10 

99 
32 

62 
28 

37 

17 

43 

20 

50 
17 

91 

20 

60 
22 

68 
39 

66 
56 

32.2 
28.9 

STEARNS 

MAX 

Mm 

28 
13 

42 
15 

50 
20 

46 
31 

42 
21 

60 
36 

36 
26 

42 
24 

52 
25 

63 
24 

98 

36 

99 

44 

43 

40 

49 

39 

47 

40 

41 
38 

41 
26 

41 
26 

42 

20 

42 

26 

99 

26 

94 

30 

33 

26 

60 
33 

34 

21 

39 
22 

49 
21 

51 
21 

37 

31 

65 
52 

48.7 
24.2 

TOMAHAWK  I  WSW 

MAX 

Mm 

36 
9 

40 
9 

51 
15 

99 
39 

43 

17 

60 
23 

41 

ie 

40 
13 

52 
13 

99 
IT 

96 

IT 

69 
99 

92 

40 

46 
28 

47 
32 

47 
39 

43 
23 

44 

20 

40 
19 

37 

20 

39 

20 

96 

21 

61 
29 

39 

47 
28 

36 
11 

49 
11 

45 
13 

96 

19 

69 

so 

49.6 
21.9 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

43 
14 

91 
19 

52 

34 

48 
34 

42 

28 

40 
31 

43 
20 

32 

17 

61 
20 

90 
26 

66 

40 

91 

44 

44 
39 

44 
31 

49 
38 

40 
S3 

42 
26 

40 
16 

14 

19 

36 

30 

97 

26 

99 

29 

67 
38 

41 
32 

38 

27 

46 
14 

44 
19 

56 
18 

69 
27 

70 
45 

30.2 
27.9 

WAYLAND  2  SE 

MAX 

Mm 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

37 
IS 

49 
16 

49 
20 

S3 

34 

46 
21 

61 
25 

39 
26 

45 
18 

54 
22 

62 
22 

51 
29 

65 

37 

62 

40 

48 
42 

45 
32 

43 
33 

49 

41 

41 
25 

41 
24 

42 
21 

37 
25 

37 
30 

98 

28 

57 
30 

64 

37 

46 
31 

43 
14 

48 

16 

50 
17 

96 

18 

68 
35 

49.7 
26.3 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 

Mm 

*S 

14 

92 

20 

49 
39 

47 
39 

63 
27 

55 

33 

44 
24 

96 
19 

64 
23 

60 
26 

66 
46 

60 
52 

69 

40 

99 

40 

41 

39 

♦7 
42 

44 

40 

45 
25 

44 
24 

48 
18 

43 
33 

93 

20 

41 
37 

62 

49 

96 

32 

27 

14 

19 

61 

40 

69 
48 

68 
54 

94.9 
32,4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 
NES7ERN            01 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

•    «    • 

CENTRAL            02 

BARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CAMPBELL5VILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LOUISVILLE  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  E0UIV 

T 

7 

7 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

«    ft    tt 
BLUE  SRASS         03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EGUIV 

T 

T 

7 

7 

2.2 

T 

2 
.1 

7 

0.3 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.1 

2 

7 

7 

7 

7 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

FARMERS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

SEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

7 

1.1 

0.2 

7 

7 

WILLIAMST0WN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

2.9 
3 

2 

7 

ft    ft    ft 
EASTERN            04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 

T 

7 

7 

1.0 

T 

2.0 
T 

T 

7 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

7 

7 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 

T 

T 

$*•  R«f«renc*  Not**  Following  Station  Index 
-   159    - 


DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
DELAYE0   OAT* 

Station 

S 
S 

Day  of  Month 

12        3 

4         5         6 

7        8 

9 

10 

11 

12 

13  |   14   |  15 

16 

17  |   18 

19  |  20  |   21 

22  1  23  |  24 

25   ]   26   1    27 

28  |  29   |  30 

31 

•       •       • 

4UUUJ!     196» 

BUCKHORN 

2. 47 

T 

.OS 

.99 

T 

.It     .*2 

T        l,0»      T 

•  It 

.90 

ft        ft       ft 
OCTOBER    l»6S 

BUCKHORN 

1,41 

.99     T 

.49      .21 

.05 

t 

T 

.is    r       .oi 

•        •         • 
NOVEMBER    lit! 

COBB 

GREENSBURG    1    E 

a. is 

2.14 

T 

,12 

.05 

.It 

•01 

1.10 
.14 

•M 

.11 

.0}                 .SI 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

3-P 

■2°.5 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft        ft       * 
AUGUST    1965 

BUCKHORN 

EVAP 

.13 

.16 

.23 

.21 

.18 

.12 

.22 

,10 

.16 

.19 

.29 

.22 

.10 

.29 

.20 

.17 

.16 

.21 

.34 

.06 

.27 

.06 

.29 

.05 

.10 

.13 

.18 

.23 

.19 

.15 

.10 

9.92 

WINC 

15 

47 

2C 

16 

12 

16 

20 

90 

29 

32 

19 

16 

12 

28 

22 

29 

14 

28 

36 

21 

2C 

13 

23 

12 

11 

13 

15 

32 

41 

18 

13 

689 

MAX 

•8 

87 

•  3 

89 

92 

88 

98 

9* 

87 

89 

93 

99 

96 

96 

97 

99 

10* 

9; 

99 

■  7 

92 

85 

96 

83 

87 

86 

88 

94 

83 

84 

•  6 

90.9 

MIN 

65 

66 

65 

65 

69 

65 

69 

71 

69 

67 

66 

67 

66 

71 

73 

74 

73 

73 

66 

70 

68 

«8 

72 

72 

72 

72 

71 

TO 

96 

55 

98 

67.7 

ft        «        ft 
OCTOBER    1965 

BUCKHORN 

EVAP 

ft 

.07 

.10 

.16 

.11 

.1* 

.11 

. 

.20 

.01 

.10 

.10 

.17 

.08 

.09 

.10 

.03 

.09 

.12 

.21 

.01 

.07 

.11 

.08 

.05 

.09 

.12 

.09 

.11 

.10 

.03 

2.90B 

WINC 

91 

67 

n 

3! 

22 

17 

17 

58 

78 

31 

13 

9! 

22 

18 

30 

34 

14 

13 

17 

22 

16 

2C 

96 

16 

97 

16 

94 

24 

26 

26 

26 

962 

MAX 

72 

76 

71 

7! 

6S 

TC 

91 

6i 

68 

6C 

62 

72 

73 

71 

71 

79 

82 

80 

77 

78 

73 

69 

62 

58 

49 

60 

62 

64 

63 

98 

61 

67.2 

MIN 

6* 

99 

95 

30 

63 

44 

68 

32 

66 

66 

90 

49 

48 

67 

49 

36 

61 

59 

56 

S3 

37 

97 

90 

42 

38 

98 

39 

43 

27 

99 

38 

68.0 

S«m  releience  qoim  followuag  Station   1 
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STATION  INDEX 


<_, 

U 

OBSERVATION 

g 

Z. 

UJ 

U 

z 
0 

ITME  AND 

z 

0 

1 

€ 

R 

p 

TABLES 

STATION 

a 

5 

COUNTY 

E 

0 

< 

OBSERVER 

0 

i 

3 

§ 

d 

| 

& 

i 

|E 

D 

£ 

I 

h 

ADDISON  DAH  *3 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

86  3* 

380 

6» 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  *  N 

0063 

02 

CLINTON 

36  45 

85  08 

100C 

71 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

02 

JEFFERSON 

* 

38  16 

B5  33 

700 

6P 

LEE  S.  MAMERSLEY 

ASHLAND 

0254 

BOYD 

38  27 

82  36 

55! 

TJi 

7a 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURvILLE 

0381 

i 

36  52 

83  52 

995 

5F 

7A 

c 

FELTON  W  PATTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

02 

NELSON 

a 

37  48 

65  28 

631 

5F 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL) 
HUGH  L.  JENNINGS 

BARDwELL  *  E 

0402 

01 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

6F 

6P 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422 

02 

ALLEN 

3 

36  54 

86  08 

59C 

8* 

8a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTFR 

0450 

2 

36  51 

83  20 

1164 

7| 

7A 

c 

C.  HOMER  NOLAN 

8EAVER  DAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

0 

36  51 

88  20 

399 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0619 

01 

MARSHALL 

9 

36  31 

88  20 

303 

5C 

9P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

061  = 

03 

MAO  I  SON 

4 

37  34 

B4  18 

1070 

5f 

5P 

C  H 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0626 

03 

MADISON 

4 

37  34 

84  18 

992 

7A 

MRS.  GAYLE  D.  DALE 

BLAINE  2  W 

0752 

LAWRENCE 

1 

38  02 

82  52 

720 

7/1 

M 

RAYMOND  I  SON 

BONNIEV1LLE  4  N 

0856 

02 

3 

37  26 

85  54 

730 

90 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

0904 

02 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

Ta 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FA*  AP 

0909  02;  WARREN 

3 

36  58 

86  26 

535 

MIO 

MIC 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORDSVILLE 

09*0  02,  MARION 

8 

37  29 

85  09 

675 

M 

DR.  DAVID  D.  ORYE 

B"OwNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

680 

7A 

ELMER  A.  BATH 

BUCKHORN 

10  SO 

04 

PERRY 

4 

37  21 

83  23 

936 

7« 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BUR01NE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

] 

37  13 

82  35 

1643 

BA 

c 

EDWIN  E.  JOHNSON 

8URKESVILLE  2  W 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

85  24 

602 

7A 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

3 

37  32 

B7  16 

402 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHP8ELLSVILLE 

12S6 

TAYLOR 

3 

37  20 

B5  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  MC  KlNLEY 

CANEYVILLE 

1294 

02 

GRAYSON 

! 

37  25 

86  30 

540 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK  I 

13*5 

03 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

4P 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

02 

HARDIN 

1 

37  40 

85  57 

734 

6P 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

JOEL  W.  M0UNT2 

CLFRMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

( 

37  55 

85  40 

540 

*P 

*P 

BERNHE1M  FOUNDATION 

Clinton 

1*31 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

: 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

490 

6A 

MRS  BENN1E  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

04 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

03 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

"IP 

"II 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

04 

HARLAN 

2 

36  58 

82  59 

1463 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1069 

04 

WHITLEY 

2 

36  50 

8*  19 

1070 

KY,  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1598 

03 

HARRISON 

38  23 

8*  18 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

CYNTHlANA  2 

20C3 

HARRISON 

5 

38  23 

8*  17 

719 

to 

6A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

OANVILLE 

20*0 

03 

BOYLE 

37  39 

955 

7* 

7* 

R.  P.  COLDIRON 

DAVELLA 

2053 

0* 

MARTIN 

1 

37  48 

B2  32 

770 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEWEY  DAM 

21  SO 

0* 

FLOYD 

1 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

2  214 

03 

MERCER 

4 

37  48 

84  43 

670 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2  358 

OHIO 

3 

37  33 

86  43 

431 

7A 

C 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2  3  66 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

B7  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  G1VENS 

OYFR 

239] 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  *3 

86  13 

793 

C 

LENA  BLAIR 

EOMONTON 

2*69 

02 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

865 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZA6ETHTOWN 

2510 

HARDIN 

3 

37  41 

B5  52 

739 

6A 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2528 

04 

PIKE 

1 

37  18 

82  21 

800 

r* 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

25*8 

01 

TOOD 

2 

36  47 

87  10 

520 

6A 

S.  RICHARO  ANDERSON 

FALMOUTH  $  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

9 

38  43 

84  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

03 

BATH 

5 

38  09 

83  33 

662 

6P 

7A 

H 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2903 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  43 

858 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

2908 

03 

FLEMING 

38  25 

83  45 

920 

6F 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2553 

03 

MADISON 

37  54 

84  16 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

2961 

01 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

MIO 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTJL  PARK 

3"06 

04 

BELL 

2 

36  47 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  * 

3"28 

03 

* 

38  14 

84  52 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

01 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FREERURN  2  SW 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052 

04 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

B64 

Ba 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

02 

MONROE 

3 

36  38 

85  4B 

799 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

03 

SCOTT 

38  12 

84  33 

888 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3  2  03 

03 

HENRY 

3B  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1 

02 

BARREN 

3 

37  00 

B5  55 

780 

7A 

EMILY  M.  REAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

02 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

808 

RADIO  STATION  WKAY 

GLFNDALE  1  E 

32  52 

02 

HAROIN 

3 

37  36 

85  5* 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

01 

TRIGG 

2 

36  $4 

88  00 

BA 

BA 

T  V  A 

GRAYSON  1  SE 

33  =  2 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3<o: 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

74 

HOWARD  PICKETT 

GREENS8URG  1  F 

3435 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

81 

KENNETH  L.  WILKINSON 

GREENVILLE  2  W 

3<.51 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

SF 

9P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

345S 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

B7  21 

745 

C 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

36  5  2 

01 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

PERRY 

4 

37  15 

83  12 

869 

c 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERPY 

37  15 

83  11 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIOELBERG  LOCK  1* 

04 

LEE 

37  33 

663 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3  76  2 

01 

HENDERSON 

7 

37  45 

87  38 

6F 

FRANK  STREET 

HERNOON 

3700 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

c 

C.  W.  KEATTS 

MICKUAN  1  E 

3816 

01 

FULTON 

36  34 

89  10 

375 

5P 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

03 

JESSAMINE 

'• 

37  49 

84  43 

544 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3920 

02 

LARUE 

3 

37  32 

85  44 

7BB 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

H0PK1NSVILLF 

3994 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

7A 

6A 

NEWELL  F.  SMITH 

MYDEN 

04 

LESLIE 

4 

37  10 

83  23 

920 

BA 

8A 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

4165 

02.  BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

650 

6P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

4196 

04  BREATHITT 

4 

37  33 

83  23 

790 

7  A, 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

4255 

04 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  ISON 

KEENE  1  SSW 

4369 

03 

JESSAMINE 

4 

37  57 

84  3B 

941 

HUGH  W.  BUFF  IN 

LA  GRANGE  2  NNW 

4595 

03 

OLDHAM 

38  26 

B5  23 

880 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

46  2 '1 

03 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

4703 

0  2 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

642 

6C" 

BA 

CLYDE  STIKELEATHER 

M 

U 

OBSERVATION 

b 

Z 

UJ 

U 

Z 
O 

TIME  AND 

z 

0 

i 

6 

P 

TABLES 

STATION 

a 

i 

COUNTY 

< 

b 

O 

< 

OBSERVER 

Q 

| 

3 

§ 

§ 

i 

& 

|! 

Q 

2 

B 

£1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

03 

FAYETTE 

4. 

?B  0  2 

64  36 

966 

MIO 

MlCi     C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

02 

CASEY 

3 

37  21 

84  55 

767 

7JJ    C 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

482$ 

03 

JESSAMINE 

37  45 

84  36 

621 

a«   c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

4848 

04 

GREENUP 

38  39 

82  52 

537 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

03 

HENRY 

38  26 

B4  58 

485 

7AJ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  I  S 

-862 

03 

CLARK 

37  51 

84  02 

773 

C 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  1  SW 

"803 

04 

LAUREL 

2 

37  07 

84  06 

1240 

C 

LUTHER  C.  GABBARD 

LONDON  FAA  AP 

4S08 

04 

LAUREL 

2 

37  05 

1190 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

04 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82  38 

662 

7*1     C 

LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

4949 

02 

JEFFERSON 

7 

38  14 

89  46 

462 

MIO 

Mid   c 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

4064 

02 

JEFFERSON 

7 

38  11 

85  ** 

477 

MIDI 

Mid 

C  HJ 

U.5.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

495$ 

02 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

01 

BALLARD 

36  38 

88  50 

370 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

50  0? 

02 

BARREN 

3 

36  53 

86  02 

738 

C 

WILLARO  E.  FOSTER 

MAOISONVILLE  1  SE 

5067 

01 

HOPKINS 

37  19 

B7  29 

$P 

7«   7AC 

HOMER  WEL80RN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

02 

EDMONSON 

37  11 

86  05 

800 

it 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  *  SE 

51  11 

CLAY 

* 

83  43 

650 

if 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

HT1 

04 

FLOYD 

1 

37  34 

82  45 

660 

MRS.  BETTY  PREFLATJSH 

MAYFIELD 

5  2  30 

01 

GRAVES 

88  39 

364 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

5243 

03 

MASON 

7 

38  38 

83  45 

515 

7A 

7AJ 

C  H 

MAYSVILLE  FIRE  DEPT. 

MC  KEE 

5291 

04 

JACKSON 

2 

37  26 

B4  00 

1000 

to 

8a| 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

03 

PENDLETON 

9 

38  36 

84  16 

662 

C 

RICHARD  T.  SYONOR 

$3  70 

04 

PIKE 

1 

37  34 

82  27 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIDDLESBORO 

5389 

04 

BELL 

2 

83  43 

1135 

C   H 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 

$407 

03 

WOODFORD 

38  09 

B4  41 

770 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

03 

NICHOLAS 

38  19 

810 

c 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

$438 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  03 

58B 

OVA  M.  LAWLER 

MONTI  CELLO 

5524 

04 

WAYNE 

2 

B4  50 

928 

9P 

ALV1N  L.  BERTRAM 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

5959 

04 

ROWAN 

9 

38  11 

S3  26 

750 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

03 

MONTGOMERY 

9 

38  04 

83  56 

910 

5P 

9Pj 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

9648 

04 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

84  20 

116 

5P 

5(1 

WILLIAM  H  COX 

MUNFOROVILLE 

5684 

02 

3 

37  16 

85  53 

610 

7  /J 

c 

KENNETH  Earl  WALTERS 

MURRAY 

569* 

01 

36  36 

8B  19 

320 

BA 

ba] 

JOHN  E.  SCOTT 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

5834 

02 

EDMONSON 

I 

37  17 

86  15 

7A 

7  a]   7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

60  1  3 

04 

CARTER 

38  19 

83  12 

895 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

01 

HOPKINS 

87  47 

533 

e*l 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

602B 

04 

CLAY 

37  16 

83  39 

7*1 

7* 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091 

01 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

SP 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENS80RO  DAM  46 

01 

DAVIESS 

87  07 

404 

6AJ 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

03 

OWEN 

4 

38  32 

B*  50 

820 

H 

ALGER  A  REDMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

01 

MC  CRACKEN 

T 

37  04 

86  46 

394 

MIC 

MlJ 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY    | 

PADUCAH 

61  15 

01 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

34( 

5F 

5  9 

RAOIO  STATION  WPAO      1 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

01 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE  1  S 

04 

JOHNSON 

1 

37  48 

82  49 

620 

7ti 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

37  16 

86  59 

402 

7  a] 

PJKEVILLE 

6353 

04 

PIKE 

] 

37  29 

82  31 

6B6 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

01 

CALDWELL 

2 

37  07 

87  52 

WESTERN  KY.  £XP.  STA. 

RAVENNA  LOCK  12 

ESTILL 

83  37 

ba] 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6  8-$ 

03 

MADISON 

B4  18 

1121 

BA 

BAJ 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

01 

OHIO 

: 

37  13 

86  64 

401 

74 

1 

CORPS  OF  ENGINFERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

8988 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  37 

86  30 

55* 

7* 

7J 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 
MRS.  HILDA  L.  COX 

RUSSELLVILLE 

7040 

01 

LOGAN 

3 

36  52 

86  53 

655 

7A 

7*i 

SADIEVILLE 

707* 

03 

SCOTT 

38  23 

84  33 

850 

c 

CLEM  FIGHTMASTER 

ST  MARY 

02 

MARION 

1 

37  35 

85  21 

743 

: 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

03 

WOODFORD 

4 

490, 

"1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

04 

MAGOFFIN 

83  05 

: 

STANLEY  GARONEP 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

04 

MAGOFFIN 

! 

37  44 

83  03 

920 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

86  13 

850   5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

02 

ALLEN 

86  13 

c 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

SEBREE 

7234 

01 

WEBSTFR 

: 

37  36 

87  32 

360 

9A; 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324 

03 

SHELBY 

38  13 

B5  16 

8*1 

7A 

7A 

VIRGIL  0.  CROUCH 

SHEPMERDSVILLF 

7334 

0? 

BULLITT 

1 

3R  00 

85  43 

6A 

HENRY  M  WATERS 

SM1THFIELO  4  S 

747? 

02 

SHELBY 

8 

38  20 

85  16 

c 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

rsofl 

04 

PULASKI 

2 

37  06 

8*  37 

955j 

c 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  2  N 

7910 

PULASKI 

2 

37  07 

64  37 

1050 

6P 

6P 

GH 

SPRINGFIELD 

760* 

03 

WASHINGTON 

37  41 

85  1* 

738] 

7A 

WM,  H.  GOATLEY 

STEARNS 

MC  CREARY 

; 

84  29 

1*20 

7A 

7A 

; 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH   1 

SUMMER  SHADE 

7  6  OC 

02 

METCALFE 

3 

36  53 

85  43 

864   6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTR6Y 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

02 

WASHINGTON 

a 

37  52 

85  09 

670 

: 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

794B 

03 

SPENCER 

B 

38  02 

85  21 

483 

7A 

MRS.  KATHRYN  8.  CARR    ' 

TILFORD 

8019 

04 

PERRY 

4 

37  02 

83  04 

1630; 

6A 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 
WILLIAM  T  WILLIAMSON 

TOMAHAWK  1  WSW 

B099 

04 

1 

37  32 

62  37 

690 

7A 

TOMPKINSVILLE 

8060 

02 

MONROE 

36  43 

85  43 

930 

: 

SAMUEL  H.  HAGAN 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

03 

ANOERSON 

38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  0AM  49 

8197 

01 

UNION 

87  57 

358 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEER5 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

03 

JESSAMINE 

37  51 

8*  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8290 

03 

ANDERSON 

85  10 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCEBURG 

82  $0 

04 

LEWIS 

38  35 

83  20 

520 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WKKS 

WARSAW  HARKLAND  DAM 

6<.46 

03 

GALLATIN 

38  46 

84  58 

468 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYLAND  2  SE 

8482 

04 

FLOYD 

37  25 

82  48 

87C 

BA 

BA 

c 

WALTER  S.  SLONE 

WAVNESBURG  7  NE 

Bu8t 

03 

LINCOLN 

2 

37  25 

84  36 

1215 

9P 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

8591 

MORGAN 

9 

37  55 

83  13 

79C 

7* 

7i 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  1  E 

6  7  00 

04 

WHITLEY 

i 

8*  09 

HOC 

76 

WILL1AMSTOWN  3  NW 

8714 

03 

GRANT 

38  39 

84  37 

920 

7a 

7A 

HAROLD  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

04 

LEE 

37  36 

83  50 

649 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

02 

RUSSELL 

; 

36  52 

85  09 

585 

BA 

8A|C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

86  38 

504 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DRAINAGE  CODE:      1-BIC  SANDY      2-CUMBERLAND      3-GREEN      4-KENTUCKY      5-LICKING      6-MISS1SSIPPI      7 -OHIO      B-SALT      B-TENNESSEE 


CORRECTIONS 


JUNE     1965 
JUNE     19  65 


CLIMATOLOGICAL    DATA    TABLE 
DAILY   TEMPERATURE    TABLE 


SEPTEMBER    1965  DAILY    PRECIPITATION    TABLE 


FLEMINGSBURG  2 
FLEMINGSBURG  2 
TILFORO 


MAJtIMUM    TEMPER 


I    9TH    B2,     AVERAGE 


MONTHLY  TOTAL  1.67,  AMOUNT  ON  1ST  .00,  20  .10, 
5TH  .00,  6TH  .15,  7TH  .02,  15TH  .00,  16TH  .05, 
230    .00,     24TH    .90,     29TH    .00,     30TH    .03 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Science  Center,  University  of  Kentucky, 
Lexington,  Kentucky    40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  T,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.S. T.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVA PO RATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

:  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
\fchich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents      Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.    Washington.  D.  C.   20402. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


THE  LIBRARY  OF  THE 

May  ib  1966 

UHllfERSITY  OF  tLUNQIS 


ANNUAL  SUMMARY  1965 
Volume  60        No.  13 


ASHEVILLE:  1966 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


July 


August 


WESTERN 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  0AM  50 
GOLDEN  POND  8  N 


GREENVILLE 
HENDERSON 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
L0VELACEV1LLE 


SSW 


MADI50NVILLE  1  SE 

MAYP1EL0 

HURRAY 

OWEN5BORO  2  w 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 
PRINCETON 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 


02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEV1LLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAHPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERHONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

GREENS8URG 
I  RUING  TON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  MB  AP 

HAHHOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  I 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

D1X  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGS6URG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  * 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

DIVISION 


EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

OEMA 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HYOEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WAYLANO  2  SE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

DIVISION 


39.0 
36.0 
36.5 


39.  8 

37.9   •  0.6 

36,7 

36,6 


34.7 
36.2 
33. OM 
35.2 
36.5 

34.9 
36.5 

35. 1M 
36.0 


33,6 
36.4 


37.4 
36.0 


33.1  .  2.7 

32.2  ■  2.3 


31,9   .  2.6 


33.3   •  2.6 


37.4 

37. OM 


36.4 
39.0 
36.1 
33,3 


31.4 
36.4 
39.3 
36.5 
38.4 

38.0 
39.2 
37.8 
36.9 
37.4 

38.7 


41.0   .  5,7 


40.7   .  7.7 


39.8   -  0.6 


40.3 
39.0 
40.3 


38.5 

36.8 
37.1 


36.2 
36.9 


61.3 

39.9 
40.0 
39.8 
40.1 
38.9 


40.4   -  5.5 


36.6   .  4.0 


38,0 

32.6 

36.0 

-    1.8 

33. 3M 

33,2 

-    4.2 

34,3 

•    1.3 

31.8 

-    4.3 

4.5 

3? 

1 

4.7 

37 

6M 

'0 

5 

5.1 

36 

1 

3.2 

39 

0 

32.5   ■  6.1 


39.4 
43.4 
41.1 


40.2 
37.  2M 

36.  OM 


38. 5M 

41. 2M 


61.5 
58.7 
60.3 


58.9 

60.0 


59.2 
M.7 
59.8 


58.  6M 
55.1 

57.5 


54.9 
53.7 
58.9 


54.0 
60.4 
57.2 
53.3 

56.6 

56.0 


59.9 
53,1 

58. OM 

60.4 
59.0 
60.8 
57.8 
58.  1M 

54.7 


70.1 
71.1 
71.9 


71.3     4.6 

68. 3M 

71.3     4.9 


70.8 
69.1 


67.5 
67.8 
68.1 
68.4 


68.4 
67.6 
68.7 


68.8 
68.6 
69.2 
66.8 


67.5 

69.2 
68.  4M 
71.1 
67,9 
67,9 

67,2 
68,7 


73.3 

74.3 


69.3 

72.2 

69.1 

72,0 

69.6 

4.0 

73,3 

70.8 

5.0 

73,2 

70.1 

4.1 

73.0 

72.9 

73.5 

70.0 

5.6 

73,4 

70.4 
70.8 

T0.4MI 


72. 1M 

70.2 

67.6 


70. 3M 

70.4 

70.3 

70.3 

69.0 


70. 


0.7|  ■ 


1.6  ' 
0.6!  ' 


77. 3M  -  I. 

73.1 

75. 9M  -  2. 

76.9   -  1.7 


71.3 

72.7   .  1.5 


75.7   .  2,0 


76.3   •  1.3 


74.4 
75.3 


I  '-•" 
73.2  | 

I  73. 3M 
74.2 


-  2.2 
•  2.8 


72.0   .  5.0 


73.8 
72.4 

74.4 


76.4M 
73.1 
73. 7M 


74,9  i-  2.3 


73.8 
73.6 
75.  SM 

76,6 
76.4 

76. 2M,  •  0.4 


76.5   .  2.1 
76.0   .  0,9 


77.9 
74.4 
74.8 


73.0 
73.8 
75.5 

74.2 
73.2 

73.6 


71.4 

70.3  I 
70. 9M 
70.6 
71.3 
70.1 

71.4 

71.4 
68.9 
70.7 


74.1   •  0.6 


•7.1   -  0.8 


74.7MJ -  0.7 


71.3 

0.5  71.4 
0.8  70.5 
0.0  70,7 
72.7 
70.5 

69.7 
70.3 
69.9 
72.2 


71.7 
70.7 


69. 1M 
69.2 
69.1 
70.5 


69.9 
67.8 
69.2 


69.0 
70.5 
70.3 


75.0 
74.5 


74.6  i -  1.6 


58.1 
53.3 
55.  8M 


55.5 

36.7 


54.9 
54,3 

58,4 


54.6 

33.9 

36,2 
55.1 
54,5 

54,9 

54.1 


54.9 
51.9 
54.2 

56.0 
56.0 
57.7 
54.9 
53.7 


•  3.6 

•  6.1 


51.9 
50.3 


32.9 
30.3 


53.5 

48.6 
50.4 


48.5 
48.8 


46.6 

46.2 
45.6 
49,4 
46,3 
47,2 


49,9 
45.9 
43,5 


44,6 
49,4 
46.7 

45.4 
46.5 
48.6 
44,7 
46.6 

49.5 

49.5 
50.5 
47.4 
47.3 

44.0 
46.4 


62.5 
43.  OM 
43,3 


43,9 

43.4 
43.8 
42.3 
43.6 
43.4 

44.5 

44.2 
39.0 
39.8 


39.2 
43.6 

61.8 

39.7 

41.6 


38.6 

38.  4M 
39.6 


39.6 
38.6 


38.4 
38.3 
41.4 
37.5 


37. 4 
37.6 

40,6 


39.9 
39.2 

60.4 
36.5 


41,  3M 
41,7 

40.6 


58.1 

57.3 
38.  3M 


58. 1M 

57.6 

59.5 

58.0 


38.0 
39. OM 
58.2 


57.  2M 

56. 7M 
56. OM 
57.6 

55.  4M 
57.7 
56. OM 

56.  1M 
57.4 

56.5 

57.2 
57.6 
58.7 
56.5 

56.9 
56. 1M 
56.2 
58.9 
57,2 

56.5 


57.8 
56.1 
53.3 
54. OM 
55.7 


55.6 

54.  4M 
54.9   - 


54.8   •  0,8 

54. 5M  ■  0.5 

56.2 

54.6 

55,8 

54,3  V 

53, 9M  ■  1.4 

56.1 

53.3   •  2.1 

55.1   •  1.1 


58, 1M 
55.  2M 

52.  6M 


55.  6H 

57,6 

56.  6M 
56.  6M 
55.  8M 
55.  6M 


1.3 


54. OM 

57. 1M  •    0.9 

55.9   I  1.5 


erageB  Id  the 


Include  delayed  and 


cted  data  and  may  dlffe 


published  Id 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1965  was  included  each  month  except  the  October  issue  of 
this  publication. 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


£   |   Q 


August 


September 


WESTERN  C 

BAROHEIL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

COBB 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

ELKTON  2  S 

fords  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  ■  N 
GREENVILLE  2  u 

H1OTF0R0  6  NM 
HENDERSON  T  SSW 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
HADISONVILLE  1  5E 
NAYFIELD 

HURRAY 
OLNEY 

0HENSB0R0  2  H 
0HENJB0R0  DAN  A6 
PADUCAM  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UNIONTOHN  DAN  49     / 


J. OS 

2. IT 
3.42 
4.0l! 
A. Oil 
3.32b    1.19 

*e*S 
3.91 

'.13. 


5.2T 


3.72 
».  11! 
'.37 

S.2» 

3.90         .97 


6. OS 


6.9»i 

.,92 
9.63 
6.90 
3.07 


J 
1.08 
2, IS 


.at 

3.63 

J. 91.    2,03 

i    6. IS 
A. 66b 

:f 

'.02 
4.7oL       .*1 

4.6* 

2.99=  1,66 
3.06.  1.50 
3.3*7 


3,04b 
3.6* 
2.46a    1,67 


E    3.60 
E   4.19 

A.10| 


4.98! 

5.00 
6,96 
A, 66 
3.33. 

5.12 


7,71       2.71 
9.  OS 
3.76.    1.39 


9.0* 

3.30 

7.23 

E    7.63 


CENTRAL 


02 


ADDISON  0AM  4S 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

86R0STONN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

SONNIEVILLE  A  N 
BOHLINS  SREEN 
60HLING  GREEN  FAA  AP 
8RADFOR03VIILE 
BROWNSVILLE 

BURKE5VILLE  2  H 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYV1LLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
RAMON 
SLA SOON  MCAV 
GLENOALE  1  E 

8REENSBURG 
SREENSBURG  1  SSE 
IRVINGTON 
LEITCMFIELD 
LIBERTY 

louisville 
louisville  wb  ap 
louisville  upper  gage 
mammoth  cave  park 
millerstohn 

munforoville 
nolin  river  reservoir 
rough  river  dam 
scottsville  3  ssh 
scottsville  2  sw 

jhepherdjville 

summer  shade 
holf  creek  dam 
woodbury  lock  4 


BLUE  GRASS        0 

BEREA  COLLEGE 
8EREA 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  KB  AIRPORT 
CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OIK  DAM 

Falmouth  5  hnk 

FARMERS  1  VNVj 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SSK 
FORD  LOCK  10 


2.57.    2 
A.SBi 

3.04V    1.26 

2.55 


4,03 

2,01b 
2,16 

3,93 
3.99 

3. 93 
4. IS 
3,01 


3.93! 
3,44 
4,  (8 

4.TT 
4. Si 

3.91 
4.23 

4. 77 

9.00 

E    4,20 

.03 


3.03.    1.41 
2.76.    2.97 


2.37 
2.76.    1,34 
2.21 
4.44 
4.94 


3.82 
4.71 


3.11 
4.43 

4.20 
3.97b   1.20 


2.13.    1.32 

E   3,4sJ 

3.43b    1.67 

2.74| 

3.37b 

3.3SJ.    1 

2.37.    2,19 

2.9J 
2.77.     I 


4,36 

4.67 


3.31 
9,49 

4.07 
9.14 
4.4S 


E  4,99 

3.90 

3.92 
5.31 


2,39b    1.41 
2.41 


5.07      2,16 


B.24i 
2.94-    1.04 
3.01 
3.46         .21 

2.68- 

.90 

2.57 


8.13 

7.411 

4.98b 

'.29- 

9.371 


(.84     3.79 

4.451 
2.04k    2.81-    1,3 


4.61- 

7.97J 

4.19b 

-.69 

7.391 

6,94| 

8.68 

1.25      2.99 

6.11 

S.45I 


7.62 
6.S6 
6.07 
5.27 

4.67 

6.33 
7.35 

7.S6 
7.591 
3.3  3 


4,76 
4.S2 
5 

7 
3.16 

5.16 
6.55 
6.39! 

...5 

E    1.33 

8,07 
7.7A| 
7.36 


5.08 
5.49 
5.83 

6.21 
5.45 

5.17 


4,281 
3,38 

5.44 

3.44 

3,00 
3.34 

4.74 
3.20 
3.26- 

3,93 


3,39.    1,14      2,62.    1,61 


3.20 


5,l5i 
3.92 

4,44 


4,42 

3.15 
5.491 
3.88 
4.59 


4,8  8 
3.58- 
3.72b 
3.0*, 

* 

5.051 
4.27 

3.21b 

4.091 

3.69- 


3.63b 

4.341 
3.7s- 

3.52 
3,321 

4,381 

3.93 
3.34. 

4.19 
3.80 

4.29 

4,18 

3.72 

3.33- 

3.18 

3,57 
5.29 

4.33 
5.01 
5.31 

3.87 

..12 

3.18 
2,60 


4.92 

3.17 

3.49 

3.25 

3 

3.32 

3.11 
3.48 
3.63 

3.90- 


1.76!      *. 16       1.00 

I  *A 

i      3.61 
.      .48E    3.34.    1.03 

?.39 
■      .58     10,491      7.09 

i      3.30 
1.07      2,98.    1.23       3,76-      .33       -.99       I 
1.13      2.72.    1.34      6.03|      2.29       4.48;      1.16 


54       1,71.    2.47       2.371-    1.13       6,611      2.48 


2.01       9.98 


3,43b 

3.46 

5,78 

4,90 

4.89| 

5.60 
3.81' 

4.02 
5.17 
5,04 

4,84 
3.03 
3.88 


2.20 
1.68 
1.06 


2.02- 

1.62 


2.66-    1,30 

3.0i; 
1.67b    2.47 


1.24b   3.1 

2.40; 
1.79.   2.31 

1.26 
3.731 


2.77 
3,72 

3.391 

2.74] 

2.29 

2. 61b    1.3 

2.63 


5.21 

4.67 

4.70 


3.031 

1.08-    3.C 
1.81b   2.31 


1.03 
1.60b   2.30 


2,88 
6,38 

1.47 
6.24 
3.82 

1.11 
2.68 

5,27 
2.33. 


84-    1,1! 


.63-  2,87 
1,46.  2.13 
2.37.    1.07 


1.681 

2i06b    1,35 

1.16 

2.86b 

1.55 
.62.    2.81 

3.071- 


3.87 

2.61 

2.83. 


6.10 
3.69 

2. 

4.05b 

J.2tT 


5.47 

5.681 

5.93 
6.06! 
1 


.01       1.61 
.87-    2.61 
..if 

4.J 

2.27-    1,71 
l,84J 


4.97 
4.86 
4.83 
3.05 
4.28 

3.71 


2.04.   2,80 

l.ee 

3.90-  .24 
.99.  2.94 
2.79-    1.13 

2.66 

3.26.    1.45 
1.60 

2. '6-    1.97 
3.42b    1.07 

2.59-    1.75 
1.99 
4.24.      .26 


9.97      2.20 


2.62 

6.08 

5.40       1.21 


4.86 
3.24 
4.48 
5.131 

9.66 
7.21 


2.51.    1.61 


6,25 

6,61 
6.39 
4.63 

3.8 
7.9 

3.1 

6.65 
6.82 
6.3* 
6.93 


7.39 

9.97 

6.07 
8.05 

i.*i 

9.74] 
6.74 

6.72] 


4.87       2.081- 


3.88 
3.93 


1.45 

Mr 


36       2.03-     1.47 


35]      1.57-    2.19 
2.24 
1.45-    2.04 


.33-    2.92 

1.771 

1.00. 
1.10- 

3.41 

2.081-    1.24 
1.37 

28]      1.31-    2.02]      9.81 
.91  9.19 

54       1.99r    1.47       2.95b 


1.40. 
1.8T 


1.47       3.33- 


64       1.71-    1.61       7.13      4.07       1.73 


6.01 
6.53 
3.57 


6.69       1.19-    1.6C       1.56-    2.40 


2.92       1.41-    1,19       1.70-    2.02 


46       1.22-    1,03 


88       7.32      4.26       1.361-    1.17 


.66b    2.49 
3.87 

.47 


.21 

1.50. 
.77 


6.09      2.99 


3.02b    1.10 
2.61 
1,58-    1,89 


2.67-    1 
3.26 

1.86-    1.98 


7,66 
6.06 
8.64 


6.27! 
6.93 
10.141 


6.37 
6.61 
6.28 


3.21 

2.00 


1.15-    2.49       5.30!      2.56       3.15 


2.11b    1.73       5.03      1.89       2.92 


5.78|      2.54 
3.55 

4.01 

2.95 


5.73 

3.91 
3.48 


3.631      2.60      2.82 


1.76- 

l.eii 

.83- 


1.78| 


K98- 
2.2  9- 

2.36| 

.82| 
1.33b 
1.12 


8-    1.78 


2.06-    1.52 


1.84-    1.49 


4.1'  I.  T9|  1,18- 
1.26- 
1.26b 


.72 

1.05 
1.07 
.74-    2.43 


1.79-  .63       2.48.    1 

1.80-  1.33       1,61-    2,39 


1.99-    1.56 


8!       2.09-    1.74 


1.58- 
2.56 
1.36- 
1.26 


2.22; 

2.641 
2.57- 
1.901 


61        1.82-    1.74 


1.73V    1.59 

1.81 

1.02b 

1.32- 


48.04 
38.68 
39.20 


38.63 

40.69 
62.521 


40.931-    1.68 

E    45.83 
E    44,60 

44.80-    2.41 

39. OT 

43.94         .12 

E    99.91 

49.49      1.97 
51.37      4.03 

40.69 

E     46.5*^ 


1.36-    2.74 


1.3  6- 


.71 


»3-     2, 

.-I-    2.25 
2.131 


.97b 


1.28b    2.87 
.83 

.90-    i 


46,91- 

43,05 

40,42- 

39.42- 

49.41 


38.31 

44.98b    3.49 
37.061 
33.44.    6.58 


1.09b    2.72      44.6a 


1.08-    2.33E    60.19 
43.49 
1.99      42.57] 


2.03 


45.11 

43.1* 

45.14 

43.16]-    S.10 
E    40.90 
46.86 

43.271 


43.821 
44.2* 

45.36^ 
47.9* 
'0.92 

'5.08- 
50.62 
60.47.    3.44 


3.87 


1.14.    2.08 


.501-    2.11 
1.19b    1,96 

."1-    2 


37.66 

46.04 
44.48 

48.69 
50.33 
38.26 

46.77 
60.84 


38.31 
44,23 
43.12 
39.68-    7,34 


40.03- 

38.78 

39.98- 

38.33 

41.29 


E  41.22 
36.12 
34,35 

46,24 
66.15 


fll.17 
3.44 


39.73b    4,79 


See  Reference  Note.  Following  Station  Index 
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Table  2-Conbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  7ROM  NORMAL 


January 


April 


if 


May 


Aug-iist 


September 


FRANKFORT  LOCK  * 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
HIGH  BRIOGE  LOCK  T 
KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEKINGTON  MB  AIRPORT   I 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 

MIDWAY 

MOUNT  STERLING 

OWENTON  2  S 

RICHMOND 

SALVlSA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 
SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  3 


2.6*9  1.67 


5,00.  1.79 
let) 

E  3.0S 

3.3*.  1.89 

2.83.  2,11 

2.92.  1.91 

2.32.  2.17 


2,86. 

2.42 

4.70. 


LOCK 


VALLEY  VIEW 

VANBUREN 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

WILLIAMSTOWN  3  Nw 


EASTERN  0* 

ASHL'NO 
BARBOURVILLE 
BAITER 
BLAINE  2  W 
BUCKHORN 

BUROINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  NNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEMA 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOUR»ILE  KY  UTIL  PARK 
FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 
GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14     I 

hyDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

MANCHESTER  4  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDDLESBORO 
MONTICELLO 

MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PAINTSVILLE  1  S 
OIKEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 
TILFORD 
TOMAHAWK  1  WSW 

VANCEBURG 
WAYLAND  2  SE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
WILLOW  LOCK  13 


1.31 


3.07.  1.64 

2.90.  1.76 
3.02 
2.62.  1.38 
4,7* 
2,73.  1,38 


3,7* 

3.99 
4,81 
4,24 


3.36 
2,43 


3,34 

3.66 


3.04 

*.*» 

2,99 
4,18 
3.47.  1.10 
4.01 

4,98 
2.63 

3.19. 

A. 22 
3.24 


4.41, 
4.14 
3.70 


3.44 
3.84.   ,82 

3,73.  1.17 

3.9«e 


1.16 
.30 
1.32 


2.81- 
3.31 


2.35- 

3.10 


4.11- 

».41 

3.64. 


5.45 

3.60 
3.79. 

9,46 
4.78 
6.78 
4.18 
6.36 

3,92 

4,40- 
5.39 

4,47 
5.22 

9.62 
3.63 
4.29- 

7.19 
5.67 


37   2.85-  1.17 


2.72 

1.69 
2.07 
1.99 
2.13 

2,20 


1.59 
2.65-  1 
2.03-  2.23 


98   6.63   2.85   1,09-  2.61 
2.17 
1,03.  2,94 


.63 
1.16 

.11 
1.28 


4.76 

.61 

6.94 

7.78 

9.82 

3.97 

'.51 

5.40 

4.46 

6.2T 

3.29 

6.48 
6.29 

3,62 

9.81 

6.31 

,0C 

4.44 

7.31 

9.18 

8.09   3.38   3.83 


1.36 
6,47 


8.11   3.32 
6.41   1.49 


6.69   1.93   6,47 


4,07 
9.51 


2.60- 
1.88 


37   2,15-  1,46 


1,63 

1.57. 

1.20- 


3.64- 

2.79- 

3.80 


5.44 
3.58 

4,64 


3.35   1.33-  2.62 


1.36 


4.56 
3.32 

♦.71 


4,79 
9.86 


7,71   4.02 


2.72 

2.18- 

2.08. 

1.10 

1.62 

2.14. 


i.5a 


2.71- 
1.63 
1.80-  1.64 
1.48 
1.80-  2.16 


2.92 
1.09 
1.07 
9.82 
9.26 


1,57 
1.59 


1.60 
2.82 
2,59 

1.25 
.87 


2,90. 

2.1* 
2.91 
2.97 
3.45 

1.21 


1.08 

A. 5*    .51 

9.97<-   .28 


4.28 
».65 
2.01-  2.14 
2,39-  2.29 


2.97-  1.73 
3.26-  1.44 
1,59-  3.14 

1.70-  2.77 

2,4*.  1,7* 
3.58 

2,33.  2.16 
1.83 
1.58 

3,66-   .78 

2.0*-  2.40 
6.09 
4.50 
2.39-  1.82 

1.63-  2.84 
3.22 

2.26-  1.91 
3.80 
1.53-  2.72 


3.01- 
6.68 
1.9* 
3.39 
2.67 


.77   2,91-  1.49 


2.731-  1.57 

2.60 

4.7t    .67 

1.76-  2.67 


3.27- 

3.97- 
2.87 


6.26 
3.64- 
3.68- 
2.83-  1.19 


2.93-  1 
2.86-  1.03 


4.16-  1.04 


5.14 
4.18 
3.78- 


5.98 
5.65 

8.74 


4.77 
*.15 
10.29 


10.38 
4.96 


6. 78'   1.64 


4.46 
7.55 

4.14. 
7.02   2.02 


72   2.31.  1.67   3.33.   .94   6.57   1.91   2.87-   .93 


1.85 
1.06 


1.11-  2.73 


,96-  2.B3 

1.93-  2.35 

1.16 

3.91    .53 

2.93 

1.69-  I 


3.35 

2.77 
4.00- 
1.29 


2.40 

i.7i: 

2.66 

2. it! 


2.19-  1.76 
2.11-  2.13 


2.591 

6.46   : 
2.92 
2.93 
1.94.  1,83 
2.76-  1.44 


7.08   4.37 
6.68 
10.49   7.57 


5.23 

2 

IT 

2.71 

4.66 

3.27 

7.15 

4.01 

8.05 

5 

14 

3.03 

3.55 

75 

4.4* 

3.60 

2 

76 

2.58 

2.25 

9 

25 

4.05 

6.66 

3 

5* 

4.56 

7.46 

3.19 

7.06 

* 

Dl 

3.41 

».93 

3.95 

6.43 

3.03 

4.82 

1 

53 

2.70 

7.7C 

* 

T> 

4.05 

3.82 

2.79 

9.2! 

3.85 

8.T3 

5 

'3 

3.60 

5.60 

2 

49 

3.19 

8.64 

2.96 

9.BC 

6 

9! 

3.84 

3,9! 

2.61 

9.36 

6 

25 

4,05 

6.91 

9 

97 

3.40 

4.68 

1 

»T 

3.20 

2.1C 

3.42 

2.3< 

2.90 

3.51 

2.33 

2.30 

2.46 

1.33 

2.66 

3.41 

2.96; 

5.24 

OC 

2.8J 

2.3! 

l:i 

3.15 

- 

.  . 

2.85 

2.63 

1.81 

2.36 

2.01 

sa 

1.32 

5.58 

3.191 

6.01 

3.0*1 

2.7* 

3.31 

2.65- 

1! 

2.32 

2.52 

4.13 

2.62 

2.10 

1.45 

1.271 

6.36 

5 

91 

3.05 

4.94 

1.96 

3.02 

2.39 

2.44 

Z.Blj 

3.82 

2.991 

3.31 

3.*3 

2.31 

2.61 

3.97 

2.001 

4.04 

2.51 

1.95 

2.  12 

2.6J 

2.601 

1.4*.     1 

6( 

2.17 

5.19 

2 

n 

2.60 

2.86 

2.5l[ 

3,3! 

2.36^ 

*,16 

1.811 

1,61 

2.25J 

2.57 

5.53 

7.07 

» 

3  7 

9.91! 

*.15 

3,331 

Z.Zt 

- 

41 

2.93 

3.76 

92 

2,37 

3.63 

«i 

2.71 

1.56 

1.22 
1.19 
1.56 
1.61 

1.11 


Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  valu 


SOIL  TEMPERATURES 


1.41-  1.97 

.79 

1.26-  1.92 

1.27.  i 


1.02.    2.27 
1.66-    1.55 


1.59 
1.58 


1.16-    2.3 
1.24-    2.4i 


1.16-    2.35 


1.0*.    2.24 


1.42-    1.85 


1.3T-    1.3! 


1.31 

1.13 


29       1.4^.    1,82 


81       1.26-    1.40 


1.23       1.90-    1.18 


25       1.26-    2, IT 


43       1.73-    1.48 


36.36-  6.99 
36.88 

39.29-  2.69 
36.24-  8. 88 
33.83 

E    60.33 

*1.**-  7.** 
32.10-12.63 
32.80-12.96 
43.43-    1,43 


.32 


.63-    2.83 
,63-    2.83 


63.6ft- 
36.81 

47.7»      1.13 
41.67 
40.60 

35.49-11.36 
35.63-10.36 
39.87 
38.88 
38.63-    6,77 

35.98-    9.90 
37,76 

45,22      3,52 
40.39 
40.83*    2.47 


40.3ft-    4,60 


)*-    2.94 


42.31 
34,36 
39,41 
38.37 

35.19 
39.78 
37.90 
«7,32 
38.62 


35.531 

41.36 
*0.«1 
37.97 

30.77 
40.86 
37.35 

43.28- 
39.62 

41.37 
19.73 
43.68 
38.93 
39.13 

61.93 
42,** 
43.50 
46.49 
39.961 

61.62 
39.10 
37.87^ 
34,79* 


34.41 
41.92 
44.73 
39.77 
39.09 

52.38      9.10 


39,32.    7.87 


33-    3,28      41.14-    6,38 


January 

February 

Maich 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

> 
< 

3 

i 

9 

< 

§ 

H 

> 
< 

0 
0 
0 

£ 

H 

0 
rji 

> 
< 

• 

a 

e 
5 

H 

« 
> 

< 

S 
B 

c 

1 

0 
S 
< 

5 
a 
« 

H 

> 

< 

8 

i 

« 

i 

0 

> 
< 

• 

i 

« 

■ 

> 
< 

• 

s 

0 

1 

• 
9 
■ 

> 
< 

• 
I 

I 

w 

D» 
< 

s 
i 

1 

• 

I 
< 

« 

s 

• 
< 

i 

H 

SOMERSET    2    N 

1     INCH 

- 

__,_ 

- 

_,_ 

- 

__,__ 

- 

_/_ 

73.6 

85/53 

75.7 

86/62 

78.6 

92/50 

77.8 

86/69 

74.2 

86/60 

62.4 

74/49 

53.9 

iin»* 

44.0 

52/37 

- 

92/— 

4    INCHES 

~ 

"'- 

- 

-'- 

- 

-/- 

- 

_,_ 

72.8 

82/60 

76.9 

82/71 

80.1 

86/75 

79.3 

86/71 

76.0 

85/66 

64.4 

74/53 

56.7 

65/46 

47.4 

54/40 

86/~ 

DATA  ARE  FROM  DAILY  MAX  AND  MIN  READINGS  ENDING  AT  6  P.M.   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM. 
COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS. 


DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT.   GRASS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1968 


Last  spring 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


a     s- 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


BARDWELl    »   E 
BEAVER    0AM 
BENTON   2 

FORDS   FERRY   DAM    50 
GOLDEN    POND   8    N 

GREENVILLE   2   w 
HENDERSON    7    SSW 
HICKMAN    1    E 
HOPMNSVULE 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE    1    SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

0WENSS0R0   2    w 

PADUCAH   FAA   AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  I  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 


ANCHORAGE 

BAR0ST0MN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  A  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  I  SSE 
GLASGOW  HKAY 

GREENSBURG 
IRVINGTON 
LE1TCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  NB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  J  SSW 
SUMMER  SHADE 

NOLF  CREEK  DAM 


BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  NB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  * 

LEXINGTON  MS  AIRPORT 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

DEMA 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HYOEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  A  SE 
MC  KEE 


7.24 

e-ie 
8.22. 


7.2* 

e-17. 


8.18* 
7.25 
8.16 
8.18* 

8.18. 
8- 16* 
8.17. 
8.16. 


7-2* 
7.2* 
8.19 


8-16. 
8.16 
7.2* 
8.18. 
8.18 

8.17. 

8.16< 

7.2* 

7.2* 

7-2* 

8.18. 
8*16. 
8.17* 
8. 18. 
8.18 

8.18. 


8.15. 
7-25. 

7.2* 
8-18 
8.19. 

7.25. 

8.16. 
8.1* 
7.2* 
8.17. 

7.2* 

7-25 

8.18. 

7.2* 

8-17. 

7-25 

8-17. 
8-16. 
7-25 


9.19 

8-18 

8-19. 

8-18 

8.16 


8.18 
8.18. 
8-19. 
8-19. 

8.17 
8-27. 
8-18. 
8-19 


1.51 
2.  2 

1.31 

1.31 
1-31 
2-  1. 
2.  2 

1.31 
2-  2. 

1.31 
1.31 


1.31 
1.31 
1.31 


1.31 
1.31 
1.17 
1.31 
1.31 

1.31 
1.31 
1.31 
1-31 
2.  2 

2.  1. 
1.31 
1.31 
1.31 
1.31 

1.31 
1.31 
1.31 
1.31 
2.  2. 


1-31 
1.31 
2.  * 
1-31 
1.31 


1.31 


1.31 
1*31 
1-31 

2.  1' 
2.  1 


1.31 
2.  3 


1.31 
1.31 
2.  3 


2.  3 

1-31 


2.25 
2-25 
2.25 
3.19 
3.21 

2.25 
3.19 
2.26 
2.26 
2.25 

3.20 
2.26 
2.23 
2.22 
2.26 

3-19 
3-19 
2-26 
3.20 


3-19 
2-26 
3.21 
3.21 
2.  5 

3.21 
3.20 
2.22 
3-19 
3.21 

3.21 
3-19 
3-21 
2.26 
2.26 

3.21 
3.21 
2.23 

3.20 
3.21 

3.21 


2.26 
3.19 
3.20 
3-21 
3-21 

3.21 
3.21 

3-21 
3.20 
2.26 

3-20 
2-27 
3.21 
3.21 
3-21 

3.20 
3.20 
3-21 
3.21 


3.22 

3.21  11 

3.22  1* 
3.22 
3-21 


3-21 
3.23 
3.21 

3-21 
3.22 

3.22 
3-21 
3.21 
3.22 


3.27 
3.21 
3-21 
3.20 
3.21 

3.21 
3.20 
3.20 
3.21 
3.21 

3.20 
3-20 
3.20 
3.20 
3.20 

3.20 
3.20 
3.21 
3.21 


3.21 

3.20 
3.21 
3.21 
3.20 

3.21 
3.21 
3.20 
3-21 
3.21 

3.21 
3.21 
3.21 

3.20 
3.19 

3.21 
3.22 
3.21 
3>21 
3.21 

3.21 


3.21 
3.20 
3.27 
3.21 
3.22 

3.21 
3.27 
3.21 
3.2* 
3.21 

3.21 
3.22 
3.21 
3.27 
3-21 

3.21 
3.22 

3.21 
3.22 


3.22 
3.21 
3.22 

*-  3 
3.21 

*.21 
3.23 
3.22 
3.22 
3.22 

3.22 
3.21 
3.22 
3.22 


3.27 
3.21 
3.21 
3.20 
3.21 

3.21 
3.21 
3.21 
3.22 
3.21 

3.21 
3-21 
3.21 
3.21 
3.21 

3.20 
3.22 
3.21 
3.22 


3.27 

3.20 

3. 

3.21 

3.21 

3.21 
3.21 
3.21 
3.21 
3.21 

3.22 
3.27 
3.21 
3.21 
3.21 

3.21 
3.22 
3.21 
3.21 
3.21 

3-21 


3-21 
3.27 

3.28 
3-21 
3.22 

3-21 
*.  3 
3-21 
3.2* 
3.22 

3.21 
*.  3 
3.21 
*.  3 
3.21 

3-27 
3.28 
3-21 
3.28 


3.29 
3-22 
3.23 
*-  5 
3.21 


3.22 
3.22 
3-22 


3.27 
3.27 
3.22 
3-27 
3.22 

3-21 
3-27 
3.27 
3-27 
3.27 

3.21 

3-26 
3.27 

3-27 
3-27 

3-27 
3.27 
3-22 
3.22 


3-31 

3-28 
3.22 
*.  1 
3.21 


*•  1  26 
3.27  28 


*•  1 
3.21 

3.22 

3.27 
3-27 
3.27 
3.27 


3.27 
*.  3 
3.27 
3-21 
3.22 

3.22 


3-27 
*•  1 


♦•15 
*•  3 


*.  3 

*•  3 
3.27 


*•  3 
*.  3 
*.  3 


3.28 
*.  1 

3.27 
3-27 

3.30 

3.27 


3.28 

3.27 
3-27 
3.27 
3-27 
3.27 

3.27 
3-27 
3.28 
3.28 


*.  3 
3.28 
*.  3 
3.27 

*.l* 
«•  3 
«.  3 
*.l* 
*.  1 

»-.  * 


3.31 

3-27 
6.  1 


*.  3 
*.  * 


*.  3 
*.29 


«-  3 

*.15 


*.15 
*-l* 
*-  * 
5-  1 
*-30 

*-2* 
*.17 
*.l* 
*.17 
*.17 


10-25 
9-25 
10-13 
10-25 
10.13 

10-25 
10-29 
10.25 
10.25 
10.2* 

10-25 
10.25 
10-25 
10.25 
10-29 

10-25 
10-25 
10.13 
9-25 


10-25 
10-25 
10.25 
9-25 
10-2* 

10- 

10-25 
9-25 
9-25 

10-25 

10.25 
10-13 
10-25 
10.25 
10-25 

9-25 
10-25 
10-13 
10-25 
10.25 

10- 


10-25 
10 
10.25 
10.  5 
10-25 

10-25 

10 

10 

10-25 

10.25 


10-24  30 
10.25  K 
10-24  30 
10-13  31 
10-26|  28 


10-25 
10-25 
10.25 

10-25 


10-25 
10-  5 
10-  5 


10 
10 
10-  5 
10-25 

10. 
10-13 

10- 

10- 


10.25 
10-25 
10.25 
11.29 
10.25 

10-25 
11-18 
10.25 
10-25 
10-25 

10-25 
11-30 
11-29 
10-25 
11-29 

10-25 
10.25 
10.25 
10.25 


11-18 
10-25 
10-25 
10-23 
10-25 

10-25 
10-25 
10-251 
10-25 
10-25 

10-25 
10-25 
11.18 
11.29 

10.30 

10-25 
10-25 
10-25 
11-18 
10.25 

10-25 


11-18 
10.29 
10.29 
10.25 
10-29 

11-18 

10. 

10-25 

10-25 

10-29 

10-29 
10-29 
10-28 
10-25 
10-25 

10.29 

10-30 
10-25 
10-29 


10-25 
10-25 
10-25 
10-13 
10-25 


10-26 
10-29 
10-25 
10-25 

10.24 
10-25 
10-25 
10-13 


11.30 
10-25 
10-25 
U-29 
11.30 

11-29 
U-29 
11.30 
11.30 
11.29 

11.19 
11.30 
11-30 
11-29 
11-29 

11.30 
11.29 
10.29 
10.25 


11.1 

10-30 

U-29 

10-25 

U-29 

10.25 
11-18 
10-25 
10.25 
11.29 

11.18 
11-18 
11.29 
11.30 
11.18 

11.18 
11.19 
11.18 
11.29 
11.18 

11.18 


11-18 
11.18 
11.18 
10.29 
11.1 

11.18 
10.25 
10.30 
11.18 
11.18 

11.18 
11.18 
11.18 
10.25 
11.18 

11.18 
10.31 
11.18 
11-18 


11-30  1 
11-30  1 
U-29   20 


11-29 
11-30 

11-29 
11-30 
11.30 
11.30 
11.30 

11.30 
11.30 
11.30 
12.  1 
11-30 


11-30  1 

11-30  1 

11.30  1 

11-30  1 


11.30 
11.18 
11.30 
11.29 
11.30 


11.18 
11.30 
11.18 
11.18 
11.30 

12.  1 
12 

12 

NONE 
11.30 

11.29 
11.29 
11.29 
11.30 
11.29 

11.18 


12 

12 

U-29 

11.18 

11.30 

11.30 
10-29 
11.18 
11.18 
11-30 

11-18 
11.30 
11.30 
11.18 
11.18 

11.30 
11-30 
11-18 
11.18 


10-29    23|  11.18 

10.291   23|  11. IB 

10.29|  24  11-1 

10-131  20  10-13 

10.26|  24>  10.30 


10.29 
10.29 
10.29 
10-30 

10.29 
11.   2 


23l  12.    1    12 

231  11.18    20 

21  11.18!   >9 

23!  12.    1    13 


22  11.15 

24J  11.18 

10.25J  241  11.18 

10-25    2i  11.18 


11-30 
12 
11.30 
NONE 
12.  1 

12>  1 

NONE 
12.  1 
12-  1 
11-30 

12-  1 

NONt 
NONE 
NONE 
NONE 

12.  1 
11-30 
11.30 
11.30 


11.30 
11-30 
12 

12 
12 

12 

12< 

11.30 

11.30 

11.30 

12.    1 

NONE 
NONt 
NONE 
NONt 

11.30 
12 
12.  1 

NONE 
11*30 

12.  1 


NONE 
12.27 

NONE 
11-18 

NONE 

NONE 
11-30 
11-30 
12-  1 
11-30 

11-30 

NONE 
NONE 
11-30 

NONt 

11-30 

12 

11-30 

NONE 


11-30 
12-  1 
12-  1 
11-19 
12-  1 


12. 
11-30 
12-  1 
12>  1 

11-15 
12.  1 
12' 
11-18 


279  248 
280J  254 
25 

25 


n<j 


Z551 


2*8  212  211 

218  212  177 

218  217  200 

254  247  212 

254  217  197 


280|  25 
25 
279]  255 
279  25 


256  255  243 


255  254  249 


257  25 
256  255 


121  255 
16,  256 
16  282 
10  256 
16  254 

16  255 


212 
212 
212 
211 
210 

212 
212 
212 
212 
216 

212 
212 

199 
181 


205 
205 
211 
175 
211 

17* 
205 
175 
16* 
207 

20* 
193 
205 
205 
209 

175 
205 
196 
212 
207 


209 
185 
19* 
173 
204 

203 
159 
171 
205 
20* 

20* 
20* 
204 
167 
209 

204 
204 
205 
193 


173 
174 
204 
157 
158 


171 
174 
171 
191 

17* 
193 
171 
156 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1968 


Station 


o 
0) 

o 

s 

S 

Q 

-1 

9* 

8.16 

•  * 

95 

8-16. 

•  10 

95 

8-16 

•  9 

100 

8-17 

2 

9* 

8.18* 

•  15 

93 

8-19. 

.  3 

96 

8-18 

•  9 

97 

8-U 

.10 

95 

8-17 

.  9 

102 

7.25 

0 

Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


•2        E 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


MIDDLESB0R0 
M0NTICELL0 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 

STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WAYLAND  2  SE 
WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  1  E 


2.  4< 
2.  3 
1.31 


1.31 
1.31 
1.31 

1.31 

1.3X 


3-21 
3.21 
3.21 
3-21 
3.21 

3.21 
3.22 
3.21 


3.22 
3.21 
3.21 
3.21 
3.21 

3.21 

6.  4 
3.21 

3.22 

3.22 


3.22 
3.21 
3.21 
3.21 
3.21 

3.21 


3-23 
3.22 
3.27 
*.  3 
3.22 

3-2  7 

4.15 


10. 

10.13 

10-13 

10-25 

10-13 

10- 
10-  5 
10.  5 


10.25 
10-25 
10-25 
10.29 
10-25 

10-25 

10. 
10-25 


10.25 
11.18 
11.18 
12.  1 
10.25 

11.18 
10.29 
10.29 


11.18 
11.18 
11.18 
12.  1 
11.18 


10.29 
10.30 


12. 
12' 
12.  1 
NONE 
12-  1 


2*1 
2*2 
2*2 
255 
2551  262 


2*2  212 

255  209 


!2- 


*•  *  321  10-  5  32  10-25  22  10-25  22  11.18  20  12-  1  1*  255  2*1  217  217  18* 


171 
193 
182 
205 
191 

186 
158 
171 


15  25*  25*  209  20*  170 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

WESTERN  01 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1 

\ 

\ 

5.84 
2399 
70.3 

50.7 

7.32 
1592 
86.4 
61.7 

8.15 
1453 
90.6 
68.5 

8.17 
1050 
92.2 
69.4 

8.57 
1188 
90.9 
66.6 

B  5.04 

929 

83.9 

61.8 

4.74 
1076 
71.1 
46.2 

_ 

_ 

_ 

CENTRAL  02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

~- 

- 

- 

B  6.05 
2161 

8.10 
1282 

B  7.67 

B  7.13 
992 

B  7.18 
1252 

B  4.52 
1081 

B  4.07 
B  1393 

~ 

~ 

*" 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

' 

I 

'- 

1176 

B  5.38 

-  .20 

546 

88.7 

65.8 

5.73 

-1.05 

664 

91.4 

69.0 

5.94 

-1.06 

833 

94.8 
72.3 

6.16 

.13 

893 

93.7 

69.9 

4.18 

-  .69 

984 

87.3 

67.5 

2.91 

-  .23 

995 

70.8 

51.7 

1012 

- 

\ 

BLUE  GRASS  03 

DIX  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

\ 

- 

- 

B  5.34 
.91 

B  2227 
71.2 
46.9 

6.99 
1.46 
1131 
86.9 
61.9 

7.17 
1.15 
1242 
88.4 
64.7 

7.18 
.62 
1193 
91.6 
68.0 

B  7.58 
1.81 

B  1419 
89.3 
66.4 

B  4.43 

-  .30 

1022 

82.9 

62.9 

3.37 
.46 
1465 
67.8 
46.8 

- 

\ 

- 

EASTERN  04 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

I 

\ 

\ 

B  4.28 

B  1738 

70.4 

49.2 

B  6.05 
1012 
88.5 
59.6 

B  5.65 

756 

88.8 

63.7 

B  5.86 

760 

91.7 

70.0 

5.52 

689 

90.9 

67.7 

4.21 

669 

85.8 

64.8 

B  2.90 

962 

67.2 

48.0 

_ 

_ 

- 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

_ 

-_ 

- 

B   510 
64.5 

45.9 

5.05 

173 

67.7 

58.3 

B  4.66 

209 

76.9 

58.8 

B  4.53 

155 

82.0 

61.2 

B  4.01 

208 

60.8 

57.5 

B  3.25 

208 

77.2 

55.4 

B  2.21 

63.1 
39.2 

- 

~ 

- 

See  Reference  Noies  Following  Station  Index 
-    170    - 


STATION  INDEX 


Years  oi 

Opened 

d 

IQmrA 

or  closed 

O 

2 

En 

c 

a> 

2 

6S 

-     c 
0 

C 

during  yi. 

Refer 

Station 

2 
M 

c 
o 

County 

© 
3 

O 
> 

Q. 
u 

a 

to 
tables 

J3*rj 

-a 

> 

fi 

•-J 

0) 

w 

a) 

u 

n 

2  o 
273 

ADDISON   DAM   45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37   55 

06    34 

360 

36 

2        C 

ALBANY   4  N 

0063|  02 

CLINTON 

2 

36    *5 

83    08 

1000 

15 

2 

ANCHORAGE 

01551  02    JEFFERSON 

7 

38    16 

65    33 

700 

67 
52 

60 

1    2    3 

ASHLAND 

025*   0*   BOYD 

7 

30    27 

62    36 

553 

93 

12   3 

BARBOUR VILLE 

0381,  OA   KNOX 

2 

36    52 

83    32 

995 

16 

20 

1    2    3   C 

BAROSTOWN   S    J   PREP   SCH 

0397;  02,  NELSON 

37   48 

83    28 

631 

16 

16 

12    3 

BARDWELL   *    E 

0402   01    CARLISLE 

6 

36    52 

68    57 

325 

2 

2 

12    3 

BARREN   RIVER   RESERVOIR 

0422 

02   ALLEN 

3 

36    54 

86    08 

590 

3 

3 

12    3 

BAXTER 

0450 

0*   HARLAN 

2 

36    31 

83    20 

1164 

1* 

29 

1    2    3   C 

BEAVER    DAM 

0490 

01    OHIO 

3 

37    25 

86    52 

441 

50 

30 

1    2    3 

BENTON 

0611 

01    MARSHALL 

9 

36    51 

88   20 

395 

C 

BENTON    2 

0615   01'  MARSHALL 

9 

36    51 

86    20 

305 

10 

10 

12  3 

BEREA   COLLEGE 

0619    03    MADISON 

37    34 

84    18 

1070 

64 

6* 

1    2    3    C 

BEREA 

0624    03    MADISON 

37    34 

64    IB 

992 

19 

2 

BLAINE    2   H 

0752   04   LAWRENCE 

1    38    02 

62    52 

720 

10 

10 

12   3 

BONH1EVILLE    A   N 

0S54   02    HART 

3|  37    26 

85    54 

730 

10 

10 

12   3 

BOWLING   GREEN 

0904   02   WARREN 

3    37   00 

86    26 

336 

41 

2 

BOWLING   GREEN   FAA    AP 

0909   02   WARREN 

3 

36    56 

66   26 

533 

M 

8* 

1    2    3 

BRAOFORDSVILLE 

0940 

02    MARION 

8 

37    29 

05   09 

675 

3 

3 

12    3 

BROWNSVILLE 

IM7 

02    EDMONSON 

| 

s 

37    12 

06    16 

580 

4 

2 

BUCKMORN 

10B0 

0*    PERRY 

4 

37   21 

03    23 

936 

9 

9 

2      *C 

8URDINE   2   NE 

11201  0*|  PIKE 

» 

37    13 

02    35 

164) 

1* 

2         C 

BURKESVILLE   2    W 

1137   02,  CUMBERLAND 

2    36   47 

85    24 

602 

19 

2 

CADIZ   LOCK    E 

1206   01    TRIGG 

2    36   46 

87    50 

384 

22 

APR 

2 

CALHOUN   LOCK.   2 

1227   01    MC    LEAN 

3 

37    32 

67    16 

402 

49 

2         C 

CAMPBELLSVILLE 

1256;  02    TAYLOR 

3 

37   20 

83   21 

771 

21 

21 

1    2    3 

CANEYVILLE 

1294   02.  GRAYSON 

3 

37   25 

86    30 

540 

8 

2 

CARROLLTON   LOCK   1 

1345 

03    CARROLL 

38   41 

65    11 

480 

19 

62 

12    3C 

CECILIA 

1*06 

02   HARDIN 

e 

37   40 

85    57 

734 

69 

69 

1    \    3 

CLAY    CITY    1    WNW 

1576 

0*:  POWELL 

4 

37    52 

83    56 

712 

10 

2 

CLERMONT   1    SSE 

1611 

02    BULLITT 

8 

37    55 

85    40 

540 

15 

15 

1    2    3 

CLINTON 

1631    Oli  HICKMAN 

6 

36    *1 

89   00 

360 

C 

COBB 

1663   01    CALOWELL 

2    36   59 

87   *7 

490 

0 

2 

COLLEGE   HILL    LOCK    11 

1704    0*i  ESTILL 

*   37   47 

84   06 

611 

57 

2 

•COVINGTON   WB   AIRPORT 

1855'  03   BOONE 

7    39    04 

84   40 

869 

19 

19 

1    2    3   C 

CROFTON   B   ENE 

1932   01    CHRISTIAN 

31  37    05 

87    21 

750 

FEB 

C 

CUMBERLAND 

1964    0*    HARLAN 

2;  36   58 

82    59 

1463 

3 

3 

12   3 

CUMBERLAND    FALLS    M    PK 

1969   0*   WHITLEY 

2    36   50 

84    19 

1070 

15 

2 

CYNTHIANA 

1996    03   HARRISON 

»1  38   23 

84    16 

664 

«,9 

2 

CYNTH1ANA    2 

2003   03   HARRISON 

5   38   23 

04    17 

719 

15 

19 

1    2    3 

DANVILLE 

20*0    03   BOYLE 

*   37    39 

84    46 
82    32 

935 

33 

97 

1    2    3 

DAVELLA 

2053    0*   MARTIN 

ll  37   48 

770 

C 

DEMA 

2139[  0*   KNOTT 

1     37    25 

62    48 

850 

12 

?2 

JUL 

1    2    3   C 

DEWEY   DAM 

2180    0*   FLOYD 

1    37    45 

82    47 

690 

13 

15 

13 

1    2    3*C 

DIX   DAM 

221*   03   MERCER 

4    37   48 

84   43 

870 

13 

n 

13 

1    2    3* 

DUNDEE    *   ESE 

2358,  01    OHIO 

3   37    33 

86    43 

431 

25 

2         C 

DUNMOR 

2366   01    MUHLENBERG 

3    37    03 

87    00 

592 

26 

2 

DYER 

2391 

02    BRECKENR10GE 

3 

37   43 

86    13 

793 

C 

EDMONTON 

Z4*9 

02    METCALFE 

3 

37    00 

85    37 

865 

23 

2         C 

ELIZABETMTOWN 

1910 

02    HARDIN 

3 

37   41 

85    52 

739 

10 

14 

INAC 

1    2    3 

ELKHORN   CITY 

2528 

0*1  PIKE 

1 

37    IB 

82    21 

600 

19 

2 

ELKTON   2    S 

25*8:  01    TODD 

2 

36   47 

87    10 

520 

2 

FALMOUTH    5    WNW 

2775    03!  PENDLETON 

5 

38    43 

8*    25 

715 

11 

79 

1    2    3 

FARMERS    1    WNW 

2791    03,  ROWAN 

5 

38    09 

63    33 

662 

60 

61 

12    3 

FLEMINGSBURG 

2903    03    FLEMING 

5 

38    25 

63    *3 

058 

42 

2 

FLEM1NGSBURG    1    5SW 

2908,  03i  FLEMING 

5 

38    25 

63    *5 

920 

9 

9 

1   2  3  c  ; 

FORD   LOCK    10 

2953    03    MADISON 

4 

37    54 

8*    16 

660 

52 

2 

FORDS   FERRY    DAM   50 

2961    01    CRITTENDEN 

7 

37    28 

ee  06 

356 

19 

IB 

12    3C 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

3006    0*    BELL 

2 

36    47 

8  3   *5 

1003 

3 

2 

FRANKFORT    LOCK    A 

3028 

03    FRANKLIN 

4 

38    14 

8*    52 

504 

02 

04 

12    3        ' 

FRANKLIN   1    E 

3036 

01     SIMPSON 

3   36   43 

86    3* 

690 

61 

2 

FREEBURN    2    SW 

30*6 

0*    PIKE 

1    37    33 

82    10 

730 

13 

2 

FRENCHBURG 

3052 

0*   MENIFEE 

S1  37    57 

83    39 

06* 

15 

2 

GAMALIEL   1   S 

3112    02    MONROE 

3    36    38 

85    *8 

739 

9 

2 

GEORGETOWN   WATER    WORKS 

319*   03    SCOTT 

*    38    12 

8*    33 

888 

24 

2 

GEST    LOCK    3 

3203    03   HENRY 

•    3B    25 

8*    53 

*90 

57 

2         C 

GLASGOW 

32*1    02    BARREN 

3    37    00 

85    55 

780 

37 

2 

GLASGOW   WKAY 

32*6   02    BARREN 

3    37    00 

65    55 

808 

13 

13 

1    2    3 

GLENDALE    1    E 

3252    02    HARDIN 

3:  37    36 

85    5* 

710 

15 

2 

GOLDEN   POND    S    N 

3295   01:  TRIGG 

2    36    54 

86    00 

*00 

13 

13 

1    2    3 

GRAYSON   1    SE 

3392    0*   CARTER 

7    38    19 

82    56 

900 

7 

7 

GREENSBURG 

3*30   02   GREEN 

3 

37    13 

85    30 

630 

73 

79 

1    2    3 

GREENSBURG    1    S5E 

3*35   02   GREEN 

3 

37    15 

85    30 

614 

16 

2 

GREENVILLE    2   W 

3*51    01    MUHLENBERG 

3 

37    12 

87    12 

319 

SO 

50 

1    2    3 

GREENVILLE    13    SW 

3*55   01    MUHLENBERG 

3 

37    05 

87    21 

745 

MAR 

C 

HARTFORD   6    NW 

3652    01    OHIO 

3 

37    32 

86    5* 

429 

20 

2 

HAZARD 

3709.  0*    PERRY 

37    13 

83    12 

869 

C 

HAZARD   WATER   WORKS 

371*    0*   PERRY 

* 

37    15 

83    11 

880 

16 

2 

HEIDELBERG   LOCK    14 

3741    0*   LEE 

4 

37    33 

03   *6 

663 

33 

51 

1    2    3    C 

HENDERSON    7    S5W 

3762J  01    HENDERSON 

7 

37   45 

07    38 

430 

** 

52 

1    2    3 

HERNOON 

379s!  01    CHRISTIAN 

2 

36   44 

07    3* 

512 

C 

HICKMAN   1    E 

3816   01    FULTON 

6 

36    34 

89    10 

375 

16 

16 

1    2    3 

HIGH   BRIDGE    LOCK    T 

3837!  03.  JESSAMINE 

37   49 

04    43 

544 

64 

2 

HOOGENVILLE    NAT   PARK 

3929    02    LARUE 

3 

37    32 

05    ** 

768 

C 

HOPKINSVILLE 

399*!  01    CHRISTIAN 

2 

36    51 

07    30 

540 

70 

70 

1    2    3 

HYDEN 

*093    0*   LESLIE 

4 

37    10 

63    23 

920 

9 

26 

1    2    3 

IRVINGTON 

*165    02    BRECKINRIDGE 

3 

37    33 

66    17 

650 

69 

69 

1    2    3 

JACKSON 

4196 

0*.  BREATHITT 

4 

37    33 

83    23 

790 

9 

■.8 

1    2    3 

JEREMIAH 

*255 

041  LETCHER 

* 

37    10 

82    56 

USO 

26 

2 

KEENE    1    SSW 

6369 

03    JESSAMINE 

4 

37    57 

8*    36 

941 

25 

2 

LA    GRANGE    2    NNW 

*595 

03   OLDHAM 

7 

3B    26 

85    23 

860 

10 

2 

LANCASTER 

*620    03   GARRARD 

4 

37    37 

8*    35 

1032 

41 

2 

LEITCHF1ELD 

*703    02    GRAYSON 

37    29 

66    16 

642 

71 

71 

1    2   3 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

*7*6    03    FAYETTE 

t 

38    02 

8*    36 

966 

86 

07 

1    2    3    C 

LIBERTY 

*755   02    CASEY 

3 

37    21 

8*    55 

767 

<!•> 

2         C 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

*82S.  03    JESSAMINE 

37    45 

8*    35 

521 

96 

2         C 

LLOYD   GREENUP    DAM 

48*8    0*'  GREENUP 

71  38    39 

82    52 

537 

ki 

2 

LOCKPORT   LOCK    2 

4857   03|  HENRY 

*i  38    26 

8*    56 

485 

56 

2 

LOGLICK   1    S 

*882    03i  CLARK 

*|  37    51 

8*    02 

773 

C 

LONDON    1    SW 

*893   0*   LAUREL 

1    1 

2    37    07 

84   06 

1240 

c 

Station 


LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH   CAVE    PARK 

MANCHESTER    *    SE 

MARTIN 

MAYFIELD 

MAY5VILLE    FIRE    STATION 

MC   KEE 

MC   K1NNEYSBURG 

META 

MIDDLESBORO 

MIDWAY 

MILLER58URG   2    N 

MILLERSTOWN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAD   STATE    COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MOUNT    VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

OLIVE  HILL  2  WNW 

OLNEY 

ONEIDA 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  *6 

OWENTON  2  S 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

PA1NTSVILLE  1  S 

PARA01SE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

PRINCETON  1  SE 
RAVENNA  LOCK  12 
R 1 CHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
ROUGH  RIVER  DAM 
RUSSELLVILLE 
SADIEVILLE 
ST  MARY 
SALVlSA  LOCK  6 
SALYERSV1LLE 

SALYERSV1LLE  2  SE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SE8REE 
SHEL8YVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SMITMFIELD  *  S 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  2  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
TATHAH  SPRINGS 
TAYLORSV1LLE 
TOMAHAWK  1  WSW 
TILFORD 

TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VAN8UREN 
VANCEBURG 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYLAND  2  SE 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
W1LL1AMSTOWN  3  NW 
WILLOW  LOCK  13 


*898 
*9*6 

*9*9 
*95* 

*955 
*967 
5002 
5067 
5097 
Mil 

I  5171 
5230 
I  52*3 
5291 
5301 
5370 
5389 
'  5*07 
|  5*30 
,  5*38 

5524 

5555 
5640 
5648 


County 


04  LAUREL 
04  LAWRENCE 
02  JEFFERSON 
021  JEFFERSON 
02  JEFFERSON 

01  8ALLARD 

02  BARREN 

01  HOPKINS 

02  EDMONSON 


7096 
7121 
7129 


04    FLOYD 

01  GRAVES 

0  3    MASON 
04j  JACKSON 

03  PENDLETON 
04|  PIKE 

04  BELL 

03  WOODFORD 
03;  BOURBON 

02  GRAYSON 

04  WAYNE 

04!  ROWAN 

03  MONTGOMERY 

04  ROCKCASTLE 

02  HART 

01  CALLOWAY 

02  EDMONSON 
04  CARTER 
01  HOPKINS 
0*  CLAY 

01  DAVIESS 
01    DAVIESS 

03  OWEN 

01  MC  CRACKEN 
Olr MC  CRACKEN 
01    MC    CRACKEN 

1 04  JOHNSON 
01    MUHLENBURG 

I  0*1  PIKE 

j  Oil  CALDWELL 

I  01  CALDWELL 
I  0*1  ESTILL 

03  MADISON 

01  OHIO 

02  BRECKINRIDGE 

01  LOGAN 

03  SCOTT 

02  MARION 

03  WOODFORD 
0*;  MAGOFFIN 


713*1  0*  MAGOFFIN 

7215  02  ALLEN 

7220  02  ALLEN 

7234,  01  WEBSTER 
03,  SHELBY 
02|  BULLITT 
02!  SHELBY 
04J  PULASKI 
0*  PULASKI 
03  WASHINGTON 


733* 
7*73 
7508 
7510 
760* 

7677 
7800 
792* 
79*8 
7955 
8019 
6055 
8060 
1  8179 
1  0197J 

8246 
8250 
8259 
6446 
8*82 
8*86 
8551 
8709 
0714 
872* 


0*  MC  CREARY 

02  METCALFE 
02;  WASHINGTON 

03  SPENCER 

04  MARTIN 
04  PERRY 
0*  MARTIN 

02  MONROE 

03  ANDERSON 
01  UNION 

03!  JESSAMINE 
03|  ANDERSON 

04  LEWIS 

0  3  GALLATIN 
04  FLOYD 

03  LINCOLN 

04  MORGAN 
WHITLEY 

03  GRANT 
LEE 


37  05 

38  07 
38  14 
36  11 
38  17 
36  56 

36  53 

37  19 
37  11 
37  06 

37  34 

36  1 

38  30 

37  26 
30  36 
37  34 

36  37 
4|  38  09 

30  19 

37  27 

36  30 
30  11 

38  0* 

37  21 
37  16 

36  36 

37  17 
30  1 
37  1 
37  li 

37  46 

37  ■  " 

38  32 
37  0* 

7j  37  06 

7  37  06 

1  37  40 

3  37  li 

1  37  29 

2  37  06 


8*  05 
02  30 
05  46 

05  44 
05  48 

80  50 

86  02 

87  29 
66  05 
83  1 


0*  00 
8*  1 
82  27 


B*  50 
03  26 

03  56 

04  20 

05  53 
00  19 

06  15 
03  12 

07  47 
03  39 

07  09 
87  07 

0*  501 


02  49 

06  59 
02  31 

07  53 


2  37  07  07  52 
4l  37  40  03  57 
4,  37 

3  37  13 
3  37  37 

3  36  52 

4  38  23 
•I  37  35 
4  37  56 
5!  37  43J 

3|  37   44|  63   03! 

3    36   441  86    13 

3    36    **  66    13 

3    37    36  07    321 

8    38    13  05    16 

8    38    00  03   43 

8    30    20  83    16 

2    37    06  84    37 

2    37    07  64    37 

01  37    41  05    14j 


Years  of 
record 


06  5* 
06  30 
86  53 
8*  33 
83  2l| 
04  49 
83  05 


497|  63- 
63* 
1122 

*01 


2:  36  *3; 

3  36  53 

aL  37  32 

8  38  02 

ll  37  52; 

*|  37  02 

1  37  52 

3  36  43| 

4  38  02 
7  37  46 


e*  29 

85  *3 
85  09 
05  21 
02  37 


1*20 
664 
670 
4B3 
690 

1630 


87  57l    358 


7  30  35   03  20 


7  30  46 

1  37  25 

2  37  25 
5  37  55 

2  36  44 
4  30  39 
4  37  36 


84  58! 

82  40 
8*  36 

83  15 
6*  09 
8*  37 
B3  50 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


rt 


Refer 

to 
tables 


1  2  3«c 
1  2  3 

12    3 


1    2    3 

1    2   3  c 
1    2   3 


1  2  3 
1  2  3 
1    2   3 


12  3 

12  3 

12  3 

1   2  3 


1    2    3 

2 
12   3 


1  2  3 

12  3 

1  2  3   C 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 


1-BIG   SANDY,       2-CUMBERLANO,       3-GREEN,       4-KENTUCKY;       5-LICKING, 


MISSISSIPPI,       7-OHI0;       6-SALT ,       9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center, 

sity  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky    40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY" 

se  indicated,   dimensional  units  used  m  this  bulletin  are:       Temperature  in   °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 


DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  other 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record. 

Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

Amount  included  in  following  measurement. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

H  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  30  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price   15  cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washingto 
D.   C.     20402. 


NEW   NAME 

BURKESVILLE  2  W 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
GREENSBURG  1  SSE 
GREENSBURG  1  E 
GREENVILLE  9  SW 

GREENVILLE  13  SW 
LONDON  1  SW 
MAYSVILLE  FIRE  STA 
PRINCETON  1  SE 
SOMERSET  2  N 

TOMAHAWK  1  WSW 
WAYLANO  2  SE 
WILLIAMSBURG  1  E 


BROWNSVILLE 
BURKESVILLE 
CALHOUN  LOCK  2 
CANEYVILLE 
CECILIA 
DEWEY  DAM 

FLEMINGSBURG  1  SSW 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENSBURG 
GREENSBURG  1  SSE 


CHANGES  IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 

BURKESVILLE 
FLEMINGSBURG  2 
GREENSBURG  1  E 
GREENSBURG  1  S 
CROFTON  8  ENE 

GREENVILLE  9  SW 
LONDON  3  W 
MAYSVILLE  WTR  PLT 
PRINCETON 
SOMERSET  1  N 

TOMAHAWK  1  WSW 
DEMA 
WILLIAMSBURG  2 

RELOCATION  AND  CHANGE  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  N 

EQUIPMENT  2  MILES  WNW 

FISCHER  C.  PORTER  GAGE  COMMISSIONED  AND  MOVED  6  FEET  SW 

EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  NW 

RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  E 

EQUIPMENT  MOVED  .25  MILE  NE 

NO  MOVE  -  SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  30  FEET  W 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  6  FEET  N 

EQUIPMENT  M0VE0  200  YARDS  S 

EQUIPMENT  MOVED  1.2  MILES  SW 


DATE  -  1965 

MAY  21 
JULY  1 
APRIL  29 
MARCH  22 
FEBRUARY  9 

MARCH  9 
JUNE  29 
JULY  1 
JANUARY  19 
MAY  1 

JANUARY  1 
JULY  1 
SEPTEMBER  17 


APRIL  8 
MAY  21 
NOVEMBER  1 
SEPTEMBER  14 
JANUARY  7 
NOVEMBER  1 

JULY  1 
MARCH  25 
NOVEMBER  1 
MAY  15 
APRIL  29 


GREENVILLE  9  SW 
GREENVILLE  13  SW 
LONDON  1  SW 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MAYSVILLE  FIRE  STA 

OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  SWG  PLT 
PRINCETON  1  SE 
RUSSELLVILLE 
SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  2  N 
TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSVILLE 
WAYLAND  2  SE 
WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  1  E 


EQUIPMENT  MOVED  4.5  MILES  NE 

EQUIPMENT  MOVED  4.2  MILES  SW 

EQUIPMENT  MOVED  1.8  MILES  ESE 

EQUIPMENT  MOVED  40C  YARDS  E 

EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  SW 

FISCHER  t,   PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  NE 
EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  ENE 
RAIN  GAGE  MOVED  20  FEET  E 

NO  MOVE  -  SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 
NO  CHANGE  IN  NAME  -  INDEX  NUMBER  CHANGED 
EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  SW 

EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  E 


FEBRUARY  9 
MARCH  9 
JUNE  29 
MARCH  11 
JULY  1 

NOVEMBER  1 
NOVEMBER  1 
JANUARY  19 
APRIL  6 
APRIL  28 

MAY    1 
JANUARY    1 
MAY    14 
JULY    1 
MAY    17 

SEPTEMBER  17 

USCOMM-  ESSA-  ASHE  VILLE  -4/18/66 — 900 


